This  is  a  digital  copy  of  a  book  that  was  preserved  for  générations  on  library  shelves  before  it  was  carefully  scanned  by  Google  as  part  of  a  project 
to  make  the  world's  books  discoverable  online. 

It  has  survived  long  enough  for  the  copyright  to  expire  and  the  book  to  enter  the  public  domain.  A  public  domain  book  is  one  that  was  never  subject 
to  copyright  or  whose  légal  copyright  term  has  expired.  Whether  a  book  is  in  the  public  domain  may  vary  country  to  country.  Public  domain  books 
are  our  gateways  to  the  past,  representing  a  wealth  of  history,  culture  and  knowledge  that 's  often  difficult  to  discover. 

Marks,  notations  and  other  marginalia  présent  in  the  original  volume  will  appear  in  this  file  -  a  reminder  of  this  book' s  long  journey  from  the 
publisher  to  a  library  and  finally  to  y  ou. 

Usage  guidelines 

Google  is  proud  to  partner  with  libraries  to  digitize  public  domain  materials  and  make  them  widely  accessible.  Public  domain  books  belong  to  the 
public  and  we  are  merely  their  custodians.  Nevertheless,  this  work  is  expensive,  so  in  order  to  keep  providing  this  resource,  we  hâve  taken  steps  to 
prevent  abuse  by  commercial  parties,  including  placing  technical  restrictions  on  automated  querying. 

We  also  ask  that  y  ou: 

+  Make  non-commercial  use  of  the  files  We  designed  Google  Book  Search  for  use  by  individuals,  and  we  request  that  you  use  thèse  files  for 
Personal,  non-commercial  purposes. 

+  Refrain  from  automated  querying  Do  not  send  automated  queries  of  any  sort  to  Google's  System:  If  you  are  conducting  research  on  machine 
translation,  optical  character  récognition  or  other  areas  where  access  to  a  large  amount  of  text  is  helpful,  please  contact  us.  We  encourage  the 
use  of  public  domain  materials  for  thèse  purposes  and  may  be  able  to  help. 

+  Maintain  attribution  The  Google  "watermark"  you  see  on  each  file  is  essential  for  informing  people  about  this  project  and  helping  them  find 
additional  materials  through  Google  Book  Search.  Please  do  not  remove  it. 

+  Keep  it  légal  Whatever  your  use,  remember  that  you  are  responsible  for  ensuring  that  what  you  are  doing  is  légal.  Do  not  assume  that  just 
because  we  believe  a  book  is  in  the  public  domain  for  users  in  the  United  States,  that  the  work  is  also  in  the  public  domain  for  users  in  other 
countries.  Whether  a  book  is  still  in  copyright  varies  from  country  to  country,  and  we  can't  offer  guidance  on  whether  any  spécifie  use  of 
any  spécifie  book  is  allowed.  Please  do  not  assume  that  a  book's  appearance  in  Google  Book  Search  means  it  can  be  used  in  any  manner 
any  where  in  the  world.  Copyright  infringement  liability  can  be  quite  severe. 

About  Google  Book  Search 

Google's  mission  is  to  organize  the  world's  information  and  to  make  it  universally  accessible  and  useful.  Google  Book  Search  helps  readers 
discover  the  world's  books  while  helping  authors  and  publishers  reach  new  audiences.  You  can  search  through  the  full  text  of  this  book  on  the  web 


at|http  :  //books  .  google  .  corn/ 


IAN2  2  19U 


y 


;    i    \    { 


HISTOIRE 


ROIS  ET  DES  DUCS 

DE  BRETAGNE. 


TOME   QUATRIÈME. 


d   ,>apB|MERiED'AMÉDÉaBSAlNTIN, 

38,  KUE  SA1NÏ-JAC0UB8. 


HISTOIRE 

DBS 

ftOIS  ET  DES  DUCS 

DE  BRETAGNE, 

PAE 

iU.  DE  ROUJOUX. 


Ba  me  ive,  me  aso  eun  den  a  gatoun  BreiiaàX 
£t  moi  aussi,  je  suis  une  Ame  forte  de  r  Armorique  I 


]f OTmLLX  J&DIÏlOlf. 


TOME   QUATRIÈME^ 


PARIS- 

bUFÉt,   ÉDITEUR*   RUE  DES  MARAIS  S.-G.    17. 
1639; 


dk^^l 


tL 


HISTOIRE 

/ 

DES  ROIS  ET  DES  DUCS 

DE  BRETAGNE. 
JEAN  IV, 

DIT  LE  VAILLANT  OU  LE  CONQUÉRANT. 


1387  à  1394. 


LIVRE  TREIZIEME. 

Le  duc  de  Bretagne ,  instruit  des  intrigues  de  Clisson , 
l'attire  dans  un  piège.  —  Il  veut  le  faire  mourir. 

—  Le  gouverneur  fiazvalen.  —  Le  baron  de  Laval. 

—  Traite  qui  rend  Clisson  à  la  liberté.  —  Clisson 
demande ,  à  genoux ,  justice  à  Charles  VI.  —  Il  est 
repousse  par  les  ducs  de  Bourgogne  et  de  Berri.  — 
Ses  amis  arment  contre  Jean  IV.  —  Monfort  est 
mandé  par  le  roi.  —  Il  veut  appeler  les  Anglais  à 
son  aide.  —  Sages  conseils  de  Montbourcfaer.  — 
Jean  IV  à  Paris. — Misère  des  paysans.  —  Geoffroy 
Tête-Woire.  —  Jean  IV  veut  arrêter   le  duc  de 
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Berri.  —  Entrevue  de  Charles  VI  et  du  duc  de 
Bretagne.  —  Pierre  de  Craon.  —  Il  dévoile  à  la 
duchesse  d'Orléans  les  secrètes  amours  de  son  mari. 

—  PieiTe  de  Graon  est  chassé  de  la  cour.  —  Il 
soupçonne  Clisson  de  l'avoir  desservi.  —  Il  veut  se 
venger;  ses  {A*éparati&. — Assassinat  du  connétable. 

—  Le  roi  y  pour  venger  .Clisson ,  déclare  la  guerre 
au  duc  de  Bretagne.  —  Son  premier  accès  de  folie. 

—  Les  ducs  de  Bourgogne  et  de  Berri  deviennent 
régens  de  France.  —  Le  connétable  est  destitué.  — 
Il  est  condamné  comme  traître  envers  la  couronne 
de  France.  —  Clisson  déclare  la  guerre  à  Jean  lY. 


Malo  mori  quam  fœdari. 

Une  profonde  dissimulation  était  devenue 
l'étude  de  tous  les  momens  du  duc  de  Bretagne ^ 
Ses  plans  une  fois  préparés,  il  prit  des  voies 
détournées  pour  en  assurer  l'exécution.  Il  parla 
d'administration  ,  de  bien  public ,  de  mesures 
qui  importaient  au  repos  des  peuples ,  aux  in- 
térêts du  commerce,  et  il  convoqua  ses  états 
généraux  dans  la  ville  de  Vannes  ^.  Il  fit  écrire 

^  Hist.  de  Bret. ,  par  d'Argentine  ,  pages  704  et  suiv. 
—  Froissard  ,  tome  m,  pages  194a  196. 

2  Hist  ecclés,  et  etV.  de  Bret  ,  par  dom  Morice , 


AUX   ÉTATS    DE    VANNES.     l367.  ^ 

aux  prélats ,  aux  barons ,  aux  seigaeurs ,  aux 
bonnes  villes;  mais  il  écrivit  lui-^raéme  à  Glis- 
son  une  lettre  affectueuse ,  le  priant  iustam'* 
ment  de  se  rendre  à  cette  assemblée ,  lui  pro- 
posant des  sauf-conduits  et  des  sùi^tés,  et  lui 
répétant  que  les  conseils  sages  du  connétable 
entraîneraient  nécessairement  l'avis  des  mieux 
avisés ,  et  avaient  d'une  grande  utilité  pour  la 
prospérité  de  la  Bretagne.  Clisson  bésita  un 
moment  ;  cependant ,  bien  coavaincu  que  ses 
relations  avec  le  comte  de  Penthièvre  étaient 
inconnues  de  Jean  IV,  il  parut  à  Vannes  avec 
les  sires  de  Laval  ;  de  Rohan ,  de  Rieux ,  de  Ro- 
chefcHTt ,  de  Malestroit ,  de  Beaumanoir  ,  de 
Quintin ,  de  Pont-l'Abbé ,  du  Chastel ,  et  un 
grand  nombre  d'autres.  Le  duc  ,  revêtu  de 
ses  habits  de  cérémonie  et  de  ses  ornemens , 
présida  lui-même  les  états.  Il  invita  journelle* 
ment  à  sa  table  les  principaux  seigneurs;  et, 
lorsque  les  délibérations  furent  closes,  il  donna 
un  grand  banquet,  où  le  connétable,  traité 
avec  distinction,  reçut  tous  les  honneurs  qu'il 

tome  I ,  page  898.  —  Chroniq.  de  Saint-Brieuc  ;  Actes 
de  Bret. ,  tome  u  ,  4**-  de  la  collection.  —  Bouchard. 
—  Le  Baud.  —  Lobineau. 

1. 
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méritait  par  son  rang  et  sa  haute  renommée. 
Aucun  mot  à  double  sens,  aucune  allusion 
malveillante  ne  troublèrent  les  plaisirs  du 
jour.  Des  conteurs  récitèrent  des  histoires 
aerréables  et  des  aventures  d'amour.  On  eut  de 
la  musique  ;  on  dansa  ;  et ,  sur  le  soir ,  le  con- 
nétable supplia  le  duc  de  lui  accorder  Tin- 
signe  honneur  de  prendre ,  le  lendemain ,  un 
diner  à  son  logis.  Monfort,  avec  beaucoup  de 
cordialité,  répondit  qu'il  le  fbrait  avec  plaisir 
sil  n'était  tourmenté  de  douleurs  rhuniatis- 
males ,  qui  le  fatiguaient  beaucoup  et  l'empê- 
chaient de  se  livrer  aux  plaisirs  de  la  table; 
mais  que  toutefois  il  essaierait.  Le  lendemain, 
à  l'heure  du  repas ,  il  envoya  s'excuser ,  en  an- 
nonçant qu  il  irait  visiter  les  convives  au  mo- 
ment du  dessert.  Il  arriva  en  effet  comme  on 
venait  de  le  servir.  Tous  se  levèrent  pour  le 
recevoir  ;  mais  il  ordonna  de  se  rasseoir ,  se  fit 
apporter  un  fauteuil  près  du  connétable,  goûta 
tranquillement  de  quelques  confitures ,  puis  il 
but  à  tous,  en  disant^  :  «  Beaux  seigneurs, 
»  mes  amis  et  mes  compagnons,  Dieu  vous 

*  Froissard,  tome  m,  chap.  lxv,  pages  ig5  et  suiv. 
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Il  conduise  dans  votre  voyage  d'outre- mer 
»  et  à  votre  retour,  et  vous  donne  la  joie 
»  de  faire  telle  action/  d  armes  qui  vous  plaise 
»  et  vous  honore.»  Les  convives,  charmés  de 
sa  courtoisie ,  lui  répondirent  :  «  Monseigneur, 
»  Dieu  vous  le  puisse  rendre  l  «  Et  tous  se  fé- 
licitaient des  bons  procédés  qu'il  leur  mon- 
trait ,  et  de  son  ajQisibilité.  Lorsque  les  tables 
eurent  été  eolevées ,  il  fut  question  de  passer 
agréablement  la  journée  ^  Le  duc ,  alors,  ache* 
vait  de  construire  un  château  qu'il  avait  nommé 
le  château  de  l'Hermine.  Il  était  situé  près  de 
la  ville  de  Vannes,  sur  un  petit  bras  de  mer 
qui  en  longeait  les  murailles  ,  et  se  composait 
d'un  corps-de-logis ,  avec  force  tourelles  et 
tourillons ,  et  deux  grosses,  tours.  Jean  IV  en 
occupait  déjà  une  partie.  Il  adressa  encore  la 
parole  aux  barons  et  chevaliers ,  les  pria  de 
venir  visiter  ses  nouveaux  bâtimens,  et  dit  au 
connétable  :  «  Monsieur  de  Clisson ,  vous  avez 
\  beaucoup  bâti  en  votre  temps,  et  vous  vous 
»  y  connoissez  mieux  qu'aucun  homme  du 
»  monde ,  je  vous  invite  à  m'en   dire  votre. 

^  On  dînait  alors  à  orne  heures. 
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)î  ftvis.Yoïis  penserez  peut-^éire  que  je  nesuis  pas: 
)>  trop  bon  bâtisseur.  Mais  quel  remède?  Je  n'ai 
»  jamais  YD  personne  cpii  construisit  au  gré  de 
»  tous.  Je  ne  serai  vraiment  sati^ît  que  ]ors«- 
»  que  fen  saurai  votre  opinion.  »  Les  convives 
montèrent  à  cheval  et  suivirent  le  duc,  qui 
prit  }a  peine  de  conduire  Glisson  de  chambre 
en  chambre ,  d'édifice  en  édifice,  le  fit  entrer 
dans  son  cellier,  ordonna  de  servira  boire  à 
tous ,  et  but  encore  avec  eux.  Quand  ils  furent 
rendus  au  pied  de  la  maîtresse  tour,  il  feignit 
d'être  las  de  tant  de  courses  :  <c  Messire  OU- 
j»  vier ,  »  dit-il  au  guerrier  qu'il  trompait ,  «  je 
»  suis  presque  sans  haleine,  je  vous  prie  de 
»  monter  cet  escalier,  de  voir  ce  qu'on  a 
»  fait ,  et  de  le  comparar  au  dessin  que  Ton 
»  vous  montrera.  Si  vous  trouvez  que  ce  soit 
»  bien,  on  continuera  ;  sinon ,  je  le  ferai  changer 
»  et  arranger  b  votre  gré.  Pendant  que  vous  y 
»  serez,  je  causerai  avec  monsieur  de  Laval.  »  Le 
connétable ,  dont  rien  n'avait  éveillé  le  soup- 
çon, pénétra  sa  ils  hésitation  dans  la  tour; 
mais  à  peine  eut41  passé  le  premier  étage,  que 
des  soldats,  cachés  dans  toutes  les  chambres, 
se  réunirent  et  se  divisèrent  en  deux  troupes , 
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dont  Tuae  alla  fermer  la  porte  extérieure. 
L'autre  se  jeta  sur  lui ,  le  désarma  et  Tentraina 
au  donjon  ^  où  des  gens  apostés  le  chargèrent 
de  chaînes  et  lui  mirent  trois  paires  de  fers 
aux  pieds  et  aux  jambes.  Clisson  en  perdit  un 
instant  le  sens  et  la  parole ,  et  devint  si  pâle , 
que  ses  geôliers  crurent  qu'il  allait  expirer  «  Il 
revint  à  lui  toutefois ,  mais  il  ne  s'en  trouva 
pas  mieux  en  songeant  que  le  duc,  qui  lui  avait 
préparé  ce  piège  si  froidement  et  de  si  longue 
maiif  y  ne  le  traitait  pas  ainsi  pour  lui  laisser 
la  vie.  n  maudissait  Timprudence  qui  favait 
porté  à  venir  se  livrer  lui-même  à  son  ennemi , 
à  un  prince  qu  il  avait  cent  fois  offensé  ;  lui 
qui  y  jusqu'à  ce  jour,  avait -refusé  toute  entrevue 
patticulière  ,  quoiqu'il  en  fût  pressé  par  ses 
parens,  ses  amis,  le  roi  même,  quoiqu'il  en 
eût  i^eçu  les  lettres  les  plus  amicales ,  et  qu'on 
lui  eût  offert  des  sauf-conduits  et  des  garanties 
de  toute  nature  1 

Le  baron  de  Laval ,  avec  lequel  J  ean  IV 
s'entretenait ,  vit  tout  à  coup  fermer  la  porte', 
entendit  le  bruit  des  verroux ,  et,  jetant  les 
yeux  sur  le  duc ,  aperçut  sa  pâleur  et  l'alté-* 
ration  des  traits  de.  mn  vil^ge*  Certain  qu'un 
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projet  sinistre ,  tramé  contre  la  personne  du 
connétable^  s'accomplissait  en  ce  moment,  il 
s'écria  en  tremblant  :  «  Ah  !  monseigneur  !  pour 
»  Dieu,  merci  et  miséricorde!  N'ayez  aucune 
»  méchante  volonté  à  l'égard  de  mon  beau* 
»  frère  de  Clisson.  Que  vpuîez-vous  de  lui  ?  Je 
»  suis  garant  qu'il  est  votre  humble  servi- 
»  teur  !  »  Le  duc,  outré  de  colère,  lui  répon- 
dit :  «  Mon  beau  cousin  de  Laval ,  montez  à 
»  cheval  et  allez-vous-en.  Vous  le  pouvez, 
»  cela  doit  vous  suffire.  Je  sais  ce  quêtai  à 
»  faire.  »  —  «Non,  non,  monseigneur,  »  re- 
prit Laval ,  «  je  ne  partirai  pas  sans  avoir  revu 
))  mon  beau-frère  !  »  En  ce  moment,  Robert  de 
Beaumanoir,  qui ,  par  respect,  s'était  tenu  un 
peu  à  l'écart,  voyant  le  baron  de  Laval  la  tête 
nue,  et  tous  les  visages  décomposés ,  s'appro- 
cha et  supplia  le  duc,  avec  les  plus  humbles 
instances,  de  lui  dire  ce  qu'était  devenu  Clis- 
son. Monfort  n'aimait  pas  fieaumanoir,  parce 
qu'il  était  un  des  plus  proches  parens  du  con- 
nétable ,  et  que  Clisson  lui  témoignait  une 
extrême  confiance.  Il  s'avança  vers  le  guer- 
rier ,  le  poignard  à  la  main ,  transporté  de 
rage,  et  lui  cria  ;  «  Ne  m'-en  diapas  davantage,^ 
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»  veux-tu  que  je  te  mette  au  point  où  est  ton 
»  maître  ?»  —  «  Monseigneur ,  »  dit  Beauma- 
noir  surpris^  <tje  pense  que,  de  votre  grâce, 
»  mon  maître  est  bien  !»  —  «  Et,  toutefois, 
71  je  te  demande  si  tu  veux  être  au  même 
»  point?  »  —  «  Oui,  monseigneur.  »  —  «Pui»- 
»  que  tu  veux  être  ainsi ,  je  te  vais  crever  ,un 
»  œil  comme  à  lui  !  »  Et  le  duc ,  en  fureur , 
allait  commettre  un  nouveau  crime ,  lorsque 
Beaumanoir,  se  jugeant  lui-même  en  grand 
péril,  se  mit  à  deux  genoux,  et  lui  dit  :  «  Mon- 
»  seigneur,  je  pense  de  votre  grâce  tant  de 
T»  bien  et  d'honneui' ,  je  reconnois  tant  de  va- 
»  leur  en  votre  personne,  et  de  noblesse  en 
»  votre  cœur ,  que  je  ne  puis  supposer  que 
»  vous  ne  me  traitiez  avec  égard  et  justice. 
»  Veuillez  vous  souvenir  que  nous  sommes 
»  tous  ici  venus  par  votre  ordre,  et  sans  penser 
»  qu'il  y  eût  en  votre  cœur  quelque  chose  qui 
»  fût  contraire  aux  sûretés  que  nous  tenions 
»  de  votre  parole.  »  Le  duc ,  fatigué  de  cette 
contestation ,  mais  n  osant  frapper  un  homme 
qu'il  voyait  à  ses  pieds ,  lui  dit  :  «  Or ,  va-t-en , 
»  tu  n'auras  ni  pire ,  ni  mieux  que  lui  !»  Il  ^t 
signe  à  ses  gardes  de  s'emparer  de  Beauma-^ 
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noir,  et  commanda  de  le  traiter  comoie  le 
connétable.  Le  généreux  chevalier  fut  donc 
plongé  dans  un  cachot ,  enchaîné  et  chargé  de 
trois  paires,  de  fers.  Cela  fait ,  le  duc  rentra 
dans  son  appartement,  les  jeux  enflammés, 
le  geste  furieux,  l'imprécation  à  la  bouche. 
Laval  et  les  seigneurs  présens  se  retirèrent 
pleins  d'une  douleur  profonde  et  pénétrés  de 
crainte,  car  ils  connaissaient  la  violence  de 
Monfort,  et  savaient  combien  il  était  difiicile 
de  ramener  à  la  raison  cet  esprit  impérieux  et 
vindicatif* 

La  consternation  s'empara  de  toute  la  ville 
de  Vannes.  Jamais  événenient  n'avait  paru 
plus  fâcheux ,  ni  plus  extraordinaire.  Les  petits 
comme  les  grands  se  répandaient  en  conjectu- 
res et  en  propos.  Qu'allait  faire  Monfort,  après 
avoir  aussi  déloyalement  enlacé  son  ennemi 
dans  ses  filets?  Et  cet  ennemi,  ce  prisonnier, 
dont  la  vie  ne  dépendait  plus  que  d'un  ca- 
price, c'était  pourtant  le  connétable  de  France  I 
L'expédition  d'Angleterre  était  compromise, 
et  peut-être  désormais  impossible.  Charles  YI 
ne  devait-il  pas  en  tirer  vengeance?  Et  la  no- 
blesse entière  de  Bretagne  ne  se  réunirait- elle 
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paâ  pour  assié^  le  château  de  l'Hermine ,  se 
saisir  de  Jean  IV,  mort  ou  vif,  et  le  liviêr  au 
jugement  de  ses  pairs?  Quelques  personnes 
prenaient  confiance  dans  la  sagesse  et  l-esprit 
conciliateur  de  Laval,  mais  l'inquiétude  était 
au  comble. 

Sur  le  soir,  le  duc  de  Bretagne ,  qui  n  avait 
pas  ainsi  commencé  pour  borner  son  ressen* 
tîment  à  quelques  heures  de  cachot ,  manda 
près  de  lui  Jean  de  ^azvalen ,  le  gouverneur  du 
château ,  homme  prudent  et  honorable ,  d'un 
grand  sens,  fortBttaché  à  la  famille  de  Moa- 
fort,  et  qui,  pJxisieurs  fois,  avait  rempli  les 
fonctions  d'ambassadeur  en  Angleterre  et  en 
France.  Dès  qu'il  fut  arrivé,  le  duc  le  conduisit 
dans  sa  chambre  à  coucher ,  renvoya  tous  ses 
autres  officiers ,  et  lui  dit  ^  :  «  Bazvalen ,  vous 
y>  savez ,  que  cet  après*midi,  j'ai  fait  prendre  et 
»  constituer  prisonnier  dans  votre  château  le 
»  connétable  de  Glisson.  J'ai  résolu  de  le  faire 
»  mourir.  Cette  nuit  même,  vers  le  minuit, 

^  Hist,  de Bret,,  par  d'Argentré,  page  708.  — Alain' 
Bouchard,  f».    i33.  —  Le  Baud.  — Hist.  ecclés,  et 
cw.  de  Bret,,  par  dom  Morice ,  p.  399.  —  Dom  Lobi- 
Heau.  —  Fie  de  Clisson  ,  connétable  de  France  \  etc- 


13  LE   GOUVERNEUR 

»  quand  tout  le  monde  reposera ,  je  vous  or-' 
»  doftne  d  aller  le  prendre  le  plus  secrètement 
»  qu'il  se  pourra ,  vous  lui  ferez  lier  pieds  et 
»  mains ,  renfermerez  dans  un  sac,  et  le  jeterez 
»  à  l'eau,  de  manière  qu'il  n'en  soit  plus  parlé. 
»  N'y  faites  pas  faute ,  il  y  va  de  votre  vie  !  » 
Bazvalen,  dont  les   conseils    étaient  souvent 
bien  accueillis  de  Monfort ,  essayshde  lui  faire 
des  représentations  :  «  Monseigneur,  »  lui  dit- 
il  ,  «  je  suis  toujours  prêt  à  exécuter  vos  ordres, 
»  je  vous  supplie  de  le  croire  ;  mais  je  ne  puis 
»  m'empêcher  de  vous  dire,-  comme  le  plus 
»  dévoué  de  vos  serviteurs ,  qu'il  me  semble 
»  que  vous  seriez  plus  content  s'il  vous  plaisbit 
»  de  prendre  encore  un  jour  pour  repenser  à 
»  cette  affaire.  Je  crains  qu'il  n'en  arrive  de  si 
»  grands  malheurs,  que  je  vous  servirois  mal 
»  si  je  ne  vous  en  avertissois.  Si  Clisson  a  mé- 
»  rite  d'être  puni,  ne  devez -vous  pas  mettre 
»  au  moins  quelque  petite  forme  de  justice 
»  pour  satisfaire  ses  parens  et  ses  amis.  Ils  sont 
»  redoutables,  vous  le  savez.  l?il  est  coupable, 
»  n'êtes-vous  pas  prince ,  et  ne  pouvez-vous,  à 
»  loisir,  prendre  la  satisfaction  qu'il  vous  plaira 
»  de  ses  offenses?  Je  craindrois  trop  à  cettç' 
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»  heure  que  le  ressentiment  ne  vous  portât  à 
»  commettre  une  action  irréparable,  dont'vous 
»  pourriez  ensuite  être  affligé ,  et  qui  feroit 
»  ^and  tort  ^  votre  maison.  »  Le  4uc ,  trans- 
porté de  fureur, lui  coupa  la  parole  :  «Ecoute, 
»  Bazvalen ,  ne  m'en  parle  plus ,  et  hâte-toi. 
»  Je  te  renouvelle  mes  ordres.  L'heure  est 
»  venue  où  j'aurai  enfin  raison  de  ce  méchant 
»  paillard,  qui  m'a  tant  outragé  et  inéprisé, 
»  petit  compagnon  qu'il  est  !  Ne  me  réplique 
))  plus!  »  Bazvalen  voulut  tenter  encore  de  le 
ramener  à  un  autre  avis  :  «  Ne  vaucjroit-il 
w  pas  mieux ,  »  dit-il ,  «  le  garder  vivant  ;  il  est 
»>  assez  bien  tenu  pour  que  vous  en  puissiez 
^  disposer  quand  vous  le  voudrez.  »  —  «  Je 
»  veux  être  obéi ,  »  s'écria  le  duc ,  «  ou  ta  vie 
»  m'en  répondra  ,  sans  sauver  la  sienne.  )>• 
—  «  J'obéirai  donc ,  »  dit  Bazvalen  en  soupi- 
rant ,  et  il  se  retira.  * 

Comme  il  sortait ,  le  baron  de  Laval  se  pré- 
senta au  château.  Il  eut  de  grandes  difficultés 
â  parvenir  jusqu'au  duc ,  mais  il  arriva  ;  et ,  en 
entrant ,  il  se  jeta  à  genoux ,  les  mains  jointes , 
les  larmes  aux  yeux,  criant  merci  et  miséri- 
corde pour  son  beau-frère,  suppliant  humble- 


1 4  INTERCESSION 

ment  Monfort  de  lui  ouvrir  son  cœur ,  de  lui 
dire  en  quoi  le  sire  de  Clîsson  Tavait  offensé, 
lui  pronaettant ,  lui  jurant  qu'il  en  obtiendrait 
toutes  les  réparations  qu'il  demanderait^  et 
dont  il  ne  voulait  d'autre  juge  que  le  duc  lui* 
même ,  se  rendant  caution  et  de  sa  personne 
et  de  ses  biens.  «  Au  nom  de  Dieu ,  monsei- 
»  gneur,  je  Vous  prie  de  vous  souvenir  que 
»  mon  beau-frère  eut ,  dès  son  enfance ,  Tbon- 
»  neur  d'être  nourri  à  votre  service  ;  qu'à  l'âge 
»  où  vous  étiez  vous-même ,  il  fut  porté  avec 
»  vous  en  Angleterre;  qu'on  vous  éleva  en- 
9  semble  dans  la  maison  du  duc  de  Lancastre  ; 
»  qu'il  revint  avec  vous  eo  Bretagne ,  fut  votre 
»  compagnon  d'armes ,  prit  votre  parti  à  la 
»  guerre,  ne  vous  abandonna  jamais  dans 
,»  votre  mauvaise  fortune ,  et  vous  suivit  par- 
»  tout  jusqu'à  la  bataille  qui  vous  délivra  de 
»  votre  adversaire.  En  cette  journée ,  vous  le 
»  savez,  il  se  montra  l'un  des  meilleurs  capi- 
»  taines  et  des  plus  valeureux  combattans.  Il  y 
»  fut  grièvement  blessé  et  y  perdit  un  œil.  Il 
»  a  mille  fois  risqué  sa  vie  pour  vous.  Ses  en* 
»  nemis  l'ont  desseryi ,  et  vous  lui  avez  retiré 
»  votre  amitié  ;  mais  qu'il  vous  plaise ,  par  la 
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»  grande  grâce  de  Dieu,  faire  examiiiei*  sa 
»  conduite ,  vous  reconnaîtrez  qu'il  €St  votre 
»  humble  serviteur  ;  et ,  si  quelque  chose  dti 
»  passé  vous  déplaît,  veuillez  le  dire,  et  je 
»  m'engage  à  vous  satisfaire.  »  Le  duc ,  obstiné 
dans  sa  vengeance ,  releva  le  sire  de  Laval  ; 
mais  il  lui  répondit  que  Clisson  l'avait  tant  de 
fois,  et  de  tant  de  façons,  fâché ,  offensé ,  ou- 
tragé ,  que ,  puisqu'il  trouvait  l'occasion  de  le  ' 
punir,  il  n'entendait  pas  la  laisser  édhapper. 
«  Mais,  'quoi  I  monsieur  de  Laval ,  x  aj«uta-t-il , 
<(  que  me  dites -vous  de  son  dévouement? 
»  Clisson  ne  retient-il  pas  encore  en  ce  mo- 
»  ment  plusieurs  des  places  qui  sont  de  mon 
»  patrimoine  ?  Ses  gens  ne  me  font-ils  pas  la 
»  guerre  ?  n'accablent-ils  pas  mon  peuple  de 
»  vexations? Ne  m'en  parlez  plus,  et  tenez  pour 
»  certain  qu'il  mourra.  »  Laval ,  désespéré ,  in- 
sista: «Non,  monseigneur,  non,  vous  ne  sau- 
»  riez  faire  mourir  monsieur  de  Giisson.  Votre 
»  honneur  encourroit  le  plus  grand  reproche 
»  qui  jamais  ait  flétri  prince  ou  seigneur.  Tous 
»  les  souverains  de  l'Europe ,  le  roi  d'Angle- 
»  terre  lui-même  n'en  auroient  pa  s  ane  autre 
»  idée.  Vous  l'avez  mandé  près  de  vous  pour 
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»  VOS  affaires ,  pour  celles  du  pays  dont  il  est 
»  baron,  et  des  plus  anciens,  vous  le  savez; 
»  lia  quitté  celles  du  roi  de  France,  il  a  com- 
»  promis  rembarquement  de  son  'armée  pour 
))  vous  obéir,  et  le  roi  ne  peut  que  lui  en 
»  garder  mauvais  gré.  Fût- il  votre  ennemi 
»  déclaré ,  ce  qui  n*est  pas ,  votre  parole  devoit 
»  lui  tenir  lieu  de  sauf-conduit  ou  de  sûreté 
»  de  retour.  Vous  l'avez  comblé  d'honneur  en 
»  allant  le  visiter  dans  son  logis.  Sous  des 
»  prétextes  de  courtoisie ,  de  déférente ,  d'a- 
»  mitié  même ,  vous  l'avez  attiré  à  votre  châ- 
»  teau,  et,  là,  vous  l'avez  fait  enfermer! 
»  Quelle  opinion  un  homme  de  cœur  et  d'hon- 
»  neur  peut-il  avoir  d'une  telle  action  ?  Pour 
»  étancher  cette  soif  de  vengeance  qui  vous 
»  dévore,  voulez-vous  donc  sacrifier  votre  re- 
»  nommée  et  causer  la  ruine  de  vos  états. 
»  Glisson  remplit  la  plus  haute  fonction  qui 
»  soit  en  France;  et,  s'il  étoit  prisonnier  de 
»  guerre ,  les  statuts  du  royaume  veulent  qu'il 
»  soit  racheté  de  la  tierce  partie  de  la  rançon 
»  d'un  roi.  Pensez-vous  que  Charles  VI,  et  ses 
»  oncles,  ne  jugent  pas  que  cette  injure  les 
»  touche?  Croyez -vous  qu'ils  ne  la  considé- 
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^  reront  pas  comme  la  leur?  qu'ils  ne  vous  im- 
»  puteront  pas  le  retard  de  l'expédition  d'An- 
»  gleterre  ?  En    vous   abandonnant  à   votre 
»  colère,  vous  ne  trouverez  que  du  déshon- 
»  neur  et  des  chagrins.  Faites  mieux ,  mon- 
y>  seigneur.  Clisson  vous  a  donné  lieu  de  vous 
»  plaindre  de  lui,  je  le  confesse  en  son  nom. 
)>  Eh  bien  !  qu'il  vous  en  fasse  réparation  par 
»  une  grosse   somme    d'argent,  il  est  asse2 
»  riche  pour  cela  ;  qu'il  vous  tende  les  places 
»  que  vous  désirez  ;  qu'il  promette  de  se  con- 
»  duire ,  envers  vous ,  comme  il  le  doit  à  son 
»  seigneur.  Intimez-lui  vos  ordres.  Je  suis  ga- 
»  rant  qu'il  vous  obéira.  »  Ces  prières,  ce  dis- 
cours sensé ,  les  pleurs  du  baron  de  Laval ,  au- 
raient émus  les  hommes  les  plus  stoïques; 
mais  le  duc  était  outré  de  rage ,  il  prétexta 
qu'il  était  tard,  et  congédia  Laval,  en  lui  di- 
sant :  «  La  nuit  porte  conseil.  »  Puis  il  se  cou- 
cha, se  promettant  bien  qu'avant  le  jour  4» 
vengeance  serait  satisfaite. 

Bazvalen ,  le  lendemain  matin  ,  l'air  troublé , 
la  douleur  dans  l'àme  et  la  pâleur  sur  le  front, 
se  trouvait  dans  l'antichambre  du  duc.  Il  ap- 
prit de  ses  valets  de  chambre  que  Monfort 
IV.  2 
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avait  passé  une  nuit  fort  agitée.  Le  duc,  ea  éSkt  ^ 
calmé  par  les  ténèbres  et  le  silence ,  avait  aperçu 
sa  position  dans  tout  Texcèsde  son  horreur.  Tout 
à  la  fois  l'avait  frappé^  et  la  guerre  qu  il  atti* 
rait  sur  son  pays  sans  nécessité ,  et  les  droits 
du  comte  de  Penthièvre,  que  tant  de  perfidie 
remettaient  en  question,  et  l'inimitié  de  ses 
proches  parens ,  et  la  haine  du  peuple  et  de  la 
noblesse ,  et  celle  du  roi  d'Angleterre  qu'il  s'é- 
tait aliéné  par  son  alliance  avec  la  France. 
Pressé  par  ces  sombres,  idées ,  il  exhalait  sa 
douleur  en  sanglota  et  gémissemens ,  que  ses 
officiers  écoutaient  avec  upe  grande  anxiété. 
Enfin  y  quand  il  sut  que  Bazvalen  était  pré* 
sent,  il  ordonna  de  le  laissa  entrer,  lui  fit 
signe  d'approcher  de  son  lit ,  et,  lui  parlant  à 
voix  basse ,  s'informa  s'il  avait  exécuté  ses  or^ 
dres.  Le  vieux  guerrier  lui  répondit  :  «  Monsei«' 
»  gneur,  vous  me  l'avez  d^cnandé  avec  tant 
»  d'instance,  que  je  n'eusse  osé  y  manquer.  La 
»  chose  est  faite.  »  —  a  Ah  !  mon  Dieu ,  »  s'écria 
le  duc ,  a  quelle  aventure  et  que  ferai-je  désor* 
»  mais?  Que  deviendra  mon  pauvre  pays  si 
»  fatigué  de  guerres?  Déjjk  mea  ennemis  sont 
»  dwA  me»  villes ,  et  moi ,  ate  voiei  banni  et 
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»  forcé  (le  fuir  en  Angleterre  ^  vers  des  gens  que 
»  j'ai  offensés  !  w  II  se  tut  un  moment,  et  ajouta  : 
«  Il  est  donc  bien  vrai ,  Clisson  est  mort  ?  » 
—  «  Oui ,  monseigneur,  »  reprit Bazvalen  i  «  dès 
«  que  le  premier  son  de  minuit  s'est  fait  en- 
)i  tendre ,  mes  gens  Vont  mis  dans  un  sac ,  Vont 
»  tenu  long-temps  sousTeau^  et  Tout  noyé, 
»  Ensuite ,  je  leur  ai  donné  Tordre  d'enlever 
»  le  corps  y  et  ,>  pour  qu  il  ne  soit  p^s  trouvé  ^ 
S)  je  lai  fait  enterrer  dans  le  petit  jardin  du 
»  château.»  —  «Ali!  Jésus, mon  Dieu!  ah! 
»  mon  Créateur!  voilà  un  terrible  réveille- 
»  matin  !  Ah  l  maudite  colore ,  où  m'as-tu  con» 
»  duit  en  moins  d'une  heure!  Ah!  Bazvalen! 
»  plût  au  ciel  que  je  vous  eusse  écouté  !  Vous 
»  m'aviez  bien  conseillé,  et  mon  esprit  in- 
»  sensé  ne  voulait  pas  vous  croire^  Ah  !  je 
»  le  vois ,  |e  ne  serai  janâais  heureux  !  Que 
)i  ne  suis- je  le  plus  pauvre  gentilhomme  de 
»  ce  duché  et  en  sûreté  de  ma  personne!  » 
Il  garda  un  insiant  le  silence  et  reprit: 
a  Pourquoi  Dieu  n'tt*tr>il  pas  voulu  que  vous 
»  ayez  désobéi  à  ce  foneste  con^mande* 
»  metit  ?  Mais ,  hélas  t  lïies  vœux  sont  trop  tar^ 
«  dils.!  »  Bazvalen  cruH  devoir  se  retirer  ^  et  le 

2. 
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duc ,  désespéré ,  continua  ses  plaintes  et  ses  gé- 
missemens. 

Dès  que  la  chambre  fut  ouverte,  le  baron 
de  Laval  se  représenta.  Le  duc  lui  eût  de  grand 
cœur  fait  fermer  la  porte,  tant  sa  vue  augmen- 
tait la  douleur  qui  Vaccablait.  Il  Técouta  un 
moment,  et ,  n  ayant  rien  de  bon  à  lui  appren- 
dre ,  il  le  pria  de  se  retirer,  attendu  qu'il  se 
sentait  fort  indisposé.  11  ne  voulut  prendre 
aucun  aliment ,  ni  parler  à  qui  que  ce  fût  ;  il 
versa  beaucoup  de  larmes,  et  quelquefois  se 
mit  en  prières.  Ainsi  se  passa  la  journée.  La 
cour  et  la  ville  étaient  dans  l'attente  et  en  grand 
émoi  ;  les  bruits  les  plus  sinistres  circulaient  ; 
mais  personne  n'avait  connaissance  des  évé- 
nemens. 

Toutefois  Bazvalen ,  après  ces  longues  heu- 
res d'angoisses  et  de  déplaisir,  crut  pouvoir 
compter  sur  le  repentir  sincère  de  son  maître. 
Il  vint  donc,  vers  le  soir,  à  l'appartement  du 
duc,  et  demanda  à  lui  parler.  On  le  fit  entrer, 
et  quand  il  aperçut  l'altération  qu'une  pro- 
fonde affliction  avait  déjà  produite  sur  les  traits 
de  Monfort ,  il  se  hasarda  à  lui  dire  :  «  M on- 
»  seigneur ,  il  me  semble  que  votre  douleur  se 
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»  porte  à  d^  trop  grandes  extrémités,  il  en 
»  arriveroit  de  plus  grands  malheurs.  Si  j'en 
»  savois  la  cause ,  peut-  être ,  par  un  heureux 
»  hasard ,  vous  trouveroisy je  quelque  consola- 
»  tion  ;  il  y  a  remède  à  tout.  » —  «  Que  dites- 
»  vous ,  messire  Jean  ?  Ne  connoissez-vous  pas 
»  la  cause  de  mon  chagrin  ?  c'est  le  plus  grand 
»  que  j'aie  jamais  éprouvé  ,  et  je  suis  prêt  d'en 
»  mourir.  Plût  à  Dieu  que  mon  existence  fût 
»  terminée  !  Quel  remède  les  hommes  peu- 
»  vent-ils  apporter  à  ma  peine  ?  Il  y  a  remède 
»  à  tout  sans  doute,  excepté  à  la  mort  I  »  — 
«  Consolez-vous,  je  vous  supplie,  monseigneur , 
»  consolez-vous.  Cet  homme  n'est  pas  mort , 
»  il  est  plein  de  vie.  Quand  vous  me  comman- 
»  dates  de  le  tuer ,  je  m'aperçus  de  l'état  où 
»  vous  étiez  et  de  toute  l'ardeur  de  voire  co- 
»  1ère.  Je  songeai  à  l'avenir,  et  résolus  de  don- 
»  ner  quelque  chose  au  hasard.  Je  pensai  sur- 
»  tout  que  vous  seriez  un  jour  bien  affligé  si 
»  j'allois  indiscrètement  exécuter  vos  ordres , 
»  et  que,  d'ailleurs ,  il  seroit  toujours  temps  de 
»  vous  obéir.  Pardonnez-moi  donc  et  consolez- 
»  vous.  Rien  n'est  perdu.  Cet  homme  est  en- 
»  core  dans  le  lieu  où  vous  m'avez  prescrit  de: 
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9  le  mettre,  IiieDliinrant  et  mangeant,  «tliien 
»  pressé  <f  être  ailleurs.  »  — Le  duc  s'âanca  de 
son  Ëiuteail ,  et  respirant  avec  force ,  comme  s'il 
fl^oiait  de  la  mor#  à  la  vie.  «  Dis- ta  vrai  , 
Bazvalen?»  s'écria-t-il ,  «  ne  me  tr(»npes4ii 
pas?»  —  «  Non,  n<m, monseigneur,  je  tous 
en  réponds  sur  mon  âme  !»  —  «  Ah  !  Baz- 
valen  !  messire  Jean ,  mon  ami  !  ta  es  un  faon 
et  sage  serviteur ,  tu  m'as  rendu  le  plus 
grand  service  qu'on  puisse  rendre  en  ce 
monde  !  Je  m*en  souyioidrai  toute  ma  vie  ;  et , 
pour  le  moment ,  je  te  donne  dix  mille  firancs 
d*or  ^ ,  que  je  te  ferai  compter  de  mon  épar- 
gne avant  que  le  jour  soit  passé.  »  Monfort , 
soulagé  d'une  si  terrible  angoisse ,  reprit  ses 
manières  accoutumées,  se  fit  apportera  sou- 
per, et  admit  à  sa  table  le  prudent  et  dévoué 
Bazvalen.  La  nouvelle  du  changement  extraor- 
dinaire qui  venait  de  s^opérer  en  lui ,  parvint 
bientôt  à  Laval.  Ce  généreux  chevalier  n'avait 
pas  quitté  la  porte  du  château  ;  il  insista  pour 
entrer ,  et ,  comme  le  duc  l'accueillait  d'un  air 
assez  ouvert ,  il  lui  dit  :  «  Monseigneur ,  voua 
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»  a-t-il  plu  de  vous  souvenir  de  ThumMe  re- 
»  quéte^  que  je  vous  présentai  hier,  afin  d'ob- 
»  toiir  la  délivrance  de  mon  be&u-frère?  Avez- 
)i  vous  fixé  la  somme  que  vous  désirez  ?  Vous 
«  agréerait-âl  de  me  dire  quelles  sont  les  villes 
»  et  forteresses  que  vous  jugez  à  votre  coave- 
»  nance  ^  »  —  «  Oui,  oui ,  »  dit  le  duc ,  «  j'y 
n  ai  pensé.  Vous  êtes  un  homme  éloquent , 
»  mon  beau  cousin  de  I^al ,  et  méritez  qu'on 
Y  fasse  quelque  chose  en  votre  faveur.  Pour 
))  ne  vous  rien  cacher ,  Glisson  est  l'homme 
»  du  monde  que  je  déteste  le  plus.  J'avois  juré 
»  qu'il  ne  sortiroit  d'ici  que  mort ,  mais  votre 
»  attachement  lui  sauvera  la  vie.  Allez  lui  par^* 
»  1er.  J'en  exige  cent  mille  francs  d'or  ^ ,  payés^ 
»  comptant ,  et  je  n'en  veux  personne  pour 
»  caution  ;  c'est  de  l'or  que  je  demande.  Il  me 
»  rendra  ensuite  trois  châteaux  et  une  viUe , 
»  et  fera  remettre  à  mes  gens  les  places  et 
»  forteresses  qu'il  occupe  indûment  dans  mes 
>»  états.  Cela  fait ,  je  lui  readrai  la  liberté.  » 
—  «  Grand  merci ,  monseigneur  ^  »  s'écria  le  sire 


^  Froissard,  tome  m,  chap.  lxit,  pages  197  à  198^ 
^  Environ  onze  cenl  mille  l&ancs. 
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de  Laval ,  étonné  d'un  changement  si  prompt  ; 
«  soye^z  sûr  que  j  obtiendrai  tout  ce  que  vous 
»  demandez ,  et  qu'avant  trois  jours  vous  aurez 
»  les  châteaux ,  la  ville  et  l'argent  !  » 

Muni  d'un  ordre  de  Jean  lY,  Laval  se  fit 
ouvrir  les  portes  de  la  tour  où  gémissait  le 
connétable.  D  monta  rapidement  les  degrés , 
et  se  jeta  au  cou  de  Clisson ,  qui  n'attendait 
plus  que  la  mort.  Ilje  ranima  ,  partagea  ses 
vêtemens  avec  le  vieux  guerrier ,  lui  rendit  du 
courage ,  lui  fit  ôter  les  indignes  têts  dont  on 
l'avait  chargé ,  et  lui  dit  :  «  Ferez-vous ,  beau- 
»  fi-ère ,  ce  que  je  vous  dirai  ?»  —  «  Oui,  »  ré- 
partit le  connétable /«  tout  ce  qui  ne  sera  pas 
»  à  mon  déshonneur.  »  — ^^  a  Ah  !  cher  beau- 
»  frère ,  c'est  avec  grand'  peine  et  grand  tour- 
»  ment  que  j'ai  obtenu  qu'on  vous  laissât  la 
»  vie  ;  mais  il  vous  faut  payer,  en  deniers  comp- 
n  tans,  cent  mille  francs  d'or,  et  céder  au  duc 
»  vos  trois  meilleurs  châteaux  et  votre  ville  de 
»  Jugon.  Sans  cela,  point  de  délivrance.»  — 
Ci  Je  tiendrai  ce  marché,  »  dit  le  connétable  en 
soupirant.  —  «  Vous  ferez  sagement,»  reprit 
Laval.  —  «  Mais,  »  ajouta  le  connétable ,  «  qui 
»  pourrai-je  envoyer  à  ma  terre  de  Clisson  et 
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»  ailleurs  chercher  la  finance  où  je  l'ai  dépo- 
»  sée  ?  U  me  faut  un  homme  de  confiance.  Ce 
»  doit  être  vous ,  mon  beau-frère.  »  —  «  Non , 
»  non,  »  dît  Laval,  «je  ne  vous  quitte  pas, 
»  je  ne  sors  pas  de  ce  château  que  vous  n'en 
»  sortiez  aussi.  Le  duc  est  trop  cruel.  S'il  alloit 
»  changer  d'avis  en  mon  absence,  s'il  se  repen- 
»  toit  de  sa  parole?....  »  —  «  Et  qui  donc  ira  ?» 
répliqua  Clisson.  —  «  Il  faut  y  envoyer  Beau- 
»  manoir,  qui  est  en  prison  comme  vous  et 
M  à  cause  de  vous;  il  fera  les  diligences  néces- 
x>  saires.  »  —  «  C'est  bien ,  »  dit  le  connétable  ; 
«  descendez  et  ordonnez  ce  qu'il  convient.  » 

Laval  rentra  chez  le  duc  et  le  trouva  au 
moment  de  se  livrer  au  repos,  dont  il  sentait 
le  besoin,  car  la  nuit  précédente  n'avait  été 
pour  lui  qu'une  longue  souffrance  \  Le  baron 
s'inclina  et  lui  dît  :  «  Monseigneur,  c'est  fait, 
»  j'ai  réussi ,  vous  aurez  tout  ce  que  vous  dé- 
»  sirez;  mais  il  est  nécessaire  que  vous  fassiez 
»  délivrer  le  sire  de  Beaumanoir ,  et  que  vous 
»  permettiez  qu'il  ait  un  entretien  avec  Clis- 
»  son.  11  ira  ensuite  chercher  l'argent  que  vous 

^  Froissard,  tome  m,  chap.  lxvii  ,  page  199. 
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w  avez  demandé,  et  mettra  vos  gens  en  pos- 
»  session  de  la  ville  et  des  cbàteau>c  que  doit 
»  vous  i-endre  le  connétable.»  —  «Qu'on  le 
»  délivre  donc  !  »  répondit  le  duc  ;  «  qu'on  lui 
»  ôte  ses  fers ,  et  qu'ils  confèrent  ensemble  de- 
*  vaut  vous ,  car  je  ne  veux  pas  les  voir  ;  et , 
»  quand  j'aurai  dormi ,  revenez  vers  moi ,  et 
»  nous  en  reparlerons.  »  -—  «Je  vais  faire  éxé- 
»  cuter  vos  ordres,  >i  reprit  Laval.  Il  se  rendit 
donc ,  accompagné  de  deux,  cbevaliers  de 
Jean  IV,  au  cachot  où  gémissait  Beaumanoir, 
qui  pensa ,  quand  on  ouvrit  sa  porte  ,  qu'on 
venait  lecbercber  pour  le  conduire  à  la  mort, 
et  (|ui  se  mit  à  genoux ,  en  récitant  son  in 
manus.  Laval  se  hâta  de  lui  dire  :  «  Vous  êtes 
»  délivré,  réjouissez- vous  !  »  et  Beaumanoir  re- 
prit courage.  On  le  mena  dans  une  chambre 
où  Ton  conduisit  aussi  le  connétable,  et  on 
leur  servit  du  vin  et  des  viandes ,  ce  qui  ré- 
pandit une  grande  joie  parmi  les  gens  de 
Thôtel ,  que  1  événement  avait  remplis  de  dou- 
.  leur.  Durant  toute  la  conférence  ,  le  lende- 
main matin,  et  jusqu'à  trois  heures  après- 
midi,  personne  n'entra  au  château  et  n'en 
sortit.  Les  elefs  étaient  déposée»  dans  la  cham- 
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bre  du  duc,  et  son  sommril  se  prolongea  dix- 
huit  heures. 

Le  duc ,  en  se  réveillant ,  manda  le  baron 
de  Laval.  Après  de  longues  conversations,  il  fut 
convenu  que ,  pour  éviter  toute  difficulté  à  Ta- 
venir ,  et  prévenir  le  résultat  des  appels  lé- 
gaux ,  dont  le  connétable  pourrait  un  jour  se 
prévaloir ,  Clisson  signerait  un  traité  ^  par  le- 
quel il  serait  constaté  qu'il  souscrivait  à  la  re- 
mise pure  et  simple  de  ses  châteaux  et  places 
au  duc  de  Bretagne,  de  ss  pleine  volonté, 
sans  contrainte  et  sans  fraude ,  et  qu'il  avait 
juré  d'en  exécuter  toutes  les  clauses ,  par  la 
foi  de  son  corps  y  sous  peine  d'être  réputé 
faux  et  déloyal  chevalier.  Ces  préliminaires 
terminés ,  non  sans  un  vif  déplaisir ,  Beaumà- 
Boir  partit  et  mit  une  telle  activité  à  l'accom- 
plissement de  sa  mission  ,  que,  sous  quatre 
jours ,  les  cent  mille  francs  d'or  furent  payés , 
les  places  désignées  remises  aux  officiers  de 
Monfort ,  et  tous  les  châteaux  de  Clisson  occu- 
pés par  les  troupes  du  duc  de  Bretagne  ^,  en 

^  Actes  de  Bret,,  tome  u,  col.  542.  Archwes  de 
Nantes ,  arm.  A ,  cass.  G ,  n».  35. 

•  Froissard,  tome  m  ,  chap.  litiii,  page  201 . 
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garantie  de  Texécution  des  divers  articles  du 
traité,  qui  portait,  de  la  part  du  connétable, 
renonciation  au  mariage  projeté  entre  le  comte 
de  Penthièvre  et  Marguerite  de  Clisson  ,  désis- 
tement de  l'administration  des  biens  de  ce 
comte,  obéissance  au  duc  comme  sujet,  éta- 
blissement d'impôts  et  fouages  sur  ses  terres,  et 
d'autres  conditions  aussi  onéreuses  que  dés- 
obligeantes. Cela  fait,  Laval  somma  le  duc  de 
tenir  sa  parole  :  u  Monseigneur ,  »  lui  dit-il , 
«  c'est  à  vous  d'agir  désormais,  délivrez  mon 
»  beau-frère  le  connétable.  »  —  «  Par  Dieu, 
»  volontiers,»  dit  Jean  IV,  a  qu'il  s'en  aille 
»  et  que  je  ne  le  revoie  !  » 

Les  portes  du  château ,  qui  s'étaient  fer^ 
mées  sur  Clisson  ,  comme  celles  de  la  tombe , 
se  rouvrirent  pour  le  rendre  à  la  liberté.  A 
l'instant  même ,  monté  sur  un  vigoureux  che- 
val ,  et  suivi  d'un  seul  page ,  il  partit  pour 
Paris,  où  il  arriva  le  troisième  jour.  Il  alla 
descendre  dans  la  cour  du  Louvre  ^  et,  cou- 
vert de  sueur  et  de  poussière,  il  monta  aux 
appartemens,  où,  selon  l'usage,  lés  connétables 
entraient  sans  obstacle  à  toute  heure.  Le  roi 
s'entretenait  avec  ses  oncles  les  ducs  de  Bour- 
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gogne  et  de  Berri.  Olivier  de  Glisson  ce  mit  à 
deux  genoux,  et  dit  à  Charles  VI  :  «  Très-re- 
»  douté  sire ,'  votre  père ,  à  qui  Dieu  pardonne 
»  ses  fautes  y  vous  chargea  de  me  remettre 
»  l'épée  de  connétable  de  ïVance.  Je  l'ai,  pour 
»  vous ,  usée  à  mon  loyal  pouvoir.  Nul  ne  m'a 
»  vu  manquer  au  devoir  de  ma  charge;  et  s'il 
»  étoit  quelqu'un,  excepté  votre  corps  et  mes- 
»  seigneurs  vos  oncles,  qui  voulût  prétendre 
»  et  soutenir  que  je  m'en  fusse  mal  acquitté, 
»  et  qu'envers  vous  et  la  noble  couronne  de 
»  France  j'eusse  fait  autre  chose  que  ce  qui 
»  convenoit ,  je  viens  en  donner  mon  gage  et 
»  demander  le  combat.  )) 

Un  profond  silence  répondit  seul  au  guer- 
rier ,  aucune  parole  n'échappa  au  roi  même. 
Clisson  jeta  sur  les  courtisans  un  regard  qui 
dévoilait  tout  ce  qui  se  passait  dans  son  âme , 
et  il  continua  :  «  Très-cher  sire  et  noble  roi , 
»  il  est  advenu  qu'en  Bretagne ,  en  accomplis- 
y>  sant  vos  ordres,  le  duc  de  Bretagne  m'a  pris, 
»  m'a  retenu  en  son  chastel  de  l'Hermine,  m'a 
»  fait  charger  de  chaînes ,  et  m'a  voulu  mettre 
))  à  mort ,  sans  raison  que  sa  volonté#et  par 
»  outrage  ;  et  il  l'eût  fait ,  si  Dieu  et  mon  beau- 
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»  frère  de  Laval  ne  m'eussent  porté  secours» 
»  Il  a  fallu ,  pour  me  délivrer  de  ses  mains  ^ 
»  que  je  lui  eusse  baillé  une  mienne  ville  et 
»  trois  forts  châteaux ,  et  la  somme  de  cent 
D  mille  francs  d'or.  L'insidte  et  le  dommage 
»  que  m'a  faits  le  duc  de  Bretagne  touchent 
»  grandement  à  votre  majesté  royale ,  car  le 
»  voyage  de  mer  que  vous  m'aviez  com- 
))  mandé  est  détruit.  Je  vous  rends  l'office  de 
»»  connétable,  et  vous  y  pourvoirez  comme 
»  il  vous  plaira  ;  je  ne  saurois  m'en  charger , 
»  ne  pouvant  désormais  l'exercer  avec  hon- 
»  neur.  » 

Le  roi  tendit  la  main  à  Clisson  et  le  releva  : 
((  Connétable ,  »  lui  dit-il  y  a  nous  savons  bien 
»  qu'on  vous  a  fait  insulte  et  dpmmage^à  notre 
»  grand  préjudice  et  à  celui  de  notre  royaume» 
»  Nous  manderons  donc  incontinent  nos  pairs 
»  de  France^  et  nous  examinerons  ce  qu'il  sera 
M  bon  de  faire  ;  et  ne  prenez  point  de  souci  de 
»  ce  qui  doit  en  arriver ,  car  vous  êtes  en  droit  * 
»  ^teuraisouw»  Il  s'arrêta  un  moment,. comme 
pour  réfléchir,  et  reprit  :  «  Connétable,  nous 
))  ne  xpulons  pas  que  vous  quittiez  votre 
»  charge,  mais  nous  voulons  que  vous  en  usiex 
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»  pleiuemeDt  9  jusqu'à  ce  que  nous  ayons  avîî^ 
»  à  d'autres  uiesures.  » 

Clisson ,  qui  avait  espéré  que  le  roi  s'enflam-* 
nierait  au  seul  récit  de  l'attentat  dont  il  était 
victime,  s'étonua  de  la  modération  de  sa  ré- 
ponse, et  j  s'agenouillant  encore,  répliqua  : 
«  Très-cher  sire,  la  chose  me  touche  de  si  près, 
»  et  je  pense  si  fort  à  l'insulte  et  au  dommage 
»  que  j'ai  reçus  du  duc  de  Bretagne,  qu'en  vé- 
»  rite,  pour  le  présent ,  j-e  n'aurois  pas  l'esprit 
tt  assez  lihre;  pour  hien  remplir  un  aussi  grand 
)>  office.  Il  est  nécessaire  de  parler  et  de  ré* 
)»  pondre  à  beaucoup  de  gens;  je  ne  saurois  ni 
»  répondre,  ni  parler  comme  il  convient. 
»  Qu'il  vQus  plaise  donc  de  le  reprendre 
»  et  d'en  pourvoir  une  autre  personne  ,  au 
»  moins  pour  un  temps  ^  E  »  — -  «  Or,  hien^  »  dit 
le  duc  de  Bourgogne  au  roi  ;  «  monseigneur, 
»  ce  qu'il  propose  est  sei;isé ,  vous  prendrez 
»  conseil. »  —  «  Voire,  »  reprit  le  roi;  et  il 
ten4ilit ,  nue  seconde  foi^,  la  main  au  connétable. 

Chsson  prit  alors  àr  part  les  ducs  de  Boiït- 
gogne  et  de  Berri ,  et  les  informa  exactement 

^  Froissard,  tome  m,  chap.  lxviii,  page  ao2* 
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de  ce  qoi  s^était  passé  ;  mais  il  s  aperçut  que 
l'affroDt  ne  les  touchait  pas  d'aussi  près  qu'il. 
Tarait  supposé.  «  Vraiment,  »  dit  le  duc  de 
Bourgogne,  «vous  n'eussiez  jamais  dû  vous 
»  rendre  aux  états  de  Vannes.  »  —  a  Et  de 
»  quelle  £içon  m'en  serois-je  excusé?  » — «  Très- 
»  bien ,  puisque  votre  flotte  étoit  prête,  et  que 
B  les  chevaliers  et  les  écuyers  vous  attendoient 
»  à  Tréguiei*.  Et  puis,  que  ne  vous  en  alliez- 
»  vous ,  après  avoir  diné  avec  lui?  quelle  affaire 
»  aviez-vous  au  château  de  l'Hermine?»  — 
«Monseigneur,  il  me  montroit  de  si  beaun^ 
»  semblans ,  que  je  n'osois  refuser.  »  —  «  Ah  ! 
»  connétable,  de  beaux  semblans  ne  sont  que 
»  des  tromperies  ;  je  vous  crojois  plus  subtil. 
»  Or ,  allez ,  allez ,  les  choses  viendront  à  bien  ; 
»  on  y  regardera,  à  loisir  ^  » 

^  Les  auteurs  de  YHistoire  ecclésiastique  et  cisnle 
de  Bretagne  prétendent  que  ce  fut  le  roi  qi^i  tint  à 
Glbson  ces  discours  méprisans.  Froissai'd,  d'Argentré, 
Le  Baud ,  Bouchard  et  autres  ne  les  lui  attribuent  en 
aucun  lieu  ;  et  il  est  assez  naturel  de  croii^e  qu'ils  vin- 
rent plutôt  de  Philippe  le  Hardi  que  de  Charles  YI , 
trop  jeune  pour  avoir  un  avis  et  l'exprimer  avec  cette 
dureté. 
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Le  malheureux  Clissoa  courut  cacher  son 
mécontencement  et  nourrir  sa  colère  au  fond 
de  son  hôtel.  Il  y  reçut  les  visites  du  sire  de 
Goucj,  du  comte  de  Saint-Pol,  de  l'amiral  de 
Vienne,  et  de  plusieurs  seigneurs,  membres 
du  parlement  et  du  conseil  du  roi.  Ils  le  con- 
solèrent et  rengagèrent  à  ne  pas  douter  qu'on 
ne  lui  fit  justice  du  duc  de  Bretagne  ,  qui,  en 
l'outrageant ,  s'était  attaqué  à  la  couronne  de 
France.  «  Allez  à  M ontlhéri ,  »  lui  dit  l'amiral 
de  Vienne ,  «  le  roi  vous  l'a  donné ,  vous  serez 
»  là  sur  votre  terrain ,  et  tandis  que  votre  cœur 
»  s'apaisera,  nous  agirons  ici  pour  vous.  Les 
»  pairs  de  France  ordonneront  ce  qu'il  faudra, 
»  car  les  choses  ne  peuvent  rester  ainsi.  »  Oli- 
vier se  rendit  en  eflFet  à  sa  terre  de  M  ontlhéri , 
et  laissa  momentanément  vacante  la  charge 
de  connétable.  Mais ,  qui  aurait  osé  l'accepter 
du  vivant  de  Clisson? 

Tandis  que,  dans  sa  solitude,  le  connétable 
réfléchissait  à  loisir  a  l'ingratitude  des  cours , 
ses  amis  de  Bretagne  prenaient  les  armes  et 
combattaient  pour  lui^  Le  vicomte  deCoët- 

^  Hist,  de  Bret,^  par  Bert.  d'Argentré,  page  715. 
IV.  3 
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men  aseiégeait  le  château  de  Guingamp  et 
Tarrachait  aux  troupes  de  Jean  IV  ;  Beauma^ 
noir  escaladait  la  ville  et  la  forteresse  de  Lam- 
balle  ;  Kermarec  et  Rostrenen  s'emparaient  de 
Chàtelaudren  ;  Robert  ^  d^  Guité  et  Geoffroi 
Ferron  traitaient  secrètement  avec  les  habi- 
tans  de  Saint-Malo ,  que  les  sires  de  Montau* 
ban^  de  Châteaugiron  et  de  la  Bellière,  com- 
mandant pour  le  duc  y  avaient  accablés  de 
vexations ,  et  cette  ville  ^e  déclarait  pour  le  roi 
de  France.  Lorsque  le  monarque  apprit  cette 
dernière  nouvelle,  il  en  fut  si  content ,  qu'il  se . 
hâta. d'en  faire  part  au  souverain  pontife, 
Clément^  VU  »  en  priant  sa  Sainteté  de  vouloir 
bien ,  de  son  autorité  papale ,  lui  faire  don  de 
Saint-Malo ,  attendu  que  ses  habitans ,  qui  te- 
naient le  parti  de,  Boni&ce  IX,  pape  de  Rome, 
étaient  des  schismatiques.  Clément  YII  n  exa*- 
mina  pas  si  Charles  YI  avait  quelque  droit  à 
cette  propriété.  Le  roi  de  France  était  Tappui 
des  papes  d'Avignon,  et  la  ville  de  Saint- 
M alo  lui  fut  octroyée  par  le  saint-siége. 

^  Hist.  ecclés.  et  cw.  de  Bret,,  par  dom  Morice  , 
tome  I ,  page  4<>!2. 


RECOMMENCE.     1387.  35 

Le  duc  de  Bretagne ,  réveillé  par  ces  hosti 
lités ,  fit  assiéger  les  places  qui  dépendaient  de 
ses  adversaires,  approvisionna  les  siennes,  et 
en  augmenta  les  garnisons.  Ainsi,  là  guerre, 
qu'il  avait  voulu  éviter  en  relâchant  Clisson , 
était  recommencée ,  et  le  safig  breton  coulait 
de  toutes  parts.  Le  roi  de  France,  encore  bien 
jeune  ^  se  livrait  ouvertement  à  la  fcôlèreque 
lui  inspirait  la  conduite  de  M onfort ,  fet  ne  res- 
pirait que  les  combats.  Mais  les  ducs  de  Bour- 
gogne et  de  Berri ,  dont  les  intérêts  étaient 
souvent  opposés  à  ceux  de  Glisson ,  et  qui  ne 
l'aimaient    que   médiocrement  ,   modél*âîént 
cette  ardeur  belliqueuse ,  et  ne  perdaient  au- 
cune occasion  de  persuader  à  Gbârles  VI  que 
son  connétable  avait  mérité  d'être  blâmé,  et 
qu'il  était  la  cause  unique  du  peu  de  succès  de 
l'expédition  d'Angleterre.  Le  couseil ,  consulté , 
fut  d'avis  d'envoyer  à  Jean  IV  des  ambassadeurs, 
chargés  de  l'engager  à  restituer  à  Clissoil  l'ar- 
gent qu'il  en  avait  reçu ,  à  1  ui  rendre  des  châteaux, 
et  à  donner  au  roi  quelque  légère  satisfaction  ^ 
L'évêque  de  Langres ,  messire  Jean  de  Bueil ,  Ta- 

^  Actes  de  Bret.,  tome  11 ,  4*»  ^e  la  collect.,  col.  543 
et  ^uiv. 

3. 
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mira]  deVienne  etlechambellanHervéleGoët, 
à  qnî  cette  mîmoD  pacifique  fbt  confiée ,  arri- 
vèrent à  Vannes ,  où  le  duc  les  accaeillit  hono- 
rablement et  leur  donna  audience.  Le  prélat 
porta  le  premier  la  parole,  à  raison  de  sa  di- 
gnité. 11  s'exprimait  avec  sagesse  et  douceur, 
et ,  entre  autres  choses,  il  dit  à  Monfort  :  «  Sire 
j»  duc,  nous  sommes  envoyés  de  parle  roi, 
yt  notre  sire ,  et  de  par  nos  seigneurs  ses  on- 
9  clés,  pour  vous  apprendre  combien  ils  sont 
n  affligés  de  ce  que  vous  avez  empêché  le 
»  voyage  d'Angleterre  ,  rançonné  le  conné- 
»  table  de  France  et  pris  ses  villes.  Bs  vous  en 
»  demandent  satisfaction.  La  parole  du  roi 
»  est  qu'il  désire  que  vous  veniez  vous  excuser 
»  k  Paris.  Le  roi  est  si  doux  et  si  patient,  qu*il 
9  acceptera  votre  excuse,  d'autant  plus  volon- 
»  tiers  que  vous  êtes  de  son  sang;  et,  si  elle 
9  n'était  pas  bien  conforme  à  la  raison ,  mon- 
»  seigneur  de  Berri  et  monseigneur  de  Bour- 
»  gogne  feront  tant ,  par  leurs  prières ,  que 
)>  vous  demeurerez  ami  et  cousin  du  roi, 
»  comme  vous  le  devez  être  ^  »  L'évêque  alors 

^  Froissard ,  tome  m ,  chap.  lxxvi  ,  pages  216  à  317. 
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se  tourna  vers  Jean  de  Vienne ,  et  lui  dit  : 
«  N'est-ce  pas  là  votre  avis  ?»  —  «  Oui ,  mes- 
»  sire,  »  répondit  l'amiral. —  «Et  vous,  »  re- 
prit-il ,  en  s'adressant  à  Jean  de  Bueil. —  «C'est 
»  aussi  le  mien ,  »  dit  l'envoyé.  Les  ambassa- 
dei^rs  n'ayant  rien  ajouté ,  le  duc ,  après  une 
pause ,  dit  à  l'évêque  :  «  Messire,  j'ai  bien  en- 
)»  tendu  ce  que  vous  avez  rapporté,  mais  je 
»  veux  prendre  conseil  ou  de  moi-même ,  ou 
»  de  mes  gens.  »  —  «  Vous  avez  raison ,  »  dit 
le  prélat,  «et  cela  nous  suffit.»  Jean  IV  alors 
les  invita  à  dîner ,  et  les  traita  splendidement. 
L'évêque  de  Langres,  comme  prince  de  l'É- 
glise, occupa  la  première  place  à  table ,  le  duc 
s'assit  après  lui ^ puis  l'amiral,  puis  Jean  de 
Bueil.  Après  le.repas ,  on  passa  dans  une  salle 
d'apparat^  où  l'on  apporta  des  vins  et  des  épi- 
ces  ^  On  entendit  des  ménestrels,  et  l'on  goûta 
tous  les  plaisirs  d^une  cour  polie  et  somp- 
tueuse. Les  ambassadeurs  espéraient  bien  ob- 
tenir une  réponse  de  Monfort;  mais  il  leur 
falluj:  encore  attendre  au  lendemain  ,  où  le 
duc,  à  son  lever,  leur  dit  tout  nettement  : 

^  Des  confitures ,  des  liqueurs  préparées  ,  etCk 
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n  Qu'il  ne  se  repentoit  en  rien  de  ce  qu'il  avoit 
»  S^t;  qu'il  avoit  tiré  vengeance  des  insuhes 
))  de  sOiQ  vasâal  et  son  sujet  ;  qu'en  lui  donnant 
9  la  vie  y  il  n'avoit  pas  agi  par  pitié ,  mais  pa? 
»  considération  pour  la  charge  de  connétaUe: 
»  que  l'idée  de  rompre  le  voyage  d'Angleterre 
»  ne  lui  étoit  jamais  venue  ;  mais  qu'il  avoit 
H  cru  pouvoir  saisir  son  sujet  rebelle  partout 
»  où  la  clios^  étoit  possible  ;  que  les  places  que 
)»  Vop^récldmoât  lui  appartenoient  et  avoient 
9  été  usai:pé^s  par  Clisson  ;  que  l'argent  qu'il 
))  e^  avoit  exigé  avoit  servi  à  pajor  les  frais 
»  djBs  dommages  causés  par  le  connétable  sur 
A  tes  terres  di^^les;  et  que,  du  reste,  il  iroit 
a  visita  le  roi ,  quand  il  en  Irouveroit  l'occa* 
))^siont^  »  Les  députés,  assez  mécont^ns,  repar- 
tissent pour  Paris  et  allèr^j^t  rendre  compte  à 
Charles  VI,  au  château  de  Beauté-^sur-]\farne, 
dq  peu  de  succ^  de  leur  éloquence. 

La  réponse  de  Monibrt  parut  hautaine  au 
oonseil  du  roi ,  et  Von  voulut  essayer  de  l'inûr 
mider.  On  le  mienaça  donc  de  la  guerre  ;  mais 

♦  Hist.  de  Bret. ,  par  d'Argentré,  page  717.  —  Le 
Baud.  —  Alain  Bouchard.  —  Dom  Lobineau.  —  Dom 
Morice. 
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il  9  y  attendait.  Il  se  disposait ,  en  prenant  les 
précautions  nécessaires,  à  la  rendre  onéreuse 
et  dangereuse  à  ses  ennemis,  et  il  la  redoutait 
d'autant  moins ,  qu  il  s'apercevait  de  l'indéci- 
sion que  les  rivalités  des  princes  français  ap* 
portaient  à  l'exécution  de  toutes  leurs  mesures. 
Le  duc  de  Gueldres,  d'ailleurs,  allié  de  l'An- 
gleterre ,  venait  d'envoyer  un  défi  à  Char- 
les VI  ^  On  ne  pouvait  éviter  de  combattre  ce 
prince  flamand,  et  les  gens  les  plus  sages  en- 
trevoyaient de  grands  embarras,  si  l'on  n'é- 
tait en  paix  avec  la  Bretagne.  Le  duc,  qui  le 
sentait^  usait  de  ses  avantages;  et  lè  cohite 
d'Etampes ,  que  lui  expédia  encore  le  duc  de 
Berri ,  déploya  vainement  toutes  les  ressources 
de  sa  rhétorique.  Jean  IT  aimait  beaucoup  ce 
seigneur,  mais  la  circonstance  n'était  nulle- 
ment favorable  à  sa  négociation.  Le  duc  venait 
d'apprendre  que  Glisson  avait  renoué  ses  intri- 
gues avec  le  comte  de  Penthièvre ,  qu*il  avait 
payé  sa  rançon  et  lui  avait  donné  la  main  de 
sa  fille  Marguerite.   Il  ne  songea  donc  plus 

^  Chroniq.  de  Saint-Denis ,  pages  i4<>  ^  >4^*  — 
Froissard.  —  D*  Argentré. 
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qu'à  se  concilier  rattachement  de  ses  barons 
et  de  ses  prélats ,  à  se  fortifier  de  l'alliance  du 
roi  de  Navarre ,  sou  beau-père ,  et  à  se  rap- 
procher du  cabinet  anglais;  ce  qu'il  fît,  en 
promettant  le  passage  sur  ses  terres  aux 
troupes  d'une  expédition  commandée ,  par  les 
comtes  d'Arundel ,  de  Percy,  de  Cliffprd  et  de 
Warwick^ 

Ainsi  y  l'horizon  se  rembrunissait  et  l'orage 
commençait  à  gronder ,  lorsque  les  ducs  de 
Bourgogne  et  de  Berri  jugèrent  convenable  ,^ 
pour  la  troisième  fois ,  d'envoyer  des  ambas- 
sadeurs à  Jean  lY.  Leur  choix  tomba  sur  le 
sire  de  Goucy,  l'amiral  de  Vienne  et  le  cham- 
bellan Bureau  de  la  Rivière ,  et  on  leur  recom- 
manda surtout  d'éviter  toutes  les  paroles  qui 
pourraient  irriter  l'inflammable  Monfort.  Le 
sire  de  Goucy  avait  jadis  ,  comme  le  duc  de 
Bretagne,  épousé  l'une  des  filles  d'Edouard  UI. 
Le  duc  le  traitait  en  frère  et  lui  en  donnait 
toujours  le  nom.  Goucy  partit  le  prenaier,  s'ar- 
rêta quelques  jours  à  Nantes,  ne  parla  pas  de 

^  Actes  de  Rymer,  tome  tu  ,  pages  577  à  678. — 
Walsingham ,  p.  543.  —  D'Argeptré ,  pages  719  à  720. 
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sa  mission ,  et  fit  adccntement  courir  le  bruit 
que  le  duc  de  Laucastre  se  mariait  à  la  fille 
du  duc  de  Berri.  Cette  nouvelle  jeta  Jean  IV 
dans  une  grande  perplexité  ^  Il  craignit  de 
perdre  l'appui  des  Anglais  et  se  mit  à  sonder 
les  intentions  des  membres  de  son  conseil ,  sur 
ce  qu'il  serait  utile  de  faire  dans  le  cas  d'une 
alliance  entre  la  France  et  l'Angleterre,  évé- 
nement qui  lui  semblait  d'autant  plus  pro- 
bable 9  qu'il  n'ignorait  pas  que  la  flotte  d'A- 
rundel  et  de  Warveick  était  sortie  du  port  de 
Southampton ,  qu'elle  prolongeait  en  ce  mo- 
ment les  côtes  de  Bretagne,  et  qu'elle  sem- 
blait temporiser ,  sans  mettre  h  profit  la  per- 
mission de  débarquer  les  troupes  qui  devaient 
traverser  le  duché.  Il  consulta  le  sire  de  Mont- 
bourcher ,  homme  de  bien ,  de  sens  profond , 
de  jugement  exquis,  et  rempli  d'expérien- 
ce^. «Monseigneur,»  dit  Montbourcher,  «je 
»  serois  bien  trompé  si  ces  Anglois ,  qui  ne 
»  cessent  de  vous  harceler  pour  vous  engager 
»  à  vous  déclarer  ennemi  du  roi  de  France, 


^  Hist.  de  Bret,,  par  d'Ai'gentré ,  pages  720  à  721. 
^  Ibid. ,  pages  721  et  suiv. 


4^  SAGE    DISGOUAS 

)•  ne  vous  donnent  bientôt  sujet  de  rompre 
»  avec  eux.  Si  vous  ne  le  faites  pas ,  la  guerre 
»  est  infaillib]e  ,  et ,  cependant ,  on  vous  offire 
D  la  paix.  Vous  aurez  alors  un  terrible  adver- 
»  saire  sur  les  bras  !»  —  «  Mais  n'ai-je  pas 
»  pour  moi  la  puissance  du  roi  de  Navarre  ?  » 
,  reprit  le  duc.  —  «  Elle  ne  sera  pas  suffisante, 
»  monseigneur,  pour  vous  garantir  de  cette 
»  tempête.  Les  Anglois  ne  songent  qu'à  leurs 
»  intérâts  et  vous  abandonneront  après  s'être 
»  servi  de  vous.  Vous  n'êtes  que  l'instrument 
»  de  leurs  prétentions.  Ne  devriez -vous  pas 
»  les  connaître?  »  —  «  J'ai  demeuré  long-temps 
»  chez  eux,  et  ils  m'ont  aidé  d'hommes  et  d'ar- 
»  gent.  »  —  «  Que  vous  avez  rendus  au  cen- 
»  tuple.  Et  où  en  serez-vous,  si  le  mariage 
»  dont  on  parle  s'accomplit  ?  Comme  le  poisson 
»  sur  le  sable,  quand  la  mer  est  retirée.  Le  duc 
i>  de  Gueldres  ne  combattra  pas  la  France  à 
»  lui  seul.  Les  troupes  destinées  à  marcher 
»  contre  lui  seront  dirigées  sur  vous.  Votre 
»  pauvre  pays  sera  ruiné.  Votre  peuple  si  bon , 
»  si  patient,  si  laborieux,  réduit  au  désespoir, 
»  se  tournera  contre  vous  avec  vos  barons  et 
»  prendra  parti  pour  Glisson  Qui  vous  aidera  ? 


DE     MONTBODRCHEB.    l388.  ^3 

»  Madame  la  duchesse  vous  a  donné  de  beaux 
»  en&tiSy  livrerei>-vou8  vos  rejetons  à  la  dent 
»  du  loup  ?»  —  «  Ab  I  Montbourcher,  doutez- 
»  TOUS  que  je  ne  les  défende  jusqu'à  la  mort  P  » 
—  «Et  après  la  mort,  monseigneor ,  qui  les 
»  défendra  ?  Vos  ennenaîs  ne  manqueront  pas 
i>  de  se  faire  adjugei*  leur  béritage«  Les  mêmes 
»  personnes  qui  en  ont  autrefois  jugé,  pro^ 
)»  nonceront  encore  contre  vous.  L^r  papier 
n  est  déjà  préparé,  et  le  papier  soufire  tout. 
»  "V^yez  ces  pauvres  en&ns  abandonnés,  exi- 
»  lés,  désolés !...  Monseigneur,  ayex la  paix ,  le 
»  roi  de  France  la  demande ,  il  supplie ,  ac*- 
»  cordez-la  lui.  »  --^  «  Vous  avez  raison ,  »  s'é- 
cria le  duc  les  larmes  aux  yeux ,  «  je  ne  chér- 
ie ehe  qu'un  bon  conseil;  mais  comment  ra* 
»  mener  r»ffection  où  la  haine  seule  existe  ^  i 
n  Comment  aimer  Clisfi0&,  qui  m'a  tant  cour* 
»  roiicé  ?»  —  «  Et  pour  un  homme ,  »  dit  Mon- 
bourcher,  k  fistut-il  donc  risquer  votre  duché  ? 
»  Il  est  votre  vassal ,  mais  il  a  pour  soutien 
»  toutes  les  forces  de  la  France.  S'il  est  né 
»  petit ,  il  est  devenu  géant  ;  on  a  vu  des  por^ 

^  Proissard ,  tome  m ,  chap.  cxii ,  page  3o3. 
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»  chers  couronnés  empereurs  ;  ce  sont  des  ha- 
»  sards  de  fortune;  mais  laissez  faire  au  temps, 
»  et  vous  en  aurez  raison.  Nul  n'est  constam- 
»  ment  bien  venu  près  des  rois.  Service  de  cour 
»  n'est  pas  bérîtage.  Et  si,  par  cas  étrange,  il 
»  y  reste  jusqu'à  sa  mort,  ses  enfans  ne  seront 
»  pas  connétable  ,  mais  vassaux  des  vôtres , 
D  toujours  ducs  et  princes.  Au  fait,  vous  en 
»  êtes  ve^gé.  Toutefois,  le  roi  est  si  prévenu 
»  contre  vous,  que  M.  de  Berri ,  ni  M.  de  Bour- 
»  gogne,  ni  même  madame  sa  femme ,  n'osent 
»  lui  parler  pour  vous  défendre.  Il  faut  le  dire, 
»  l'action  en  soi  n'étoit  pas  belle.  Tous  ne  sa- 
»  vent  pas  les  motifs  qui  vous  poussoient  à  le 
»  traiter  ainsi,  mais  tous  savent  comment 
»  .vous  en  avez*  agi.  Monseigneur ,  trouvez  bon 
»  que  je  vous  dise  ctô  choses.  Clisson  ne  m'est 
»  point  parent,  il  ne  m'a  point  avancé,  je  ne 
»  l'ai  jamais  suivi,  je  n'ai  reçu  aucun  bienfait 
»  du  roi  ;  sachez  que  tous  vos  serviteurs  sont 
1»  désespérés  de  vous  voir  ainsi  recommencer 
»  vos  peines,  quand  vous  devriez  vous  reposer 
»  et  jouir  de  vos  aises  et  de  l'amour  de  vos  su* 
»  jets.  »  —  «  Ah  !  »  reprit  le  duc ,  a  je  me  re- 
»  pens  de  ne  l'avoir  pas  fait  mourir.  » — a  Mon- 
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»  seigneur,  »  dit  encore  Moutbourcher,  »  il  est 
»  bien  tard  pour  y  songer.  Sa  mort ,  sans  doute, 
»  eût  arrêté  les  déplaisirs  qu'il  vous  cause, 
»  mais  il  lui  resteroit  deux  filles  et  deux  gen- 
»  dres  qui  ne  l'oublieroient  pas ,  et  un  roi  gran- 
yy  dément  offensé.  Cette  action  eût  été  blâmée 
»  de  tous  les  princes  du  monde.  De  deux  maux 
»  il  faut  choisir  le  moindre;  mieux  vaut  se 
»  repentir  de  lui  avoir  laissé  la  vie  que  de  l'a- 
»  voir  tué.  » 

Le  discours  pressant  et  hardi  de  Montbour- 
cher  fit  un  tel  effet  sur  l'esprit  de  Jean  IV, 
qu'avant  même  l'arrivée  des  ambassadeurs  ,  il 
avait  pris  le  parti  de  rendre  à  Clisson  ses  places 
les  plus  importantes.  Le  sire  de  Coucy  et  ses 
compagnons  n'eurent  qu'à  recevoir  les  fêtes 
que  leur  donna  le  duc ,  et  à  jouir  des  chasses 
au  cerf  et  des  vols  de  faucon  dont  il  leur  fit  les 
honneurs.  Coucy  même ,  par  son  esprit  con- 
ciliant et  ses  manières  courtoises,  parvint  à 
lui  arracher  la  promesse  de  venir  jusqu'à  Blois^ 
s'entretenir  de  paix  avec  les  ducs  de  Bourgogne 
et  de  Berri. 

^  Quelques  auteurs  disent  Meun-sur-Loire. 
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Dès  que  ces  princes  reçurent  1  avis  de  sa  dé* 
termination ,  ils  partirent  pour  la  ville  de  Blois 
avec  de  nombreux  équipages.  Le  duc  de  Bour- 
gogne était  accompagné  du  comte  de  Nevers 
son  fils,  et  du  sire  d'Ostrenant,  son  gendre.  Le 
duc  de  Bretagne  ne  se  lit  suivre  que  de  ttois 
cents  chevaux  ^  y  parce  qu'il  avait  l'intention 
de  se  retirer  après  Tentrevue.  Les  princes  Fac- 
cueillirent  avec  les  plus  grandes  démonstra- 
tions d'amitié ,  le  remercièrent  de  la  peine  qu'il 
s'était  donnée,  et  l'accablèrent  de  caresses. 
Jean  IV  leur  dit  nettement  qu'il  n'était  venu 
que  pour  les  voir ,  et  que  sans  cela  il  eût  laissé 
les  gens  fftchéd  se  défôcher  à  leur  aise^.  Les 
oncles  du  roi ,  le  voyant  si  bien  disposé ,  le  sup* 
plièrent  alors  de  passer  outre  et  de  continuer 
son  voyage  jusqu'à  Paris,  où  l'attendait  Char* 
les  VI ,  qui  désirait  vivement  s'entretenir  avec 
lui.  Ils  l'assurèrent  que^  dans  cette  visite ,  il  ne 
serait  question  de  rien  qui  le  pût  mécontenter, 
et  qu'elle  dissiperait  au  contraire  quelques  pe- 

*  Chroniq,  latine  de  Saint-Brieuc ,  col.  Sg  et  suiv. 
Actes  de  Bret,,  tome  i ,  3«.  de  la  coUect. 

2  Hist,  de  Bret.f  par  d'Argentré,  page  7^4* 
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tîts  nuages  que  ses  ennemis  avaient  élevés  d&ns 
l'esprit  du  roi.  Le  duc  s'excusa  d'abord  sur  le 
peu  d'équipage  qui  l'entourait ,  ensuite  il  se 
trouva  pris  d'une  indisposition ,  puis  il  prétexta 
des  affiiires  nombreuses  qui  le  rappelaient  dans 
ses  foyers;  il  irait  voir  le  roi  à  sa  majorité ,  et 
lui  offrirait  alors  toute  satisfaction.  Mais  les 
instances  devinrent  si  pressantes  ^  on  le  com- 
bla de  tant  de  politesses ,  on  lui  donna  tant 
de  paroles,  qu'il  finit  par  céder ,  sous  condition 
que  Clisson  ni  son  gendre  ne  se  présenteraient 
dans  les  lieux  où  il  serait.  Les  princes  fran-^ 
çais ,  enchantés  d'avoir  conquis  cet  esprit  diffi- 
cile ,  partirent  les  premiers  ,  afin  de  préparer 
sa  réception.  Le  duc  de  Bretagne  fit  son  entrée 
à  Paris,  la  veille  de  la  S^int-Jean.  Les  princi-^ 
paux  seigneurs  de  la  cour,  le  sire  de  Coucy, 
le  comte  de  Savoie ,  Jean  dé  Vieiine^,  Guy  de 
la  Trémoille ,  Jean  de  Verneuil ,  avaient  été 
au-devant  de  lui ,  et  formaient  un  corps  qui  le 
précédait.  Près  de  lui,  marchaient  Guillaume 
de  Namur ,  Jean  de  Bourgogne ,  comte  de  Ne- 
vers  ,  Guillaume  de  Hainaut ,  comte  d'Ostre- 
nant ,  et  deirrière  lui  les ,  sires  de  Malestroit ,  de 
Châteaubriant,  de  Montbourcher ,  de  Motita- 
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filaût ,  de  Bohan  ,  etc.  ^  Jamais  prince,  après 
le  roi ,  n'avait  reçu  tant  d'honneurs  et  ne  fut 
tant  admiré  des  Parisiens  ;  car  la  renommée 
dé  Jean  IV  avait  pénétré  dans  toute  la  France 
comme  à  l'étranger.  On  ne  parlait  que  de  lui  / 
et  de  ses  aventures  singulières ,  et  de  ses  ac- 
tions extraordinaires ,  et  de  sa  résistance  au  roi, 
et  delà  prison  du  connétable.  On  voulait  le  voir, 
le  toucher ,  l'entendre  parler  ^.  H  traversa  la 
ville  à  cheval ,  aux  acclamations  du  peuple ,  et 
mit  pied  à  terre  près  du  Louvre,  où  ses  apparte- 
mens  étaient  préparés.  Il  monta  sur-le-champ, 
et  alla  trouver  le  roi ,  qui  se  tenait  dans  une 
salle  d'apparat.  Toutes  les  personnes  qui  com- 
posaient la  cour  se  formèrent  en  deux  haies 
dès  qu'elles  l'aperçurent ,  et  lui  livrèrent  pas- 
sage vers  Charles  VI.  Le  jeune  monarque  se 
tenait  debout  devant  une  table,  et  il  observait 
exactement  les  formalités  qu'on  lui  avait  pre- 
scrites. Ses  oncles  et  tuteurs,  les  ducs  de  Bour- 
gogne ,  de  Bterri  et  de  Bourbon ,  se  trouvaient 
placés  près  de  lui.  Tout  était  disposé  et  même 

^  Hist.  ecclés.  et  cw.  de  Bret, ,  par  dom  Morice , 
tome  I ,  page  4o4< 

^  D'Argentré ,  pages  726  à  726. 
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mesuré  d'avance ,  chacun  avait  sa  leçon  faite  , 
et  les  précautions  étaient  si  bien  prises  qu'on 
avait  été  jusqu'à  donner  par  écrit,  aux  personnes 
présentes,  une  note  des  démarclies  exigées  de 
kur  rang  ou  de  leur  fonction.  Le  duc  de  Bre* 
tagne  fit  une  génuflexion  à  Tentrée  de  la  salle , 
puis  une  seconde  un  peu  plus  loin ,  en  regar- 
dant ceux  qui  ^[itouraient  ^puis  un^  troisième 
au  roi  lui-mêiOT,  en  lui  disant  :  «Je  viens  vous 
»  voir  et  vous  visiter ,  Dieu  vous  maintienne  en 
»  santé.  »  Le  roi  le  prit  par  ]a  main  et  lui  ré- 
pondit :  (c  Mon  beau  cousin ,  je  vous  remerde 
»  de  la  peine  ;  j'avois  grand  désir  de  vous  voir , 
»  et  désormais ,  je  vous  verrai  volontiers  à  meil- 
»  leur  loisir ,  et  veux  causer  avec  vous  de  toutes 
»  choses.  »  Il  lui  fit  ensuite  un  tel  accueil  que 
les  courtisans  s'en  étonnèrent ,  et  que  Clisson, 
qui  l'apprit ,  en  ressentit  un  mortel  déplaisir. 
Jean  IV  salua  les  princes  et  se  retira ,  suivi  du 
comte  de  Saint-Pol ,  de  la  maison  d* Armagnac , 
et  d'une  foule  de  princes  et  de.  seigneurs.  Il 
nacjcepta  pas  de  logement  au  Louvre;  mais 
il  alla  occuper  son  hôtel  rue  de  la  Harpe ,  et 
combla  de  présens  tous  les  grands  qui  le  visitè- 
rent. On  ne  parla  que  de  lui. à  la  table  du  roi, 
iv*  4 
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et  il  parvint^  en  peu  de  jours,  par  ses  magni- 
fiques repas  et  sësL  libéralités ,  à  cpOrVîûlicpe 
toute  la  cour  de  France  vdinsi  que  le6  ducs  4^ 
Bourgogne  et  de  Berri  /que  sa  querelle  avec  le 
connétable  n*était  qu'une  tracasserie  qui  ne  con- 
cernait pas  r^t  ^ 

•  3f  onibrt  entretint  le  roi  en  particulier.  Le 
«onseil  s'occupa  des  affaires  de  la  Bretagnie;  ; 
mais  l'opinion  publique  avaiPdéjà  prononcé 
que  la  guerre  ne  viendrait  pas  de  cette  contrée, 
et  qu'on  pouvait  rabaisser  l'orgueil  du  duc  de 
<>riieklres ,  sans  craindre  de  laisser  de  tels  enae^ 
mis  derrière  soi.  Bientôt  après,  le  roi  partit 
pour  Mantoreau-Faut^Yonne ,  et  enwieça  Mon- 
fort ,  comme  son  plus  cher  ami  ^.  11  lui  4onaa 
le  spectacle  d'un  tournoi ,  et  parvint  à  l^i  faire 
promettre  de  restituer  à  Clisson ,  dans  l'^paçe 
dé  cinq  années ,  les  cent  mille  francs  d'or  qu'il 
en  avait  reçus,  et  de  lui  rendre  la  totalité  4e 
ses  ^«ces.  Clisson  devait  jurer  qu'il  serait,  à 
tout  jamais^  le  plus  fidèle  sujet  du  duc  de  Bre- 
tagne ,  et  le  comte  Jean  de  Penthièvre  i:ecevoir 

^  Hist.  ecclés.  et  cw,  de  Bret,,  par  dom  Morice , 
tome  I ,  pa(^  4^5. 

2  Hist.  deBret.,^^và'hv^eiïtYéy  pages  727  a  7:18. 
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quelqiLes  assigQâ|}ioxis  de  rentes  sur  des  terres 
contestées.  Ce  fils  du  coaiKte  de  Biois  n'iétait 
qu'un  homme  faible ,  accoutumé  à  une  obéis^ 
siiDce  senâle ,  nedoutaxit  son  beau«^ère ,  }i^i^ , 
oomnue  f  infortuné  Gbarles  ^  à  la  plus  «xtréMe 
dévotion  ,  et  plongé  dans  une  telle  ignorance 
qu  il  ne  sayaijt  que  quelques  prières  $  qu'on  4tîi 
avait  apprises  avec  gramd&dlfficulté ,  dura^ntune 
oapjtivké  )de  quaranÉe  années  ;  il  i^iissait  Olivier 
d€  cuisson  anoonimoder  ses  aibires  comme  il 
V^ntf^adaiit.  Ainsi  fut  lavée,  pour  la  France , 
l'injure  faille  à  la  cbiunoane  dans^la  pensonne 
dû  éoiopétable*  &m  fatttôiu^  ne  s  en  plaça  pas 
ixicanS'  tout^sangkiKt .  eoitre  Monfopt  et  Clisson , 
et  liie  i'é\^nouit  qu  après  <de  longues  guerres  et 
des  assassinats*  '   ' 

Les  malheuneux  Breto&s ,  q<ue  ies  qu^eiles 
des  princes  arrachaient  sans  cesse  à  leurs  (ùyëté 
dévastés ,  ma«tdis8aient ,  à  la  fois ,  et  le  parti 
vainiqueur  et  le  parti  vamcu«  Les  chaumières 
étaient  désertes,  les  champs  sans  culture,  et  la 
imisère  se  répandait  da(ns  les  campagnes 
comme  upe  vaste  et  moirtelle  épidémie.  En 
vain ,  te  superstitieux  paysan  ofirait^^ilses  vête- 
mens  à  Notise-Iteme-dë^a-Fontaine  ;  en  vain , 

4.        '      ' 
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à  la  nuit  de  Noël,  allait-il  porter  des  alimen» 
sur  les  tombes  solitaires ,  les  compagnies  de 
gens  d'armes  n  en  ravageaient  pas  moins  le 
champ  arrosé  de  ses  sueurs.  H  plantait  des 
croix  à  tous  les  carrefours  ;  il  attachait  aux 
vieux  chênes  des  couronnes  tressées  avec  les 
fleurs  jaunes  du  genêt  épineux  ;  il  conjurait 
les  vents ,  au  pied  des  meules  de  gerbes ,  avec 
de  la  farine  pure  de  sésame  ;  il  consultait  le 
vol  de  ses  abeilles ,  mêlait  le  murmure  de  ses 
prières  au  bourdonnement  de  leurs  ailes ,  et 
suspendait  des  lambeaux  ae  drap  noir  à  leurs 
ruches.  Mais,  dans  le  carrefour,  au  pied  de 
la  aK>ix;  mais,  dans  la  forêt,  à  Tombre  .du 
chêne,  il  trouvait  du  sang  et  des  cadavres. 
Ses  gerbes  livrées  aux  flammes ,  et  ses  ru- 
ches renversées,  vides  dliabitans  et  d'espé- 
rance, ne  lui  laissaient  d'autres  ressources  que 
le  parti  des  armes  et  de  la  guerre.  Il  allait 
alors  verser  ses  dernières  larmes  à  Tautel  de  la 
chapelle  de  la  Vierge,  y  déposait  sa  dernière 
obole  et  allumait  un  cierge  qu'il  livrait  au 
courant  du  ruisseau  voisin.  Le  voyage  plus  ou 
moins  long  du  flambeau  béni  lui  présageait 
sa   destinée;  et  bientôt,  sous  les  ordres  de 
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Geoffroy  Tête-Noire,  ou  d'Aimerigot  Marcel , 
il  s'abandonnait  à  tous  les  excès  qui  vouaient  à 
Texécratiofi  des  peuples  leurs  bandes  indisci- 
plinées. 

Ces  bandes  bretonnes,  qui  parcouraient 
TËurope,  qui  s'emparaient  de  Borne  sous  la 
conduite  de  Sylvestre  Budes  ^  qui  combattaient 
les  Sarrasins  sur  les  ruines  de  Carthage ,  et  les 
Maures  en  Espagne  ,  ravageaient  aussi  la 
France  dans  ses  plus  belles  provinces  !  Une 
seule  de  ces  compagnies  les  fera  toutes  connaître. 
GeoflBroy  Tête-Noire,  qui  la  commandait,  s'é- 
tait rendu  maître  du  château  de  Yentadour, 
propriété  des  comtes  de  Montpensier  ^.  Cet 
bomme  singulier,  d'un  courage  indomptable, 
d'une  force  corporelle  sans  égale,  ne  faisait 
guère  plus  de  cas  de  la  vie  des  autres  hommes 
que  delà  sienne;  Il  ordonnait,  et  si  l'obéis- 
sance n'était  pas  immédiate  ,  il  tuait  à  l'ins^ 
tant  le  rd)elle.  H  voulait  de  l'amour,  et  le  cœur 
pudique,  dont  il  éprouvait  de  la  résistance, 
était  récompensé  de  ses  trésors  et  de  sa  pro- 

^  Yoyez  la  note  A  à  la  fin  du  volume. 
^  Hist,  de  Bret.,  par  Bert.  d'Argentrë ,  pages  718  à 
^ag  et  suiv.  —  Froissard  ,  tome  ni.. 
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tectioù.  Il  Masphéttiah  aux  oovnbaté ,  et  jpleiï- 
tait  aux  pieds  de$  autels  ou  d'une  femm^*  Re- 
nommé pour  6a  bravoure^  il  devint  lô  chef  de 
tous  les  baudouliers  de  l'ouest  de  la  France , 
et  prit  le  titre  de  duc  de  Ventadour ,  comte  de 
Limousin ,  sire  et  stmrerain  dé  TAuver^iie , 
du  Rouergue,  duGéyaudan^  du  Bigorré,  de 
TAgénois.  Il  possédait  plus  de  soixante  forte- 
resses >  et  s'était  allié  à  un  autre  chef  débandes 
bretonnes ,  nommé  Âimerigot  Marcel.  Il  fai- 
sait la  guerre  aux  Français ,  mais  surtout  aux 
Anglais^  et  n'épargnait  pas  les  églises,  quoi*- 
que  dévot*  On  envoya  vainement  des  armées 
côHti^  lui  j  il  les  repoussa  ;  et  Ton  fut  étonné 
de  voir  qu'il  donnait  des  ordres  k  plus  de  trente 
lîeiies  à  la  ronde.  Le  comte  d'Armagnac ,  per^ 
suadé  qu'un  homme  de  cette  trempe  pouvait 
dire  acheté,  lui  fit  ofirir  deux  cent  cinquante 
raille  francs  d'or  ^  ^  à  condition  qu'il  livrât 
Ventadour  et  les  places  voisines»  et^  lui  pro- 
mettant d'emmener  ses  soldats  à  la  conquête 
du  Milanais.  La  difficulté  principale  était  de 
réunir  la  somme  promise.  Tête-Noire  lui  ré- 

'  Environ  trois  millions. 
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ffo&dit,  en  plaisantant,  que  le  peuple  certai- 
nement de  cotiserarit  peut  la  parfaire  et  se  dé- 
M?rer  de  sa  domination,  atténchi  qu'il  en 
prenait  bien  dafantage  par  année.  Le  duc  de 
Bem  vint  Fassiéger,  établit  an  blocus  qu'il 
croyait  complet ,  et  fit  construire  des  forts 
devaïit  iDoutes  les  issues  de  son  ehâieem.  Tête- 
Noire  n'en  alla  pas  moins  percevoir  au  loin 
des»  contributtoiis ,  et  feiiie  éiécutet*  ses  ordres. 
11  soPlait  par  un  souterrain ,  dont  l'issue  s'ou- 
yrait  entre  des  roched  inconnues  et  presque 
inacces^bles*  Enfin  ,  il  reçut  une  blessure  ik  h 
tête,  il  la  négligea ,  et  qoelques  excèi^  d'amoiir 
l'ayant  rendue  dangereuse,  il  pressentit  la  fin 
de  son  eiiistence  ^  et  manda  ses  eapitasnes  : 
«  Ores,  )ï  lear  dit-il,  «DMves  compagnons , 
»  je  vais  où  nous  ont  précédés  d'autres  btaves. 
w  Je  vous  remercie  de  vos  services  et  de  votre 
»  loyauté.  &  vous  croyez  mes  deti£  Baveux  ca- 
•»  pabies  de  vous  conduire  comme  je  l'ai  fait, 
i>  élisei^eB  pour  capitaines ,  si  non  5^  choisissez- 
n^  en  d'antres  qui  vous  sacbent  mener  à  la 
»  guerire  et  qui  etmservent  la  forteresse  que  je 
»  vous  laissé  bien  pourvue  de  toutes  choses, 
»  draps  et  linges,  vins  et  nourritures,  armes 
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»  et  chevaux ,  prêtres  et  médecins.  »  Il  se  fit 
alors  apporter  un  grand  coffre  de  fer  qui  se 
trouvait  plein  dor.  Il  l'ouvrit,  en  tira  neuf 
mille  livres  qu  il  destina  à  la  chapelle  Saint- 
Georges,  construite  dans  Fenclos  du  château 
et  où  il  prescrivit  de  l'enterrer^  Il  prit  ensuite 
trois  autres  mille  livres  qu'il  commanda  de  re- 
mettre à  sa  mie.  «  Je  les  lui  aurois  bien  données 
»  moi-même,  »  ajouta-t-il  d'une  voix  altérée, 
a  mais  elle  eût  trop  pleuré,  et  je  veux  mourir 
»  en  paix.  »  Il  referma  le  coffre,  jeta  la  clef 
par  la  fen^être ,  dans  les  fossés  du  château ,  et 
dit  à  ceux  qui  l'entouraient  :  «  Maintenant, 
»  vous  avez  vu  ce  qui  en  est.  Dès  que  je  ne 
»  serai  plus ,  procédez  au  partage  sans  débat  ; 
»  si  vous  ne  le  pouvez ,  et  que  le  diable  s'en 
»  mêle ,  voyez-vous  dans  ce  coin  cette  hache 
»  tranchante?  elle  a  fendu  plus  d'une  tête,, 
»  elle  rompra  bien  l'arche  ^  ;  frappez ,  et  en 
n  prenne  qui  pourra.  »  Les  successeurs  de 
Geoffroy  Tête-Noire,  aussi  braves ,  mais  moins 
sensés,  moins  adroits  que  ce  chef  remarqua- 
ble ,  se  laissèrent  abuser  par  des  promesses  ^ 

*  Le  coSve. 
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tombèrent  dans  un  piège,  et  furent  conduits 
à  Paris ,  où  on  les  décapita. 

La  prétendue  réconciliation  de  Glisson  et 
de  Monfort  portait  alors  ses  fraits  empoison- 
nés. Le  comte  de  Penthièvre ,  conseillé  par  le 
connétable ,  continuait  à  prendre  le  nom  de 
Jean  de  Bretagne ,  et  à  se  parer  des  armoiries 
du  duché.  On  ne  rendait  pas  au  duc  les  places 
de  Jugon,  de  Chât^aulin,  de  Cesson  et  du 
Plessis-Bertraud  qui  devaient  lui  être  remises  \ 
La  ville  de  Saint-Malo  était  toujours  occupée , 
au  nom  du  roi ,  par  une  garnison  française , 
payée  des  deniers  du  royaume.  Glisson  ,  qui 
s^était  emparé  de  Tesprit  faible  du  jeune  mo- 
narque, excitait  sans  cesse  sa  colère  contre 
Tirascible  Jean  TV.  Les  vassaux  des  deux  enne- 
mis se  provoquaient  par  de  mutuelles  bra- 
vades; et  bientôt  ceux  du  connétable  prirent 
des  forteresses ,  firent  des  prisonniers ,  et  ran- 
çonnèrent les  sujets  de  Monfort.  Des  maux 
affreux  s'ensuivirent.  Les  plaintes  du  duc  de 
.Bretagne  furent  telles,  que  le  roi  ne  put  se  dis^ 

^  jéetes  de  Bret. ,  tome  ii ,  4**-  <ie  la  collée,  col.  557. 
Chartrler  de  Nantes,  ami.  H,  cass.  E,  n".  6. 
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penser  d'envoyer  itn  ambassadeur  à  Nantes, 
afin  de  tenter  une  nouvelle  pacification.  Il 
lohargea  le  duc  die;  Bérri  de  cette  misâon;  et 
Moùfort  lui  doni^  des  fètes  ^  ayant  de  Voccuper 
d'a&icés.  Mais,  quand  le  mûmetit  fut  venu, 
dtlorsquen  grand  coliBeil,  on  écoutait. l'ex- 
posé, des  griefs ,  et  que  l'on  y  cfaer^liait  ré- 
mèdé/le  chancelier  du  duc  de Berri s Avîéa  de 
se^  plaindre^  an  nom  de  fa  France ,  de  etS'  qiie 
Jean  IV  faisait  battre  de  la  monti^ie  d'or  et 
d'argent ,  et  de  ce  qu'il  empiétait  aitisi  èur  1^ 
droits  du  roi  mn  susserain.  Mbnfort  rougit, 
fixais  il  gatda  leailence,  et/nn  instant  après , 
il^itta  le  conseil  en  munliurant  ^  a  Je  jure 
»  Dieu  9  »  disaitâl ,  «  qu'avant  qUe  demain  soit 
»  passé  ,^  j'aurai  appris  à  ces  porteurs  dé  noii- 
»  velleç  à  se  charger  de  me  tenir  un  tel  la  a- 
»  ga^ ,  car  je  les  tiendrai  tous ,  pieds  et  poings 
)>l2és^^  dans  mes  prisons  {L'exemple  deCIissoin 
»  a'étoit^ll  pas  suffisant  pour  leur  enseigner 
»  à  ne  pas  m:eanuyer  de  ï  leurs  commissions? 
»  Jamais  ik  n'en  porteront  de  sotte  réponse  à 

^  Hist.  de  Bret, ,  par  Bert.  d'Argentré ,  page  735. 
-^^Hist,  eifeiési  et  cw.  de  Bret,,  par  dom  Morice, 
tome  I ,  ]>àge  4^*  ' —  Chroniq,  de  Saint-Denis. 
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n  leur  diaitre.  »*Il  YeM  fâiit «omme  il  le  disait, 
ti  Pierre  de  Ntfrarre,  frère  de  la  duchiesse, 
n'eût  entefidei  le  propos.  Il  êe  hètâ  d'aller  en 
avertir  sa  âœctr,  qui  H'ighoi-ait  pas  à  qdeld  ërtcès 
pouvait  se  porter  le  duo  dans  sa  dolère ,  et  qui 
préf it  à  Tinsti^fit  tous  le^  lidaux  qui  résoke- 
nàtmt  d'une  telle  détermination.  La  dt^hes^ 
se  fit  apporter  ses  deuï  enfans,  lès  prit  âàns 
Èefi  brâB  et  cbiirût  à  la  chamibre  de  Monfort 
qfni  venait  de  s*j  renfermer.  Elle  frappa ,  et 
le  duc  lui  cria  d'un  ton  furieux  t  «  Quel  ihso- 
»  lent  vient  ici  me  troubler?  *  -^  «  C'est  celle 
r>  que  vous  àimeft ,  »  répondit-elle  d'une  voix 
douce,  étouSëe  par  les  liarmes.  Monfort  ouvrit 
cependant ,  et  la  dûchessè  se  jeta  h  ses  genoux , 
en  lui  montrant  son  jeune  fils  et  sa  fille. 
«  Ah)  »  dit*«He,  quand  elle  put  prononcièr  une 
parole )  <>  est-îl  vrai?  Avez-vouseu  le  projet  de 

*  mettre  la  main  sur  les  envoyés  de  France?  » 
*A^  «Eb  !  dame  !  qui  peut  vous  avoir  dit  cela?  » 
reprît  le  dure  un  peu  radouci.  —  «  Ah  !  sire ,  ce 

*  $ont  tote  vos  bott^  plàrens ,  amis  et  serviteurs, 
)>  qui  m'en  out  avisée;  et  moi,  moi  qui  tous 
»  aikueet  Vouls  resp^te,  je  suis  veuue  vous 
»  supplier ,  au  nom  de  vott;e  propre  sûreté ,  de 
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»  la  mienne ,  dn  salut  de  vos  ebÊins ,  de  ne  pas 
»  vous  laisser  aller  à  cette  funeste  pensée.  Awexr 
»  vous  réfléchi  à  la  ruine  irréparable  où  cela 
»  nous  entraineroit.  Renvojez-les  plutôt  sans 
»  réponse  que  d'aggraver  encore  Tétat  de  nos 
»  affîiires,  déjà  si  affligeant  par  lui-même!» 
Le  duc  se' rappela  les  conseils  que  lui  avait 
donnés  Bazvalen  dans  une  autre  occasion ,  et 
vojant  la  douleur  et  la  terreur  peintes  sur  le 
visage  de  la  duchesse,  il  lui  dit,  en  Tembras- 
sant  avec  tendresse  :  a  Je  ne  croyois  pas 
»  qu'autre  que  moi  sût  ma  pensée;  mais  bien , 
»  chère  dame,  c'est  à  faire ii  vous  de  la  devi- 
»  ner.  N'en  soyez  plus  en  peine.  Je  n'en  exé- 
»  cuterai  rien.  Soyez  désormais  tranquille,  et 
»  soignez  nos  enfans  pour  l'amour  de  moi.  »  Il 
essuya  les  larmes  de  ces  pauvres  petits  qui 
pleuraient  en  voyant  pleurer  leur  mère ,  les  ca- 
ressa ,  et  manda  aux  députés  de  se  trouver  le 
lendemain  à  l'église,  en  leur  faisant  dire  qu'il 
leur  donnerait  réponse  après  la  messe.  Les  en- 
voyés étaient  efitayés  et  redoutaient  quelque 
fâcheuse  surprise.  Cependant  le  duc  de  Berri 
s'y  rendit.  Jean  IV  le  prit  par  la  main ,  et  lui 
dit  :  a  J'ai  bien  entendu  tout  ce  qui  m*a  été 
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»  proposé  de  la  part  du  roi ,  j'y  dois  une  ré- 
)>  ponse;  maïs  je  veux  la  faire  moi-même,  et 
»  dès  que  je  le  pourrai ,  je  me  transporterai 
»  vers  lui ,  et  me  mettrai  en  peine  de  le  con- 
»  tenter.  »  Les  députés,  charmés  d'en  être 
quittes  à  si  bon  compte,  se  retirèrent  avec  de 
grandes  révérences,  et  le  duc  de  Berri  partit 
pour  Poitiers ,  d'où  il  écrivit  au  roi  le  résultat 
de  la  négociation. 

Jean  lY  ne  tarda  pas  à  tenir  sa  parole.  Il 
rassembla  de  nombreux  équipages ,  se  fit  ac- 
compagner de  quatre  cents  chevaliers  armés  de 
toutes  pièces,  de  plusieurs  prélats  et  de  ses 
principaux  conseillers,  et  se  rendit  à  Tours,  où 
l'attendait  le  jeune  roâ.  Cinq  grandes  barques 
garnies  de  canons,  et  chargées  de  gens  de 
guerre,  partirent  de  Nantes,  pour  lui  servir 
d'escorte  sur  la  Loire ,  et  quinze  cents  hommes 
côtoyèrent  ce  fleuve  et  vinrent  camper  près 
de  la  ville  ^  Charles  VI  ne  regarda  cet  ap- 
pareil militaire  que  conime  une  preuve  de 
respect ,  et  reçut  Monfort  avec  autant  de  cour- 

^  Chroniq,  de  Saint-Denis  ,  page  207.  —  D'Argen- 
tré,  page  737.  —  Chroniq.  latine  de  Saint-Brieuc ; 
Actes  de  Bret,,  tome  1,  3*.  de  la  coUec.,  col.  63  et  suiv. 
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unsie  que  les  preaûènes  fois.  Les  docsdeBerrî, 
de  Bonrgjogiie  et  de  Boorboo  allèrent  lat* 
tendre  à  une  lieue  de  Tours;  mais  Jean  IV 
n  aeeepta  leurs  politesses  qu'avec  Tair  du  dé- 
dain, n  répondait  brusquement  aux  ^pwstioiiB 
qn  <w  lui  adressait.  H  refoaait  de  pacakne  au 
cousdl  do  loi  quand  on  l'y  invitait  ;  «  c  éfaâ,  » 
disait4I ,  m  du  temps  perdu.  »  B  parlait  trèsr- 
haut  de  sa  puissance  et  de  son  indépendance; 
et  il  setonnait  que  tant  de  gens ,  qui  lisaient 
n  h\m  dans  les  chiurtreç  du  feu  roi  ^int  Louis  ^ 
et  du  duc  Pierre  Mauclerc^  n'y  eussenit  vu  pré- 
cisément que  ce  qui  n'y  tétait  pas. 

Le  0o4niétable  et  le  sire  de  IMbmtaigu  avaient 
une.^ande  inlkience  sur  l'esprit  du  roi;  mais 
les  ducs,  ses  oncles ,  prenaient  parti  pour  le 
duc  de  Bretagne ,  et  détestaient  Glisison  presqne 
autant  que  lui.  Esa&B ,  après  trois  mois  de  dis- 
eussions  inutiles  et  d'âoxiétés ,  on  s'aivisa  to«t  à 
coup  de  se  raj^eler  que  Jean  IV  avait  un  fils 
et  Oiarles  VI  une  fille ,  tous  les  deux  en  bas 
âge  ,et  de  songer  qu'en  les  mariant,  on  étouf- 
ferait toutes  les  haines  et  Ton  apaisreait  les 
querelles.  On  proposa  encore  de  marier  la  fille 
du  duc  de  Bretagne  au  fijs  du  cdmte  de  Peu- 
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tbièvise.  Leis  ducg  de  Bowgogne  et  àe  Berri  ei| 
firept  louverture  à  Jeao  IV,  qui ,  dès  le  pr^ 
xnier  niot ,  tnouya  r«pédieQt  k  3a  coayenaiice. 
Les  deuK  hymeas  furent  ào»c  convenus ,  o^mr 
mf'  l>ases  d'un  traité  par  lequel  les  duea  4e 
Bretagne  étaient  déclinés  sou?^ains  daus  leui!» 
éi9^t&  y  sauf  Thommàge  sîin|)le  aux  rob  de 
Fmnce  ,  et  l'appel  am  parlement  de  Pi^ris,  ré^- 
duit  aux  cas  de  faiix  jugement  ou  de  déni  de 
justice  K  Le  txHnte  de  Penthièvre  rwonça:iaMis 
prcâoîrîes  de  Bretagne ,  r^ti&a  le  traité  d^  Oujer- 
j'aiHie,  et  fit  hommage  au  dwi  ^  qui  lui  aligna 
^sx  apanage.  CUsson  obtint  l'assurance. du 
ren^boursement  de  quatre-vingt  mille  frapçs 
d'prj  qui  devaient  être  inaposés  sur  les  terries 
j:oturières;  car,,  en  définitive ^  il  fallait  bien 
que  ce  fuit  le  pay^n  qui  pajâjt  ;  et  l'on  ^ 
dpuna  de  part  et  d'auU'^  des  cautions.  Parmi 
fCçUes  de  Jean  IV  »  on  QOippitait  les  sires  de  La- 
y^  ^  d^  Cbâteaubriaht  >  4e  ^oqbet^vt ,  de  Ma- 
lestroit ,  dç  Quintin ,  de  Molac  »  d'Asserac  ,  de 

^  Actes  de  Bret.,  tome  11,  4*«  ^^  i*  collection, 
cqI.  578  à  590.  — Jfist.  eçclési  et  cw.  de  Bret.^  par 
dom  Morice ,  tome  i ,  page  4 10. 
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Kaer ,  du  Gavre ,  de  Coetquen ,  de  Goyon  Ma- 
tignon ,  de  Coetuhan ,  etc. 

Le  duc  prit  congé  du  roi  et  revint  en  Bre- 
tagne ,  où  il  s  occupa  spécialement  de  se  pré- 
munir contre  rinimitié  de  Clisson  ,  qui  n  était 
nullement  apaisée.  Tandis  qu'il  y  songeait ,  il 
vint  en  fantaisie  à  Charles  VI  d'aller  en  Italie  ^ 
à  la  té%e  d'une  armée ,  afin  de  détruire  le  schis- 
me papal ,  en  détrônant  Boniface  IX  et  procla- 
mant Clément  VII.  Cette  ardeur  belliqueuse 
lui  était  inspirée  par  les  récits  que  lui  faisaient 
le  duc  de  Bourbon  et  le  sire  de  Coucy  de  leurs 
exploits  en  Afrique.  Us  avaient ,  à  l'aide  de  la 
flotte  génoise  et  de  quelques  bandes  bretonnes, 
tenté  le  siège  de  Carthage  et  tué  beaucoup  de 
Sarrasins;  mais  la  rareté  des  vivres  les  avait 
forcés  de  se  rembarquer  en.  laissant  par  mal- 
heur ,  sur  la  rive ,  les  cadavres  des  plus  braves 
Bretons ,  les  sires  de  Dinan ,  de  Machecoul ,  du 
Perrier ,  de  la  Celle  ,  de  Champagne ,  du  Parc, 
delà  Lande,  etcJ.  Toutefois,  si  l'on  parve- 
nait à  fai^  la  paix  avec  l'Angleterre  et  à  met- 


^  Froissard ,  tome  iv ,  chap.  xiii ,  xviii  et  xxiv. 
D'Argentré ,  page  788. 
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tre  fin  au  schisme  qui  partageait  l'Église  y  ils' 
étaient  encore  disposés  k  passer  en  Terre  Sainte, 
et  ne  doutaient  nullement  qu'on  ne  pût  ]a 
conquérir.  Une  trêve  avec  la  Grande-Bretagne 
laissait  oisive  la  noblesse  de  France.  Charles  VI 
jugea  la  circonstance  favorable;  il  dicta  la  liste 
des  personnes  qui  devaient  le  suivre,  et  il 
écrivit  au  duc  de  Bretagne  qu'il  ^attendait. 
Un  héraut  d'armes  porta  sa  lettre.  Le  duc  l'ou- 
vrit en  présence  de  sa  cour  ;  il  se  mit  à  Hre , 
et,  se  tournant  vers  Montbourcher ,  lui  dit: 
«  Voyez  un  peu  cette  lettre  que  le  roi  m'écrit. 
»  Cl  est  une  véritable  idée  de  jeune  homme;  il 
»  veut  aller  en  Italie  détruire  le  pape  Boniface  et 
»  ses  cardinaux  !  Il  est  un  peu  loin  de  son  comp- 
»  te,  et  cela  n'est  pas  en  sa  puissance.  Il  reste 
»  bien  des  choses  à  faire ,  comme  on  dit,  pour 
»  terminer  ce  qu'un  fou  a  pensé  ^ ,  et  j'ai  peur 
»  que ,  sous  peu  de  temps ,  il  n'ait  d'autres  étou- 
»,  pes  à  sa  quenouille  ^.  Il  me  prie  de  l'accom- 
«  pagner  avec  deux  mille  lances.  Vraiment,  je 
»  le  veux  bien ,  s'il  y  va  ;  mais  je  ne  m'en  gêne- 


^  D'Argentré. 
2  Froissard. 
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»  rai  guère ,  car  il  n'en  sera  rien  \  Je  vais  lui 
»  écrire  une  lettre  pour  le  contenter.  »  L'idée 
de  ce  voyage  céda  en  effet  à  de  plus  sérieux 
événemens. 

Il  existait  à  la  cour  de  France,  et  dans  la 
grande  intinvité  du  roi ,  un  riche  seigneur  bre- 
ton, nommé  Pierre  de  Craon,  allié  aux  plus 
nobles  et  plus  puissantes  famiUes.  Le  duc  de 
Touraine,  qui  fut  depuis  duc  d'Orléans,  l'ai- 
mait  autant  que  son  frère  Charles  VI ,  et  mes- 
sire  Pierre  avait  sur  eux  un  tel  empire,  qu'au- 
cun de  leurs  secrets  ne  lui  était  caché.  La  jeune 
Valentine ,  fille  du  duc  de  Milan ,  venait,  en  ac- 
cordant sa  main  au  duc  de  Touraine,  de  porter 
dans  la  maison  de  France  des  prétentions  à 
un  héritage  que  ses  déscendans  ont  vainement 
disputé  durant  des  siècles,  et  qui  a  fait  couler 
des  flots  de  sang.   Jalouse  de  son   mari^  la 
princesse  se  4outa  qu'une  inclination  secrète 
Toccupait ,  et  elle  mit  tout  en  œuvre  pour  la 
découvrir.  Elle  songea  à   messire  Pierre,  le 
flatta,  l'interrogea,  et  fit  si  bien,  qu'il  lui  ra- 
conta, tout  en  riant ^  quelques-unes  des  folies 

^  Dom  Morice. 
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amoureuses  du  duc  ^  Valentine  se  crut  outra :î 
gée.  Elle  était  Italienne  et  fidèle,  et  l^injure 
faite  à  ses  charmes  lui  parut  indigne  de  par- 
don. Le  duc  aimait  une  jeune  dame  aussi 
vertueuse  que  belle;  il  avait  essayé  de  la  sé- 
duire ,  et  lui  avait  offert  mille  couronnes  d'or. 
«  Nenni ,  nenni,  »  avait-elle  répondu;  «je  vous 
»  aime  par  amour,  mais  non  pour  or  ou  pour 
»  argent;  je  ne  vendrai  point  mon  honneur,  et 
»  jamais  n'aurez  rien  de  moi,  que  cet  aveu.  » 
Valentine  la  fit  venir  et  lui  dit  en  colère  : 
«  Comment,,  ma  mie,  vous  me  voulez  enlever 
»  monseigneur?»  —  «  Nenni,  madame;  si 
»  Dieuplait,  ))  reprit  Alise  en  pleurant,  «je  ne  le 
))  veux ,  ni  n  oserois  y  penser.  »  —  «  Cela  est  ain- 
»  si,))  dit  la  duchesse;  «je  sais  que  monseigneur 
)>  vous  aime,  et  vous ,  lui;  et  voyez  si  je  suis  bien 
»  informée,  les  choses  ont  été  si  loin,  que  na- 
»  guère  encore,  il  vous  promit  mille  couronnés 
»  d'or,  et  vous  Içs  refusâtes,  et  fîtes  sagement. 
))  Pour  cette  fois,  je  vous  le  pardonne;  mais  si 
»  vous  aimez  la  vie ,  ne  lui  parlez  désormais  que 

^  Chronique  de  Saint-Denis,  page  214.  —  P'Ar- 
gentré,  page  788  et  suiv.  —  Froissard,  tome  iv, 
chap.  xxYi,  page  11 3. 
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»  pour  lui  donner  son  congé.  »  La  jeune  fille, 
toute  effrayée,  répondit  à  Valentine,  que  ses 
larmes  avaient  apaisée.  «  Madame,  madame, 
»  je  m'en  délivrerai  le  plus  tôt  que  je  pourrai , 
»  et  ferai  si  bien,  que  vous  n'entendrez  plus 
y>  de  rapport  qui  vous  déplaise.  »  Elle  revint  à 
son  logis;  et  bientôt  sur  ses  traces  arriva  le  duc 
de  Touraine ,  qui  ignorait  ce  qui  s'était  passé. 
Alise  le  traita  firoidement  et  sévèrement ,  com- 
me elle  l'avait  promis  à  la  duchesse ,  et  quand 
il  voulut  parler  de  son  amour ,  elle  le  menaça 
de  s'enfuir.  Le  duc ,  à  force  de  prières,  parvint  à 
obtenir  l'explication  d'une  conduite  qui  lui  sem- 
blait étrange,  et  la  triste  Alise  lui  dit  :  «Monseî- 
»  gneur,  ou  vous  m'avez  trahie  et  avez  décou- 
»  vert  à  madame  de  Touraine  les  promesses 
))  dont  vous  m'aviez  parlé ,  ou  un  autre  l'a  fait; 
»  voyez  un  peu  à  qui  vous  avez  eu  l'indiscré- 
»  tion  de  vous  en  ouvrir  !  » — «  Ma  belle  dame,  » 
répondit  le  duc  rempli  de  douleur ,  «  je  vous  jure 
»  sur  ma  foi ,  que  j'aimerois  mieux  avoir  perdu 
»  cent  mille  couronnes  que  de  vous  déceler  à 
»  la  duchesse  ;  or,  puisque  vous  avez  juré  de  ne 
»  plus  Ine  voir,  tenez  votre  parole  ;  j'en  mour- 
»  rai  ;  mais  auparavant,  et  quoi  qu'il  m*en  coûte, 
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»  je  saurai  la  vérité,  et  qui  nous  a  trahis.))  Le 
duc  sortit  fort  intrigué,  vint  souper  avec  Va- 
lentine,  lui  conta  quelques  douces  paroles^  et 
voulut  l'embrasser;  mais  la  duchesse  le  re- 
poussa. «Allez,  allez,))  lui  dit-elle,  c<  faire  la 
»  cour  à  vos  donzelles  de  Paris  ^  ))  Le  duc  re- 
doubla ses  marques  de  tendresse,  et  feignit  un 
amour  si  véritable,  que  Valentine  ny  put  ré- 
sister, et  lui  avoua  qu'elle  tenait  son  secret  de 
messire  Pierre  de  Graon.  Le  lendemain ,  le 
prince  monta  à  cheval,  partit  de  l'hôtel  Saint- 
Paul,  et  vint  saluer  le  roi  au  Louvre,  au  mo- 
ment où  ce  monarque  allait  entendre  la  messe. 
Le  duc  de  Touraine  avait  eu  l'art  de  se  faire 
généralement  aimer  ;  et  Charles  YI ,  qui  le  vit 
préoccupé,  lui  dit  :  «  Qu'avez-vous  donc,  mon 
»  cher  frère ,  vous  avez  l'air  troublé  ?  ))  —  «  Ah  ! 
»  monseigneur,  il  y  a  bien  cause  !»  —  «  Pour- 
)»  quoi  donc?))  reprit  le  roi;  «je  le  feux  sa- 
))  voir,.  )>  Le  duc ,  alors ,  lui  conta  de  point  en 
pointée  qui  s'était  passé,  se  plaignit  de  mes- 
sire Pierre,  et  ajouta  :  «  Monseigneur,  si  ce  n'é- 
»  toit  la  foi  que  je  vous  dois,  je  le  ferois  occire 

^  Hist.  de  Brety  par  Bert.  d'Argentré,  page  738* 
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»  à  Tinstant.  »  —  «  Ne  le  faites  pas ,  »  dit 
Charles;  «tout  à  l'heure  nous  lui  ferons  savoir 
»  qu'il  ait  à  vider  notre  hôtel ,  et  que  de  son 
»  service  n'avons  plus  que  faire,  et  vous  le 
»  ferez  aussi  chasser  du  vôtre.  »  —  a  Je  l'en- 
»  tends  hien  ainsi,  »  répliqua  le  duc  de  Tou- 
raine.  En  eflFet ,  le  congé  de  Pierre  de  Craon  lui 
fut  durement  intimé.  Il  rechercha  vainement 
quelle  pouvait  en  être  la  cause;  il  voulut  en 
vain  s'adresser  au  roi  et  au  duc  pour  connaître 
le  motif  de  leur  courroux  ;  on  se  contenta  de 
lui  répondre  que  ni  l'un,  ni  l'autre ,  ne  lui  par- 
lerait désormais.  Il  quitta  donc  la  cour  tout 
soucieux ,  et  se  retira  dans,  son  château  de  Sa- 
blé ,  où  il  eut  le  temps  de  réfléchir  à  sa  disgrâce 
imprévue. 

Le  duc  de  Bretagne  s'indignait  à  cette  épo- 
que du  peu  de  soin  que  prenait  la  cour  de 
Charles  VI ,  de  veiller  à  l'exécution  du  traité 
qu'il  avait  consenti  pour  le  maintien  de  la  paix. 
Rien  n'était  exécuté  des  conditions  imposées  à 
Clisson  et  au  comte  de  Penthièvre,  qui  conti- 
nuait à  s'approprier  les  armoiries  ducales.  Il 
prit  donc  la  résolution  de  contrarier  la  France 
dans  toutes  ses  mesures  ;  repoussant  les  bulles 
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du  pape  d^Avignon  ;  ne  laissant  exécuter  dans 
ses  états  aucun  décret,  ajournement  ou  or- 
donnance de  la  cour  du  parlement  de  Paris  ; 
défendant  d'y  porter  aucun  appel;  nommant 
usurpation  les  ressorts  et  juridictions  de  l'exté- 
rieur, civils  ou  ecclésiastiques;  prétendant 
qu'on  n'y  cherchait  pas  de  la  justice ,  mais  de 
la  partialité  ;  et  répétant  que  si  ses  sujets  l'eus- 
sent convenablement  soutenu,  il  eût  donné 
tant  d'affaires  à  ces  orgueilleux  conseils  de 
France,  qu'il  les  eût  ramenés  à  la  raison  et  châ- 
tiés selon  leurs  mérites  ^.  Ses  discours  incon- 
sidérés étonnaient  et  effrayaient  les  personnes 
sages  qui  l'écoutaient.  Si  parfois  en  France  on 
l'appelait  hautain  et  présomptueux,  il  répon- 
dait qu'il  était  prince  libre,  sans  servitude , 
que  la  liberté  n'était  pas  de  la  présomption ,  et 
que  sa  réputation  ne  dépendait  pas  de  quel- 
ques courtisans  esclaves.  On  rapportait  ses  pa- 
roles au  roi  et  au  parlement.  Les  huissiers,  que 
la  cour  envoyait ,  n'osaient  dépasser  La  Gra- 
velle  ^,»où  ils  venaient  déposer  leurs  procès-ver- 

^  D'Argentré  ,  page  740. 

^  Petite  ville  du  département   de  la   JVIayçnne,   à 
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baux.  Gbaque  jour  voyait  naître  de  aouvelle^ 
occasions  de  discorde.  Ce  n'étaient  que  plaintes 
continuelles  de  sergens  battus  ^  de  commissai- 
res renvoyés  avec  leurs  parchemins^  et  d'el- 
ploits  déchirés.  Mais  Jean  lY  était  déterminé 
à  ne  pas  plier. 

Messire  Pierre  de  Graon  ne  pouvait  man- 
quer d'être  bien  accueilli  par  le  due  de  Bre- 
tagne ,  dont  il  était  parent.  D  vint  lui  conter 
sa  mésaventure  et  lui  confier  le  désir  qu'il  avait 
de  se  venger,  mais  il  ne  conjiiaissait  pas  son  dé- 
lateur. «  Rassurez'Vous ,  beau  cousin ,  »  lui  dit 
Monfort,  «  tout  cela  doit  vous  avoir  été  brassé 
^»  par  le  sire  de  Qissoii.  »  Ce  propos  ^  qui  n  é- 
tait  que  l'expression  irréfléchie  de  la  haine  que 
Jean  lY portait  au  connétable,  nepardtque  trop 
plausible  h  messire  Pierre;  et,  dès  ce  moment, 
Olivier  de  Clisson  fut  la  victime  désignée  à 
lassouvissement  de  sa  vengeance. 

Picarre  de  Craon  feignit  Tintention  d  entre- 
prendre un  voyage  outre-mer  \  Il  vendit  au 

quatre  lieues  de  Laval.  Elle  formait  jadis  la  limite  de  la 
France  et  de  la  Bretagne.  Les  bureaux  des  douanes  et 
des  gabelles  y  étaient  établie. 

^  Froissard,  tome  iv,  chap.  xxiviii,  pag^s  i3g  à 
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duc  de  Bretagne  la  plojKirt  des  biens  qu  il  pos- 
sédait en  Anjou;  et I  tout  en  s'occupantde  Tat- 
tentat  quil  méditait,  il  préparait  ainsi  sa 
retraite.  H  avait  à  Paris  un  très-bel  hôtel , 
situé  près  du  cimetière  de  Saint-Jean  en  Qrève, 
lie  concierge,  qui  lui  était  dévoué  ^  fut  chargé  de 
rapprovisidnner  secrètement  de  vin,  de  vivres, 
d'épéea^  de  cottes  de  mailles,  de  gantelets,  de 
casqués^  eofin^  de  tous  les  objets  nécessaires 
à  l'armement  complet  de  cinquante  personnes. 
Messire  Pierre  choisit  lui-même  des  gens  dé- 
terminés, et,  sans  les  instruire  de  ses  projets, 
il  les  envoya  successivement  à  Paris  par  dé- 
tachêmens  de  deux  ou  trois  hommes,  a  Usez ,  )> 
leur  disait-il ,  «  de  tout  ce  que  vous  trouverez 
»  à  mon  hôtel  ;  demandez  à  mon  concierge  ce 
»  que  vous  voudrez  ,  il  est  chargé  de  vous  l'oc- 
»  troyer.  Mais  ne  vous  montrez  pas  au  dehors, 
»  quoi  qu'il  arriva;  je  vous  récompenserai  et 
»  vous  donnerai  de  bons  gagea.  »  Lorsqu'ils  se 
trouvèrent  tous  réunis ,  Pierre  de  Craon  parut 
k  son  tour ,  répandit  des  espions  près  de  l'hôtel 

i4o  et  suiv.  — Voyez  aussi  d'Argentré,  Le  Baud ,  dom 
Morice ,  dom  Lobineaa ,  Alain  Boucha i^d ,  la  Chroni- 
que de  Saint'Brieue  ,  etc. 
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de  Clisson  et  de  l'hôtel  Saint -Paul ,  où  logeait 
alors  le  roi ,  et  resta  caché  jusqu'à  la  fête  du 
Saint-Sacrement  \  Ce  jour-là  le  roi  tint  cour 
plénière ,  donna  un  grand  dîner,  et  les  jeunes 
chevaliers  joutèrent  dans  le  clos  de  l'hôtel ,  pour 
amuser  les  dames.  Le  roi  les  retint  encore  à 
souper,  et  l'on  dansa  jusqu'à  une  heure  après 
minuit.  La  cour  alors  se  sépara.  Clisson  resta 
le  dernier;  il  prit  congé  du  roi,  puis  il  entra 
dans  la  chambre  du  duc  de  Touraine,  et  lui 
dit  :  «Passerez -vous  ici  le  reste  de  la  nuit, 
»  monseigneur,  ou  retournèrez-vous  chez  Pou- 
))  lain ,  je  vous  accompagnerai  ?  »  Poulain 
était  le  trésorier  du  prince  et  logeait  près 
de  la  Croix- du -Trahoir.  Le  duc  lui  répon- 
dit :  a  Connétable ,  je  ne  sais  encore  ce  que  je 
»  ferai;  mais  allez-vous-en ,  il  est  bien  temps  de 
»  partir,  w  —  ((Monseigneur,  Dieu  vous  donne 
»  bobnenuit^  »  Clisson  sortit  donc,  et  rejoignit 
ses  gens  et  ses  chevaux  qui  l'attendaient  devant 
l'hôtel  Saint -Paul;  ils  étaient  au  nombre  de 
sept,  et  deux  torches  les  éclairaient.  L'hôtel 
de  Clisson  était  situé  près  du  Temple.  Pierre  de 

^  La  Fête-Dieu ,  c'était  le  i3  juin  l'Sgi^ 
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Craon ,  qui  voyait  enfin  arriver  Fheure  de  sa- 
tisfaire sa  haine,  avait ,  dans  le  plus  gi*and  si- 
lence, placé  ses  gens,  bien  montés  et  bien  ar- 
més ,  à  l'entrée  de  la  rue  Culture-Sainte-Cathe- 
rine, au  carrefour  quelle  forme  avec  la  rue 
Saint- Antoine.  Dès  que  le  connétable  eut  quitté 
la  rue  Saint-Paul ,  et  comme  il  tournait  le  car- 
refour, en  allant  au  pas ,  il  dit  à  son  écuyer  :  «  Je 
»  dois  demain  avoir  à  diner  monseigneur  de 
»  Touraine,  Coucy ,  de  Vienne ,  Charles  d'An- 
»  gers ,  le  baron  d'Ivry  et  d*autres  ;  ayez  soin  que 
»  tout  le  monde  soit  bien  traité  et  que  rien 
»  ne  soit  épargné.  »  Comme  il  achevait  ces 
paroles,  messire  Pierre  et  ses  gens  s'avan- 
cèrent ,  se  mêlèrent,  à  la  faveur  des  ténèbres  , 
parmi  les  domestiques  de  Clisson ,  se  saisirent 
des  deux  torches  qu'ils  éteignirent  en  les  jetant 
par  terre ,  et  entourèrent  le  connétable.  Clisson 
entendit  alors  le  bruit  des  nombreux  chevaux 
qui  arrivaient,  et,  s'imaginant  que  le  duc  de 
Touraine  voulait  s'amuser  de  lui  et  de  sa  petite 
escorte,  il  dit  en  riant:  «  Ahl  monseigneur, 
»  par  ma  foi,  c'est  mal  fait;  mais  je  vous  le 
))  pardonne,  car  vous  êtes  jeune ,  et  tout  est  jeu 
t>  de  vous  î  »  Mais  Pierre  de  Craon ,  tirant  son 
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épée,  lui  cria  :  «  A  mort  !  à  mort  l  GUsson ,  cj 
»  vous  faut  mourir  !»  —  «  Et  qui  es-tu?  »  re- 
prit Glîsson  d'une  voix  terrible;  «qui  es-tu, 
»  qui  oses  dire  de  telles  paroles?  »  —  «  Je  suis 
>>  Pierre  de  Graou,  votre  ennemi;  vous  m'avez 
»  tant  de /ois  courroucé,  qu'icy  vous  le.  faut 
n  amender.  En  avant!»  dit -il  à  ses  gens, 
«  je  tiens  celuy  que  je  demandoîs  et  que  je  vou- 
»  lois  avoir  !  »  En  même  temps  il  se  jeta  sur  le 
connétable  et  le  frappa  ;  ses  complices  tirèrent 
également  leurs épées etlimitèrent.  Glîsson  es- 
saya de  se  défendre;  mais  il  n'était  point  ar- 
mé, et  ne  portait  qu'un  petit  couteau  de  chasse; 
il  s'en  servit  néanmoins,  et  parvint  à  parer 
plusieurs  des  coups  qu'on  lui  portait.  Ses  gens^ 
efltayés,  prirent  le  parti  de  la  fuite,  a  Les 
»  tuerons-nous  tous?  »  cria  Tun  des  meurtriers. 
«  Oui,  ))  répondit ^messire  Pierre,  «tous  ceux 
»  qui  se  mettront  en  défense!  »  Mais  la  défense 
était  impossible,  et  les  assassins  n'eurent  à 
s'occuper  que  du  connétable ,  dont  Graon  vou- 
lait la  mort.  La  plupart  cependaut  s'étonnèrent 
et  sentirent  expirer  leur  courage,  quand  ils 
apprirent  que  c'était  la  vie  de  Tillustre  Glisson 
qui  leur  était  demandée;  leurs  coups  perdi- 
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rent  leur  force  et  furent  portés  à  l'aventure, 
car  rien  n  est  lâche  comme  la  trahison.  Le  con- 
nétable se  couvrait  de  son  coutelas  comme  il 
pouvait,  et  montrait  une  valeur  désespérée  en 
se  maintenant  sur  son  cheval;  mais  il  fut  enfin 
frappé  sur  la  tête  d'un  grand  coup  qui  le  ren- 
versa entre  le  cheval  et  la  muraille  \  contre  la 
porte  d'un  fournier#  Elle  s'ouvrit  sous  son 
poids  et  il  tomba  dans  la  maison.  Le  hasard 
avait  voulu  que  cet  artisan  se  fût  levé  plus  tôt 
qu'à  l'ordinaire,  afin  de  chaujffer  son  four  et 
de  Élire  cuire  du  pain  ;  il  avait  entendu  le  pas 
des  chevaux  sur  la  chaussée,  puis  des  paroles, 
des  cris,  des  exclamations;  et,  tout  craintif, 
il  avait  cependant  entr'ôuvert  sa  porte  par  cu- 
riosité. EIW  était  étroite  et  basse ,  et  les  gens 
de  messire  Pierre  n'osèrent  descendre  de  leurs 
chevaux^pour  s^assurer  de  fêtât  du  connétable; 
mais  ils  le  crurent  mort ,  et  Craon  leur  dit  : 
«  Nous  en  avons  assez  fait ,  allons-nous-en  ;  s*il 
»  n'est  pas  mort ,  il  en  moUrra ,  car  le  coup  a 
»  lété  frappé  d'un  bon  bras.  »  Les  meurtriers 
se  réunirent,  partirent  au  grand  trot,  et  sor- 
tirent tranquillement  par  la  porte  Saint-An- 
toine ,  que  l'on  tenait  ouverte  depuis  l'époque 
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OÙ  Charles  VI,  vainqueur  à  Bosebeck^  avait 
envoyé  à  Féchafaud  le  vertueux  avocat  général 
Desmarets,  et  une  foule  de  Parisiens,  coupables 
d'avoir  demandé  la  diminution  des  impôts. 
Clisson  lui-même  avait  donné  cet  avis  qui 
sauva  ses  assassins.  Le  fournier ,  n'entendant 
plus  aucun  bruit ,  osa  s'approcher  du  cadavre , 
et  fut  bien  surpris  quand  il  reconnut  le  conné- 
table ^ .  Les  domestiques  de  Clisson  revinrent 
dans  la  rue  Sainte-Catherine,  et  trouvèrent 
leur  maître  sans  connaissance ,  la  tête  couverte 
de  blessures  et  le  visage  inondé  de  sang  ;  ils 
versèrent  des  larmes  et  poussèrent  de  grands 
cris,  car  ils  pensèrent  que  c'était  fait  de  lui. 
Plusieurs  même  se  détachèrent  et  en  allèrent 
porter  la  nouvelle  à  l'hôtel  de  Saint-Paul.  Le 
roi  était  au  moment  de  se  mettre  au  lit;  on 
pénétra  dans  sa  chambre ,  en  criant  :  «  Ah  ! 
»  sire,  pardonnez;  mais  on  ne  peut  vous  ca- 
»  cher  le  grand  malheur  qui  vient  d'arriver!  » 
—  «  Quel  malheur?»  dit  le  roi.  —  «Votre 
»  connétable ,  messire  Olivier  de  Clisson ,  qui 
»  est  tué.  »  —  «  Tué  !  »  reprit  le  roi  ;  «  et  com- 

^  Froissard,  tomeiv,  chap.  xxxix,  page  i43. 
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»  ment?  qui  a  commis  ce  crime?»  —  «Sire, 
»  nous  ne  savons;  mais  ce  malheur  est  arrivé 
»  ici  près,  dans  la  rue  Sainte-Catherine.»  — 
«  Ôr,  vite  !  »  dit  le  roi  ;  «  aux  torches  !  je  veux 
»  l'aller  voir!»  On  alluma  des  torches  et  les 
valets  sortirent.  Charles  se  vêtit  d'une  simple 
houppelande;  il  ©'attendit  personne  que  ses 
deux  chambellans,  Gauthier  Martel  et  Jean 
de  Lignac,  et  partit  accompagné  de  quelques 
gendarmes  et  de  ses  huissiers  de  garde.  On 
éclairait  le  roi  en  avant  et  par  derrière.  Il  en- 
tra chez  le  fournier,  et  trouva  son  connétable 
dans  le  triste  état  qu'on  lui  avait  annoncé ,  si 
ce  n'est  qu  il  respirait  encore ,  et  que  ses  gens 
étaient  occupés  à  visiter  ses  plaies.  Clisson  re- 
prit connaissance ,  et  le  roi  lui  dit  :  «  Conné- 
»  table ,  comment  vous  sentez-vous?  »  —  «  Cher 
»  sire,  »  répondit-il,  «  petitement  et  foible- 
»  nient.  »  —  «  Et  qui  vous  a  mis  dans  cet  état?» 
—  «  Sire,  Pierre  de  Craon  et  ses  complices ,  en 
»  traîtres  et  sans  que  j'aie  pu  me  défendre.  » 
— ^  <c  Connétable,  »  reprit  le  roi,  «  jamais 
»  chose  ne  sera  examinée  et  punie  comme 
»  celleHîi  ;  or ,  tôt ,  »  ajouta-t-il,  «  pourquoi 
»  n'appelle-t-on  pas  mes  médecins  et  mes  chi- 
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M  rurgiens?»  Mais,  en  ce  moment  même,  ils 
arrivaient  de  toutes  parts ,  et  Charles  leur  dit  : 

.  «  Regardez-moi  bien  mon  connétable ,  et  sa- 
)^  chez  m'apprendre  à  quel  point  il  en  est;  car 
»  je  suis  bien  affligé  de  sa  blessure.  »  Les  méde- 
cins sondèrent  les  plaies  et  y  mirent  un  pte-» 
mier  appareil  en  présence  du  monarque^  qui 
leur  demanda,  quand  ils  eurenl  fini  :  «Y  a-t-il 
»  péril  de  mort  ?»  —  «  Certes ,  non ,  sire ,  » 
répondirent-ils  tout  d'une  voix  ,  «  et  nous  vous 
»  le  rendrons  chevauchant^  sous  quinze  jours.  » 
—  «  Dieu  soit  loué  5  voilà  une  bonne  nou- 
»  vdleî  Pensez  à  vous,  connétable , w  ajouta- 
t-il ,'  <(  et  ne  vous  tourmentez  de  rien  ;   car 

'  »  jamais  délit  ne  sera  sî  cher  payé  par  des  traî- 
»  très  ;  votre  blessure  est  la  mienne.  »  Le  con- 
nétable répartit  d'une  voix  faible  :  «Dieu ,  sire, 
»  puisse  vous  le  rendre  !  votre  bonne  visite  m'a 
»  sauvé  la  vie.  »  ♦ 

Cependant  le  sire  de  Craon  reprenait  rapi- 
dement la  route  de  son  château  de  Sablé.  Le 
prévôt  de  Paris,  que  l'on  mit  à  sa  poursuite 
avec  nombre  de  gens  d'armes ,  courut ,  d'après 

^  A  cheTal. 
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un  faux  bruit  »  dans  une  direction  opposée.  l$n 
des  chevaliers  de  Clisson ,  Jean  le  Barois , 
ne  fut  guère  plus  heureux;  mais  il  ramena 
deux  des  écujers  et  un  des  pages  deCraon, 
qui  s'étaient  trouvés  trop  mal  montés  pour  le 
suivre.  Ils  entent  le  poing  coupé  devant^  la 
maison  du  fournier;  on  les  décapita  ensuite 
aux  halles  »  et  Ton  pendit  leurs  corps  à  un  gibet. 
L'hôtel  de  Craon  fut  rasé*.  Le  concierge  eut  la 
tête  tranchée  ;  sa  femme  et  ses  enfans  subirent 
une  longue  détention  dans  des  cachots  où  ils 
périrent;  et  un  chanoine  de  Chartres,  qui  avait 
logé  messire  Pierre  pendant  une  nuit ,  fut  privé 
de  ses  bénéfices  et  condamné  à  une  prison  per- 
pétuelle, au  pain  et  à  l'eau  ^ 

On  peut  juger  du  désespoir  de  Pierre  de 
Craon  quand  il  apprit  l'existence  de  Clisson 
et  le  supplice  de  ses  affidés.  H  cessa  de  se 
croire  en  sûreté  dans  son  château,  et  se  retira 
en  Bretagne.  Jean  IV ,  qui  eût  été  charmé  de 
la  mort  du  connétable ,  mais  qui  cependant 
n'avait  pas  trempé  dans  le  complot ,  accueillit 

^  Hist.  eecUs.  et  ew»  de  Bret,^  par  dom  Moricc, 
tome  I,  page  4^^ 
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aaftez  mal  son  parent  :  «Vous  êtes  un  cbélif,  w 
lui  dit-il ,  a  d'avoir  perdu  une  aussi  belle  occa- 
»  sion  !  Ne  pas  savoir  ocoire  un  honune  quand 
»  on  le  tient!  »  —  «  Monseigneur ,  »  répondit 
Craon ,  «  je  crois  que  tous  les  diables  d'enfer, 
»  à  qui  il  est ,  Font  arracbé  de  mes  mains. 
7»  Je  lui  ai  donné  des  coups  pour  en  faire  mou- 
»  rir  vingt  ;  et  quand  il  tomba  de  son  cheval , 
»  en  bonne  vérité ,  je  pensois  qu'il  fût  mort.  » 
—  c(  Messire  Pierre ,  vous  avez  commis  une 
)>  double  faute ,  celle  de  lavoir  irrité  à  jamais 
»  ainsi  que  le  roi  »  et  celle  de  lavoir  manqué. 
)>  Toutefois  y  restez  près  de  moi  jusqu'à  ce  que 
»  j'en  aye  des  nouvelles.  » 

Dès  que  Charl(^s  VI  apprit  que  Pierre  de 
Craon  s'était  retiré  en  Bretagne ,  il  écrivit  à 
Jean  IV  pour  lui  ordonner  de  faire  saisir  et 
de  lui  envoyer  le  misérable  qui  s'était  rendu 
coupable  d'un  aussi  grand  attentat  envers  son 
connétable.  Le  duc  répondit  qu'il  avait  bi^i 
entendu  parler  de  ce  qui  s'était  passé ,  tuais 
qu'il  ignorait  la  retraite  de  Craon ,  qu'il'  ne 
savait  rien  de  cet  homme  et  n'en  voulait  rien 
savoir  y  et  qu'il  suppliait  le  roi  de  l'excuser  s'il 
ne  se  mêlait  pas  d'une  affaire  qui  ne  le  regar- 
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dait  nullement.  Charles  VI  lut  cette  lettre  dans 
son  consâl  privé.  Il  était  composé  d^hommes 
dévoués  au  connétable.  Bureau  de  la  Rivière > 
Montaigu  ,  le  Mercier  ,  Noyant ,  le  Bègue  de 
Vilaine   comte   de  Rebelde  en    Castille ,  et 
surtout  le  duc  de  Touraine,  qui  répétait  sans 
cesse  que  ce  crime  intéressait  la  majesté  royale. 
Le  duc  de  Berri  ne  partageait  pas  leurs  senti- 
mens  en  faveur  de  Clisson  ;  mais ,  seul  contre 
tous  y  il  prenait  le  parti  de  dissimuler,  a  Com- 
»  ment  se  venger  de  Graon  ?  »  lui  demandait 
le  roi  ^  —  «  Je  vous  conseille  de  le  faire  pren- 
»  dre  et  de  le  punir  exemplairement ,  mais  il 
»  sera  diflBcile  de  le  trouver.  »  —  «  Bel  oncle, 
))  il  est  en  Bretagne,  il  nous  faut  y  aller,  et 
»  vous  viendrez  avec  nous.  »  —  «Monseigneur,» 
reprenait  le  duc  de  Berri ,  «  il  seroit  nécessaire 
»  que  mon  beau-frère  de  Bourgogne  noua  ac- 
y*  compagnât.  »  -^  «  Certes,  nous  Tânrons ,  » 
disait  le  roi,  «  et  nous  ne  ferons  pas  ce  voyage 
»  sans  lui.  Nous  voulons  réunir  une  armée  con* 
»  sidérable,  afin  d'être  en  état  de  résister  à 
»  tous  nos  ennemis;  car  nous  voyons  clairement 

^  Froissard ,  tome  iv>  chap.  xl,  page  i^'j. 

6. 
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)»  que  ce  duc  de  Bretagne  De  nous  aime  et  ue 
»  nous  prise  que  très-peu.  Il  est  orgueilleux, 
»  bel  oncle ,  et  présomptueux  ;  aussi  ne  con- 
»  sentirons-nous  jamais  à  traiter  ^  que  nous  ne 
»  Tayons  mis  à  la  raison.  i> 

Charles  Y1  manda  en  effet  le  duc  de  Bour- 
gogne 9  et ,  en  attendant  sa  réponse  ou  son  ar- 
rivée ,  il  ordonna  au  parlement  de  faire  le 
procès  de  Pierre  de  Craon.  Le  jugement  sui- 
vit de  près  la  première  enquête.   Craon  fut 
condamné  au  dernier  supplice.  Tous  ses  biens, 
meubles  et  immeubles,  furent  conlSsqués.  L'em- 
placemebt  de  son  bôtel  fut  donné  à  la  paroisse 
Saint-Jean  y  et  servit  à  en  augmenter  le  cime- 
tière. Le  château  de  Porches-Fontaines ,  situé 
à  quatre  lieues  de  Paris ,  les  terres  qui  en  dé- 
pendaient et  le  château  de  la  seigneurie  de 
la  Ferté-Bernard ,  augmentèrent  lapanage  du 
duc  de  Touraine.  Une  partie  de  ses  biens  meu- 
bles y  et  ils  étaient  immenses ,  fut  vendue  au 
profit  du  trésor  royal  ;  l'autre  fut  attribuée  à 
Famiral  Jean  de  Vienne ,  qui  se  déshonnora 
par  son  avidité  dans  cette  odieuse  affaire.  Il 
n'hésita  pas  à  chasser  presque  nues ,  du  château 
de  la  Ferté ,  la  femme  et  la  fille  de  messii^e 
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Pierre  ;  et  cependant  elles  étaient  de  l'illustre 
maison  de;  Chàtillou,  alliées  du  roi  et  des 
princes.  Les  simples  égards  prescrits  par 
Thumanité  semblent  totalement  méconnus  à 
cette  triste  époque. 

Le  duc  de  Bourgogne  témoigna  son  mécon- 
tentement au  conseil  d  avoir  osé  prendre  y  en 
son  absence,  la  détermination  de  porter  la 
guerre  en  Bretagne  ;  mais  comme  le  roi  la 
voulait  absolument ,  il  visit  le  joindre  avec  un 
nombreux  corps  d'armée.  Le  duc  de  Berri 
avait  déjà  réuni  ses  troupes;  Clisson  était  ré- 
tabli ;  le  duc  de  Touraine  venait  de  changer  ce 
titre  contre  celui  de  duc  d'Orléans  ;  et ,  par 
un  beau  soir ,  Charles  VI  prit  congé  de  la  reine 
Isabelle  et  des  dames  qui  formaient  sa  cour 
à  l'hôtel  de  Saint-Paul.  Son  frère  fit  de  tendres 
adieux  à  la  fidèle  Valentiue  ;  et  toute  la  cheva- 
lerie partit  avec  eux  pour  Saint-Germain-en- 
Laye^  Ils  y  séjournèrent  deux  semaines.  De- 
puis long-temps  la  santé  du  roi  était  chance- 
lante ;  les  médecins  n'auguraient  rien  de  bon 

• 

^  Chronique  latine  de  Samt-Brieuc;  Actes  de  Bret^, 
tome  I,  3*.  de  la  eollect.,  col.  1 15. 
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de  ce  voyage;  mats  son  ardeur  belliqueuse  ne 
lai  permettait  d'écouter  aucun  avis  contraire 
au  sien  ;  et  quelques  flatteurs  de  son  conseil 
s'étonnaient  de  ce  qu'on  le  tourmentât  autant 
pour  le  détourner  de  son  entreprise.  «  Il  n'en 
»  a  ,  »  disaient-ils,  «  ni  paix,  ni  santé.  Pour- 
»  quoi  ne  veut-on  lui  laisser  prendre  vengeance 
»  de  ce  duc ,  puisque  cela  l'amuse,  le  bon  sire? 
»  N'y  anroit-il  pas  trahison  près  de  lui  ?  Tous 
»  ceux  qui  chevauchent  côte  à  côte  ne  sont  pas 
»  les  ennemis  du  c(Hnte  de  Monfort  ^  !  » 

Le  duc  de  Bourgogne,  Philippe  le  Hardi, 
ne  raisomiait  pas  ainsi.  «  Quelle  fatalité  vous 
»  entraine  ?  »  répétait-il  chaque  jour  au  roi 
son  neveu ,  «  le  royaume  de  France,  le  duché  de 
«  Bretagne ,  les  nobles ,  les  paysans  n'ont  que 
Tè  faire  des  querelles  de  Oisson  et  de  Craon. 
»  Ne  vaudront- il  pas  mieux  qu'ils  vidassent 
%»  ensemble  leurs  débats  ^  ?  Pourquoi  y  enve- 
»  lopper  tant  de  gens  de  bien  qui  y  sont  étran- 
)>  gers?  La  mort  de  tous  ces  braves  rachètera- 
»  t-elle  les  blessures  d'Olivier  ?  Il  ne  s'est  jamais 

^  Froissard ,  tome  iv ,  chap.  xli  ,  page  i49* 

^  Hisi.  de  i?re/., pai* Bertrand  û'Argentré ,  pages  75o 
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»  VU  quuD  roi  se  soit  permis  d'engager  les 
»  forces  de  l'état  pour  venger  un  seigneur  de 
»  sa  cour  et  cortibattre  les  ennemis  particu- 
»  liers  de  son  vassal  !  »  Philippe  et  le  duc 
de  Berri  n^e  changèrent  pas  la  résolution  de 
Charles  VI  ;  mais  ils  obtinrent  la  permission 
d'envoyer  quatre  ambassadeurs  au  duc  de  Bre- 
tagne, afin  d'en  arracher  quelque  excuse  suffi- 
sante pour  sauver  l'honneur  de  la  couronne , 
et  prévenir  l'invasion  de  son  territoire.  La  ré- 
ponse de  Jean  IV  fut  semblable  à  la  première: 
Ci  II  ne  savait  où  Craon  s'étpit  retiré.  Ce  che-. 
»  vaUer  lui  avoit  jadis  confié  sa  haine  pour 
V  Clisson ,  mais  sans  lui  demander  et  sans  en 
)»  recevoir  puqun  conseil  ;  il  n'étoit  ni  modé- 
»  rateur  de  ses  passions ,  nï  garant  de  ses  ac- 
».  tionsj  et  ne  pQuvoit  concevoir  que  le  roi, 
»  sur  de  simples  soupçons,  lai  déclarât  la  guer- 
u  re ,  à  lui ,  son  parent ,  son  allié ,  sans  se  rap* 
»  peler  qu'il  exiçXoit  .entre  eux  d'étroites  con-* 
»  ventions  pour  le  mariage  de  IjBurs  eqfans, 
»  conventions  qu'il  ^'enfreipdroit  jamais  de  sa 
»  pleine  volonté;  §t  il  faUoit  que  q^jelques 
»  brouillons  de  son  conseil  l'eussent  eutrainé 
^  à  cetite  démarche  peu  loyale.  »  Les  députés 
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trouvèrent  satisfaisante  et  raisonnable  la  ré- 
ponse de  Jean  IV,  et  les  ducs  de  Bourgogne  et 
de  Berri  cherchèrent  à  faire  adopter  cette  opi- 
nion par  Charles  VI ,  mais  il  fut  impossible 
de  le  persuader.  Il  avait  près  de  lui  des  gens 
qui  partageaient  déjà  la  Bretagne  en  idée ,  et 
qui  ne  s'oubliaient  pas.  Leur  avis  l'emporta  sur 
celui  des  princes  et  les  remontrances  des  mé- 
decins ,  et  Ton  partit  pour  le  Mans. 

A  peine  fiit-on  rendu  dans  cette  ville,  que 
le  bruit  courut  que  Pierre  de  Craon  était  pri- 
sonnier d'Yolande  de  Bar,  reine  d* Aragon  ,  et 
de  Majorque,  dame  de  Sardaigne,  cousine- 
germaine  du  roi.  Cette  princesse,  qui  tenait  sa 
cour  à  Perpignan ,  écrivit  elle-même  à  Char- 
les VI ,  qu'un  chevalier  s'était  présenté  à  Bar- 
celone, suivi  d'un  riche  équipage;  qu'il  avait 
frété  à  grand  prix  et  payé  comptant  un  vais- 
seau pour  se  rendre  à  Naples  ;  mais  qu'au  mo- 
ment de  partir  il  avait  refusé  de  se  nommer  ; 
et  que,  suivant  l'usage,  qui,  dans  ses  états .^ 
privait  de  saufs-conduits  les  inconnus ,  ses  offi- 
ciers de  justice  l'avaient  arrêté  et  confiné  dans 
la  grosse  Tour  de  Barcelone.  Elle  priait  le  roi 
de  lui  envoyer  quelque  serviteur  qui  eût  connu 
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Pierre  de  Craon ,  afin  de  constater  l'identité  de 
sa  personne. 

«  C'est  encore  un  conte  inventé  pour  mem - 
»  pécher  d'aller  en  Breta^çne!  »  s'écria  Char- 
les VI  ^  —  «Mais,  cependant^  monseigneur,» 
dit  le  duc  de  Bourgogne ,  «  il  seroit  conve- 
»  nahle  d'y  envoyer,  ne  fût-ce  que  pour  satis- 
»  faire  ma  nièce  d'Aragon ,  et  délivrer  ce  che- 
»  valier ,  si  ce  n'est  pas  Pierre  dç  Craon.  »  — 
n  A  la  honne  heure,  bel  oncle,»  reprit  le  roi, 
«je  ne  veux  courroucer  personne.  Qu'on  y 
jè  envoie  donci  Mais  je  tiens  pour  certain  que 
D  le  traître  n'est  ni  à  Barcelone ,  ni  en  prison , 
D  mais  près  du  duc  de  Bretagne;  et,  par  la  foi 
»  que  je  dois  à  Saint-Denis,  il  m'en  rendra  bon 
»  compte.  »  L'opiniâtreté  de  Charles  VI  sauva 
encore,  cette  fois,  l'assassin  de  Clisson. 

Le  5  août ,  on  quitta  le  Mans  et  l'on  s'avança 
sur  la  route  d'Angers,  après  avoir  entendu  la 
messe  et  pris  un  léger  repas.  Les  ducs  de  Bour- 
gogne, de  Berri,  d'Orléans  et  de  Bourbon 
composaient  l'escorte  du  monarque ,  suivis  du 


^  Bert.  d'Argentré ,  page  761 .  —  Froissard,  tome  iv, 
chap.  xLii,  page  i5i.  —  Dom  Morice,  tome  i ,  p  4^i5. 
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comte  de  la  Marche,  de  Charles  d'Albret,  de 
Philippe  d'Artois,  de  Henri  et  de  Pierre  de 
Bar,  de  Pierre  de  Navarre ,  de  CJoucy,  de  Glis- 
son  ,  de  Penthièvre  et  d'une  foule  de  princes 
et  de  barons.  «  Nous  allons,  »  répétait  le  roi  aux 
courtisans  qui  l'entouraient,  «bannir  le  duc 
>i  de  Bretagne.  Nous  donnerons  un  gouver- 
»  neur  à  son  duché  durant  la  minorité  de  ses 
»  enfans ,  k  qui  nous  le  rendrons  quand  ils  se- 
>i  ront  en  âge^  et  ce  ne  sera  point  sans  récom- 
i>  pense  pour  ceux  qui  m'auront  bien  servi.  Le 
»  pays  est  riche  et  nous  dédommagera  de  nos 
»  peines.  »  Cette  idée  fixe ,  qui  dominait  le  mal- 
heureux Charles,  et  qu'aucun  raisonnement 
ne  pouvait  modifier,  était  sans  doute  un  des 
symptômes  de  l'aliénation  mentale  qui  ne 
tarda  pas  à  se  manifester  ^  Tout  semblait  ten- 
dre ou  conspirer  à  son  développement.  Il  avait 
journellement  des  accès  de  fièvre,  il  éprouvait 
des  défaillances  singulières ,  des  maux  de  tête, 
une  perte  totale  d'appétit.  Sa  mélancolie  avait 
redoublé  depuis  l'assassinat  du  connétable ,  et 
son   esprit  en  paraissait  souvent  troublé.  Le 

^  Hist   de  BreL,  par  Bert.  tl'Argentré,  page  75a. 
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5  août ,  la  chaleur  était  excessive.  Les  maré- 
chaux 9  d'après  ses  ordres  précis  y  avaient  fait 
prendre  les  devans  aux  archers  et  aux  gens 
d'armes  ^  et  Charles  YI  se  trouva  presque  seul 
en  traversant  la  forêt  du  Mans  ^  Comme  il  se 
laissait  aller  au  pa»  de  son  cheval^  et  qu'il  rêvait 
à  son  expédition,  un  homme,  la  tête  et  les 
pieds  nus ,  à  peine  couvert  d'une  méchante 
cotte  de  hdre  blanche ,  passa  tout  h  coup  entre 
deux  arbres,  s'élança  sur  les  rênes  du  coursier, 
l'arrêta^  court ,  et  d'un  accent  terrible  cria  au 
monarque  :  a  Roi ,  ne  chevauche  plus  avant  ; 
n  mais  retourne,  car  tu  es  trahi  !  n  Charles  YI 
frémit ,  un  tremblement  involontaire  s'eitipara 
de  sa  personne ,  et  le  sang  se  refoula  vers  le 
cœur.  Quelques  gardes  l'approchèrent  et  frap- 
pèrent sur  les  mains  do  misérable  qui  tenait 
toujours  la  bride  en  riant  d'un  air  hébété.  On 
le  r^arda  comme  un  fou ,  et  l'on  ne  chercha 
pas  à  s'en  emparer.  Le  roi  se  remit  de  sa  frayeur 
et  passa  outre.  A  l'extrémité  de  la  forêt,  on 

^  Froissard,  tome  iv,  chap.  xliii,  pages  i52  à  i54- 
—  D'Argentré,  page  752.  —  Dôni  Morice,  tomei, 
page  4^^'  — Monstrelet.  —  Le  moine  de  Saint- 
Denis,  etc. 
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trouvait  une  vaste  plaine,  sui^laquelle  les  rayons 
du  soleil  donnaient  avec  tant  de  force ,  que  les 
hommes  les  plus  accoutumés  à  1  a  chaleur  ne  pou- 
vaient supporter  le  poids  de  leurs  armes.  Les 
rangs  étaient  rompus.  Les  ducs  de  Bourgogne  et 
de  Berri  avaient  devancé  le  roi  de  plusieurs  cen- 
taines de  pas  y  et  les  autres  princes  restaient  à 
quelque  distance  de  sa  personne,  afin  de  le 
préserver  de  la  poussière  qu  ils  élevaient  en 
en  marchant.  Charles  YI  était  vêtu  d'une  jaque 
de  velours  noir,  et  sa  tète  était  couverte  d'une 
toque  écarlate  ornée  d'un  chapelet  de  grosses 
perles,  dont  la  reine  lui  avait  fait  présent  à 
son  départ.  Derrière  lui  venaient  deux  pages  ; 
l'un  portait  un  casque  de  Montauban',  d'acier 
poli;  et  l'autre  une  lance  de  Toulouse,  à  fer 
acéré  et  à  garniture  de  soie  rouge.  Ce  page, 
encore  très-jeune ,  ne  put  se  défendre  des  at- 
teintes du  sommeil  ;  ses  mains  abandonnèrent 
la  lance ,  et  le  fer  alla  heurter  le  casque  de  son 
compagnon.  Le  retentissement  de  l'acier  étonna 
le  roi;  il  tressaillit  ;  l'imagination  encore  frap- 
pée des  sinistres  paroles  de  l'homme  de  la 
forêt,  il  se  crut  entouré  d'ennemis  au  plus  fort 
d'un  combat  ;  il  piqua  son  cheval ,  se  retourna , 


DU  ROI  CHARLES  Yi.   iSga.  gZ 

et  revint  sur  ses  pas,  au  galop  et  l'épée  haute , 
en  criant  :  «  En  avant  1  en  avant  sur  ces  trai- 
»  très!»  Les  pages,  voyant  sa  fureur,  pen- 
sèrent qu'ils  Tavaient  offensé  en  quittant  leurs 
rangs  et  cherchèrent  à  Féviter.  Charles  se 
précipita  sur  le  duc  d'Orléans,  son  frère,  qui 
s'enfuit  à  toute  hride,  mais^qui  en  fut  rapide- 
ment poursuivi.  Le  duc  de  Bourgogne ,  se  re- 
tournant au  bruit,  s'écria  :  «Las!  las!  le  grand 
»  malheur  !  monseigneur  a  perdu  la  raison  I 
»  qu'on  tâche  de  ]e  saisir  !  »  Puis  il  ajouta ,  du 
ton  du  désespoir  :  «  Fuyez ,  beau  neveu  d'Or- 
»  léans!  fuyez!  monseigneur  veut  vous  tuer!  » 
et  le  duc  se  sauvait  de  toute  la  vitesse  de  son 
cheval.  Les  chevaliers  et  les  écuyers  le  sui- 
vaient; et  les  chefs  de  l'armée,  qui  de  loin  en- 
tendaient ces  cris  et  voyaient  ce  mouvement 
sans  le  juger,  croyaient  que  Ton  chassait  au 
loup.  Us  furent  bientôt  désabusés.  Le  roi  chan- 
gea de  direction,  se  précipitant  sur  L'un,  puis 
sur  l'autre.  On  courait  devant  lui  ;  on  espérait 
le  fatiguer  en  détournant  son  attention ,  et  se 
laissant  tomber  avant  d'avoir  reçu  le  coup; 
mais  il  blessa  grièvement  plusieurs  personnes, 
et  Guillaume  Martel ,  son  chambellan ,  n'hé- 
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sita  plus ,  au  risque  de  sa  vie ,  à  se  jeter  sur  lui 
par  derrière  et  à  lui  saisir  les  deux  bras.  On 
s'approcha ,  on  lui  enleva  son  épée  et  on  le 
descendit  dé  cheval.  On  le  plaça  sûr  une 
espèce  de  lit  formé  de  quelques  vêtemens,  et 
on  le  débarrassa  de  sa  jaque  de  velours ,  afin 
qu'il  respirât  plus  aisément;  mais  le  malheu- 
reux Charles  ne  reprit  pas  connaissance.  H 
roulait  horriblement  les  yeux  et  ne  prononçait 
pas  une  parole.  Ses  oncles  et  son  frère ,  surpris, 
désolés  y  se  tenaient  près  de  lui ,  ne  sachant  à 
quelle  détermination  s'arrêter.  Le  duc  de  Bour- 
gogne dit  enfin  :  «  Il  faut  retourner  au  Mans, 
i>  voilà  le  voyage  terminé  !  »  On  coucha  le  roi 
dans  une  litière  ^ ,  et  on  le  ramena  tout  douce- 
ment à  l'hôtel  qu'il  avait  quitté  le  matin.  L'ar- 
mée fut  licenciée. 

Le  bruit  que  Charles  VI  était  empoisonné 
ou  ensorcelé  ne  tarda  pas  à  se  répandre.  Le 
peuple  ne  connaissait  à  cette  époque  que  ces 
deux  causes  d'indisposition.  Les  princes  du 

^  Froissard ,  tome  iv,  chap.  xliv,  page  i55.  Quel- 
ques écrivains  disent  qu'on  le  mit  sur  une  charrette  à 
bœufs. 
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sang,  que  l'accusation  toucbait  de  près^  man- 
dèrent les  médecins  et  les  interrogèrent  en 
public.  Us  répondirent  que  depuis  long*temps 
le  roi  portait  les  germes  de  cette  maladie; 
qu'ils  avaient  prédit  que  sa  folie  se  développe- 
rait au  premier  moment,  et  qu  un  jour  ne  s'é- 
tait pas  passé  sans  qu'ils  eussent  recommandé 
de  le  maintenir  en  repos.  «  Gela  n'est  que  trop 
)>  vrai ,  »  dit  le  duc  de  Bourgogne  ;  «(  mais  il  n'a 
»  jamais  voulu  nous  en  croire.  Mieux  eût  valu 
»  que  Clisson  et   tous  ses  partisans  eussent 
»  péri  !  Nous  allons  en  être  bien  blâmés ,  et 
))  cependant  ce  n'est  pas  notre  faute!  »  Les 
princes  appelèrent  encore  les  officiers  de  l'hô- 
tel ,  chargés  de  faire  Fessai  du  vin  et  des  vian- 
des. Il  fut  jutidiquemeot  constaté  que  le  roi 
n'avait  presque  pas  bu  ni  mangé,  et  que  lés 
alimens  dont  il  avait  usé  étaient  partaitement 
sains.  Mais  l'ignorance  et  la  crédulité  étaient 
trop  générales  pour  que  le  peuple  se  rendit  à 
l'évidence;  il  passa  pour  constant  que  le  duc 
d'Orléans  avait  usé  de  maléHces.  contre  son 
frère ,  et  que  Valentine  de  Milan  l'avait  en- 
sorcelé, car  le  roi  réclamait  sa  présence  dans 
ses  momens  de  mélancolie }  et  seule  elle  avait 
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le  don  de  le  distraire  ^  Charles  VI,  conduit  à 
Creil ,  fut  successivement  livré  auï  inutiles 
opérations  des  médecins,  aux  folles  tentatives 
des  astrologues ,  aux  honteuses  momeries  de 
quelques  moines  fanatiques  qui  possédaient  des 
livres  écrits  de  la  main  d'Adam ,  et  le  gouver- 
nement du  royaume  de  France  fut  confié  aux 
ducs  de  Bourgogne  et  de  Berri- 

Le  duc  de  Bretagne,  que  la  maladie  de 
Charles  VI  préservait  d'une  guerre  inévitable, 
n'en  témoigna  pas  moins  en  public  une  grande 
affliction.  Il  ordonna  des  processions  et  des 
prières  publiques^  pour  le  rétablissement  de  sa 
santé;  mais  il  se  félicitait,  au  fond  de  l'âme , 
de  voir  son  pays  préservé  d'une  invasion  ;  et 
ses  peuples ,  que  menaçaient  des  malheurs  si 
prochains,  commencèrent  à  respirer.  Les  deux 
papes ,  qui  se  disputaient  alors  le  trône  pon- 
tifical ,  en  témoignèrent  hautement  toute  leur 
satisfaction.  Cet  événement  était  une  punition 
de  Dieu ,  selon  Boniface  IX ,  qui  occupait  le 

^  Hist.  ecclés.  et  civ,  de  Bret. ,  par  dom  Morice , 
tome  I ,  page  ^16.  —  Bom  Lobineau. 

2  Chroniq.  latine  de  Saint-Brieuc  ;  Actes  de  Bret.^ 
tome  1 ,  3'.  de  la  coliect. 
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siège  de  Rome,  parce  que  le  roi  de  France 
s'était  montré  contraire  à  ses  prétentions  ;  et , 
selon  Clément  VII,  qui  résidait  à  Avignon, 
parce  que  Charles  n'avait  point  accompli  la 
promesse  d'aller  à  Rome  et  d'en  chasser  son 
adversaire  ^ 

Les  deux  régens ,  qui  souvent  avaient  trouvé 
des  opposans  à  ]eurs  vues  ambitieuses ,  ou  à 
leurs  exactions,  dans  le  conseil  du  roi ,  s'occu- 
pèrent d'abord  de  se  délivrer  de  leurs  enne- 
mis et  de  punir  les  partisans  cÉ  la  gueiTe 
de  Bretagne.  La  duchesse  de  Bourgogne ,  cou* 
sine  de  Jean  lY,  répétait  sans  cesse  qu'il  était 
honteux  qu'on  eût  soutenu  si  long-temps  un 
vassal  contre  son  seigneur,  contre  un  prince 
d'un  rang  aussi  élevé ,  d'une  aussi  noble  mai- 
son que  les  comtes  de  Monfbrt.  aCommen- 
»  çons,»  disait  le  duc  de  Berri,  «commen- 
»  çons  par  le  connétable ,  c'est  4e  plus  grand  et 
»  le  plus  riche  de  tous.  Le  duc  d'Orléans  le  pro- 
»  tcge  ;  mais  le  parlement  nous  obéit,  il  faut 
»  lui  déférer  toute  sa  conduite  passée  ^.  »  —  «  La 

^  HUt,  deBret.,  par  Bert.  d'Argentré ,  page  ^52. 
^  Froissard,  tome  iv,  chap.  xltii,  page  i6o. 
IV  7 
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M  première  fois  qu'il  viendra  me  parler,  »  re- 
prit Philippe,  c<  je  lai  montrerai ,  par  raccucil 
»  que  je  lui  ferai ,  ce  qu'il  doit  attendre  de 
»  moi.  »  —  «  Je  ne  m'y  ménagerai  pas ,  »  ré- 
pliqua le  duc  de  Berri.  Clisson  se  présenta  en 
eflFet ,  peu  de  jours  après ,  dans  l'inteation  de 
rapporter  au  duc  de  Bourgogne  que  beaucoup 
d'officiers  de  l'armée  sp  plaignaient  de  n'avoir 
pas  reçu  leur  solde,  et  qu'en  sa  qualité  de 
connétable,  il  était  obligé  de  solliciter  en  leur 
feveur.  Quafad  on  l'annonça  ,  Philippe  s'entre- 
tenait avec  un  héraut ,  et  se  faisait  raconter  les 
détails  d'une  fête  qu'avait  donnée  un  souve- 
rain de  l'Allemagne  :  «  Pardieu!»  s'écria-t-il , 
«il  arrive  bien  à  propos;  je  vais  le  traiter 
»  comme  il  mérite  !  »  Toutefois  à  l'aspect  de 
Clisson ,  en  voyant  ces  cheveux  blanchis  au 
service  de  l'état,  ce  visage  tout  cicatrisé ,  cette 
noble  et  simple  contenance  d'un  vieux  guerrier 
qu'aucun  danger  n'avait  trouvé  faible,  il  chan* 
gea  de  couleur  et  se  repentit  de  l'avoir  admis 
en  sa  présence  ^  Clisson  ,  qui  ne  se  doutait  de 
rien,  ôta  son  chaperon,  salua  le  duc,  et  lui 

^  Froissaiti ,  tome  iv,  chap.  xlvii  ,  page  160. 
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fit  part  du  motif  de  sa  visite.  Philippe  aviiit 
eu  le  temps  de  se  rassurer,  et  lui  répondit  avec 
humeur  ^  :  «  Clissou ,  Clisson ,  vous  n'avez  que 
»  faire  de  vous  mettre  ea  peine  de  l'état  du 
»  royaume  de  France;  il  sera  fort  bien  gou- 
»  verné  sans  vous ,  et  vous  ne  vous  en  êtes  mêlé 
»  que  pour  son  malheur.  Où  diable  avez-vous 
'»  tant  assemblé  de  finance,  que  naguère  en- 
»  core,  quand  vous  fîtes  votre  testament,  vous 
«aye^.pu   disposer  de   dix -sept   cent  mille 
1»  francs   ^ ,  sans  y   comprendre  vos   terres , 
))  places  et  seigneuries  ?  Monseigneur  le  roi , 
»  ni  mon  beau-frère  le  duc  de  Berri ,  ni  moi , 
»  ne  pourrions,  entre  nous,  avec  toute  notre 
»  puissance,  en  réunir  autant.  Partez  de  ma 
»  présence;  sortez  de  ma  chambre;  faites  que 
»  je  ne  vous  voie  plus;  car,  si  ce  n'étoit  le  respect 
»  de  moi-même,  je  vous  ferois  cfever  l'autre 
»  œil!  »  Le  duc  n'attendit  pas  la  réponse  du 
connétable;  il  sortit  en  achevant  ces  paroles, 
et  le  laissa  dans  un  étonnement  difficile  à  dé- 

^  D'Argentré  ,  page  753.  —  Froissard,  tome  iv, 
page  160.  —  Chroniq.  de  Saint- Denis.  —  Chroniq. 
de  Saint' Brieuc.  — Dom  Morice,  tome  i  ,  page  417. 
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crire.  Clisson  ,  le  cœur  plein  de  rage,  traversa 
les  salles  avancées,  la  tête  basse ^  et  revint  à 
son  hôteL 

Le  vieux  chevalier  avait  trop  d'habileté  pour 
ne  pas  s'apercevoir  qu'il  était  urgent  de  pourvoir 
à  sa  sûreté.  Il  connaissait  Philippe  le  Hardi , 
et  il  se  hâta  de  lui  enlever  les  moyens  d'atten- 
ter à  sa  vie,  en  fuyant,  lui  troisième ,  pendant 
la  nuit ,  et  se  retirant  au  château  de  Mont- 
Ihéry.  Les  ordres  d'arrestation  étaient  déjà 
lancés  contre  les  membres  du  conseil ,  Bureau 
de  la  Rivière ,  Montaigu ,  le  Mercier ,  le  Bègue 
de  Vilaine  et  Noyant.  Ces  deux  derniers  étaient 
Bretons.  Montaigu  parvint  h  se  sauver  et  à 
gagner  Avignon.  Bureau  de  la  Rivière  fut  ar- 
rêté dans  sa  maison.  Ses  amis  l'avaient  engagé 
à  fuir ,  mais  il  avait  répondu  qu'ayant  loya- 
lement servi  le  roi ,  il  donnerait  à  croire  qu'il 
était  coupable ,  s'il  se  dérobait  aux  recherches 
de  la  justice.  Le  prévôt  de  Paris ,  Juvenal  des 
Ursins ,  qui  avait  épousé  une  nièce  de  Noyant , 
fut  enveloppé  dans  la  procédure  qui  s'instruisit 
au  Châtelet.  On  le  mit  en  liberté  ;  mais  il  per- 
dit par  la  contiscation  tous  ses  biens  meubles , 
et  fut  banni   à  quinze,  lieues  du  roi  et  de  la 
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cour  \  Le  duc  de  Bourgognef  voulait  la  mort 
des  autres  accusés.  L'ordre  de  les  livrer  aux 
bourreaux  fut  même  expédié ,  et  l'on  alla  leur 
dire  :  «  Pensez  à  vos  âmes ,  car  vos  corps  sont 
»  perdus  ;  vous  êtes  jugés  à  mourir  et  à  être 
»  décollés.  »  Us  restèrent  si  long-temps  dans 
cette  pensée  de  douleur ,  que  leurs  ennemis 
même  en  avaient  pitié.  On  plaignait  surtout 
le  sire  de  la  Rivière ,  que  sa  bonté ,  sa  politesse , 
sa  patience  à  écouter  les  plus  pauvres  faisaient 
généralement  estimer.  Sa  fille  était  fiancée  au 
comte  de  Castillon  ;  mais  les  régens  rompirent 
cette  alliance  ,  et  marièrent  le  jeune  chevalier 
à  une  autre  personne.  Ils  voulurent  également* 
faire  casser  le  mariage  que  son  fils  avait  cpn- 
tracté  avec  la  riche  héritière  du  comte  de 
Dampmartin  ;  mais  le  généreux  comte  déclara 
que  sa  fille  n'aurait  d'autre  époux  que  le  gen- 
dre qu'il  avait  choisi ,  et  que  si  l'on  employait 
la  force  pour  les  désunir ,  il  dénaturerait  sa 
fortune,  afin  de  la  dérober  aux  espérances  d'une 
honteuse  convoitise.  La  duchesse  de  Berri  se 


^  JSist.  de  Bref,,  par  d'Argentré,  page  754»  —  Lt 
Baud.  —  Froi&sard.  —  Monstfelet. 
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jeta  plusieurs  fois  aux  genoux  de  son  mari , 
et  le  supplia  de  se  rappeler  que,  sans  les  efforts 
du  gentil  chevalier  seigneur  de  la  Rivière,  elle 
eût  été  contrainte  de  livrer  sa  main  au  fils  aîné 
du  duc  deLancastre  ^  La  duchesse  était  jeune 
et  helle ,  et  le  duc  Vaimait  tendrement,  a  J'au- 
»  rois  voulu  pour  vingt  mille  francs ,  »  lui  ré^ 
pondait-il ,  «  que  la  Rivière  n'eût  pas  forfait 
»  à  la  couronne  de  France ,  j,e  Testimois ,  et  je 
»  ferai  tout  pour  vous    plaire,  »  —   «  Mon- 
))  seigneur ,  »  disait  -  elle ,  «  s'il  plaît  à  Dieu  , 
)>  je  m'en  apercevrai ,  car  je  crois  que  ce  sage 
»  et  vaillant  chevalier  n'a  d'autre  avocat  que 
»  moi.  —   «  Il  est  bien  vrai ,  »   répliquait  le 
duc ,  ((  mais  vous  suffisez.  »  La  princesse  mit 
tant  de  persévérance  dans  ses  sollicitations , 
quelle  parvint  à  obtenir,  au  bout  d'un  an,  la 
liberté  de  sou  protégé.  Le  sire  de  Noyant  avait 
perdu  la  vue  dans  les  cachots ,  et  fut  relâché 
en  même  temps  que  JBureau  de  la  Rivière  et 
le  Mercier.  XiC  Bègue  de  Vilaine,  réclamé  par 
l'Espagne ,  était  depuis  quelques  mois  dans  son 
comté  de  Rebelde  en  Gastille. 

*  Froissard ,  tome  iv ,  chap,  xlvii^  page  i65. 
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Le  procès  instruit  contre  les  conseillers  de 
Charles  VI  ne  vengeait  pas  encore  suffîsam* 
ment  le  doc  de  Bretagne  ,  ou  plutôt  n  assou- 
vissait pas  la  haine  des  régens  de  France.  Clis- 
son ,  averti  qu'on  avait  envoyé  trois  cents  lances 
pour  le  surprendre  à  Montlhéry ,  s'était  sauvé 
à  son  château  de  Josselin ,  et  Philippe  avait 
dit ,  en  apprenant  sa  fuite  :  «  Il  n'en  est  pas 
»  quitte  pour  si  peu.  Il  existe  contre  ^ui  une 
»  immensité  de  faits  qui  réclament  jugement 
»  et  punition.  Si  les  grands  et  tes  puissans  n'é- 
»  toient  ni  corrigés  ni  punis ,  ce  ne  seroit  pas 
»  équité;  ils  ne  sauroient  être  plus  épargnés 
''  que  les  foibles  et  les  petits ,  et  ceci  sera  d'un 
»  boa  exemple.  «^  Clisson  fut  donc  assigné  à 
comparaître  au  parlement  de  Paris,  qui  envoya 
de»  commissaires  en  Bretagne  ^  afin  de  lui  si- 
gnifier un  ajournement  régulier.  On  les  reçut 
fort  bien  par  toutes  les  viHes  où  ils  se  rendi- 
rent avec  l'espoir  de  rencontrer  le  connétable; 
mais  celui-ci  n'avait  garde  de  chercher  un  asile 
dans  les  lieux  qui  reconnaissaient  l'autorité  di- 
recte de  Jean  IV  ;  et  les  habitans  des  placés 
de  sa  dépendance,  loin  de  vouloir  le  livrer  , 
renvoyaient  les  commissaires  de  château  en 
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château ,  de  forteresse  en  forteresse.  Las  de  le 
chercher ,  ils  revinrent  à  Paris  sans  avoir  pu 
le  citer  ^  Lé  parleAierit ,  en  séance  solennelle  ^ 
le  fit  appeler  à  haute  voix  à  la  porte  de  la 
grand'chambre  ,  puis  sur  les  grands  degrés , 
puis  dans  la  cour  du  palais,  et  le  jugeant  par 
contumace ,  déclara  Olivier  *dé  Clisson  faux  et 
mauvais  traître  envers  la  couronne  de  France , 
et  le  CQpdamna  au  bannissement  à  perpétuité 
hors  du  royaume,  au  remboursement  de  cent 
mille  marcs  d'argent  comme  concussionnaire ^ 
et  à  la  privation  de  son  office  de  connétable. 
La  sentence  était  évidemment  injuste ,  mais 
peu  de  personnes  plaignirent  Clisson.  11  s'était 
rendu  odieux  à  toutes  les  classes  par  ses  infi- 
délités sur  la  splde  des  gens  de  guerre ,  ses 
vols  sur  les  tailles ,  ses  extorsions  sur  les  ha- 
bitans  des  villes  et  des  campagnes  qu'il  frap- 
pait d'impôts  à  volonté ,  et  par  un  perpétuel 
abus  de  l'aveugle  confiance  que  lui  accordait 
Charles  VI. 

Les  ducs  régens  offrirent  la  charge  de  con- 
nétable au  noble  sire  de  Coucy ,  qui  la  refusa  ^ 

^  Froissard ,  tome  iv,  chap.  xux,  page  166, 
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en  disant  qu'il  ne  connaissait  aucune  main 
assez  large  pour  porter  Fépée  de  du  Guesclin 
et  de  Glisson  ^  Le  roi  commençait  alors  à  re- 
couvrer sa  raison ,  et  on  lui  proposa  de  con- 
férer cet  office  à  Philippe  dWrtois,  comte  d'Eu, 
qui  devait  épouser  la  fille  du  due  de  Berri. 
Charles  y  consentit ,  k  condition  que  Clisson 
donnerait  sa  démission.  On  lui  dépécha  vai* 
nement  Savoisy,  des  Bordes  et  Guillaume 
Martel.  H  refusa  de  les  entendre ,  et  répondit 
au  récit  qu'on. lui  faisait  de  leur  requête  peu 
courtoise ,  qu'en  dépit  du  roi  et  des  princes 
il  mourrait  connétable.  Mais  les  princes  pro- 
fitèrent de  la  première  rechute  de  l'infor- 
tuné Charles  pour  remettre  au  comte  d'Eu 
les  insignes  de  la  plus  éminente  fonction  de 
l'armée,  et  la  France  le  reconnut  en  cette 
qualité. 

Clisson  ,  toutefois ,  n'était  pas  tranquille  en 
Bretagne ,  et  son  esprit  inquiet  lui  préparait 
sans  cesse  de  nouvelles  tribulations.  Jean  IV 
consentait  à  se  conformer  aux  stipulations 
des  anciens  traités;  mais  Olivier  en  retardait 

^  Froissard,  tODoe  iv,  chap.  lui,  page  175. 
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OU  en  entravait  constamment  rexécutioo; 
et  quand  il  apprit  que  Pierre  de  Graon 
s'était  échappé  des  prisons  de  Barcelone , 
et  qu'il  était  redevenu  l'un  des  plus  intimes 
conseillers  du  duc  ,  il  rassembla,  ses  vas- 
saux ^  les  arma,  et  commença  les  hostilités. 
Jean  IV  se  hâta  de  mettre  des  troupes  en 
campagne  ,  et  vint  poser  le  siège  devant 
le  château  de  Jôsselin.  Clisson,  qui  par- 
dessus tout  craignait  d'être  pris:,  avait  quitté 
cette  forteresse,  et  s'était  retiré  à  Moncon- 
tour;  mais  il  y  avait  laissé  sa  femme.  Le 
siège  fut  si  vivement  poussé ,  que  les  défen- 
seurs de  Jôsselin  firent  passer  a  Clîsson  Tavis 
qu'ils  ne  pouvaient  résister  désormais  qu'un 
petit  nombre  de  jours,  et  qu'ils  le  suppliaient 
d'entamer  des  négociations  de  paix.  Ce  fut  le 
sire  de  Laval  qui  en  fit  l'ouverture  ,  par  l'en- 
tremise de  la  duchesse.  Jean  IV  crut  devoir  se 
fier  aux  paroles  conciliantes  que  lui  faisait 
porter  son  ennemi.  Il  fut  convenu  que  Beau- 
manoir  remettrait  an  duc  les  clefs  de  Jôsselin , 
et  que  le  duc  restituerait  généreusement  îa 
place  au  sire  de  Ciisson,  à  condition  que  celui- 
ci  payât  les  frais  du  siège,  et  qu'à  l'avenir  il 
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se  montrât  sujet  fidèle  ^  Mai»  à  peine  Olivier 
eut*- il  réparé  et  approviBioniïé  la  fortefesse, 
qu'il  éluda  Tesiécutiou  de  ses  eogagemens.  Xja 
guerre  se  ralluma  doiie,  plus  inseuséé ,  plus 
cruells,  plus  furieuse  que  jamais.  Jean  IV  as^ 
siégea  Saiut-Malo ,  et  saisit  les  revenus  de  Fé* 
véque  ,,  du    chapitre ,  des   ecclésiastiques   et 
des  bourgeois  qui  semblaient  se  faire  un  jeu 
de    niéconoaitre   son   autorité  y  et  ds  porter 
les  armes  contre  lui.  Le  roi  de  France ,  qui 
entretenait  une  garnison  à  Saint-Malo ,  et  qui 
avait  repris  depuis  quelques  mois  les  rênes  de 
son  gouvernement,  prétendit  qu'il  possédait 
cette  ville  par  donation  du  pape^  et  consente-' 
meut  libre  dea  habitans.  Le  duc  répondit  que 
le  titre  qui  venait  du  pape  était  nul  en  soi  et 
complètement  inique,  et  que  les  habitaus  n'a- 
vaient pas  eu  plus  de  raison  pour  se  soustraire 
à  son  obéissance  ^  que  ne  l'auraient  ceux  de 
Paris  de  repousser  l'autorité  royale.  «  Je  suis 
»  prêt  à  montrer  mes  titres ,  »  écrivait  Char- 
les VI.  —  «  Je  les  tiens  pour  vus ,  » .  répliquait 

*  HisU  de  Bret.,  par  Le  Battd,  page  4^9-  -^  D'Ar- 
gentré,  page  757. 
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Jean  IV.  Cependant  il  ne  put  s'emparer  de 
Saint-Malo ,  mais  il  prit  la  Roche-Derrien , 
dont  il  rasa  le  château ,  et  il  força  le  vicomte 
de  Coëtmen  ,  qui  le  commandait ,  à  solliciter 
son  pardon  à  genoux ,  et  à  lui  prêter  serment 
de  fidélité.  Il  ravagea  ensuite  les  environs  de 
Lamballe  et  détruisit  le  château  de  Tonque- 
dec;et,  se  croyant  délivré  pour  long-temps 
de  ses  ennemis ,  il  congédia  son  armée.  Mais 
Clisson  y  désespéré ,  avait  demandé  à  grandes 
instances  du  secours  au  roi  de  France ,  que 
dirigeait  alors  son  protecteur,  le  duc  d'Or- 
léans. Charles  lui  envoya  des  troupes.  Ses 
deux  gendres,  le  vicomte  de  Rohan  et  le  comte 
de  Penthièvre ,  les  sires  de  Rieux ,  de  Roche- 
fort  ,  de  Rostrenen ,  de  Beaumanoir,  vinrent  se 
ranger  sous  ses  bannières;  il  attaqua  Saint- 
Brieuc ,  s'en  rendit  maître ,  et  s'empara  encore 
des  châteaux  de  Perrier  et  de  la  Roche-Jagu. 
Le  duc  de  Bretagne  s'amusait  alors  à  Mor^ 
laix  d  une  vaste  partie  de  chasse  ,  aux  exercices 
de  laquelle  il  avait  invité  toutes  les  dames  de 

^  Acte$  de  Bret.,  tome  n  ,  4*-  de  la  collect.,  col.  64^ 
et  649  j  Chartrier  de  Nantes,  arm.  O,  cas».  E,  n".  5* 
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sa  cour.  Il  reconnut  la  faute  immense  qu'il 
avait  commise  en  licenciant  son  armée  aprè;^ 
la  prise  de  la  Roche-Derrien.  Il  se  hâta  d'en 
org3niser  une  nouvelle ,  et  il  compta  bientôt 
sous  ses  ordres  deux  mille  cinq  cents  chevaliers 
ou  écuyers,  portant  armoiries  sur  leur  cotte 
d'armes ,  trois  mille  arbalétriers  ou  archers  , 
et  une  foule  de  sergens  et  de  serviteurs  bien 
armés.  Ils  étaient  commandés  par  les  sires  de 
Malestroit ,  de  Montauban ,  de  Matignon ,  de 
la  Hunaudaye,  du  Faou,  Patri  de  Châteaugi- 
ron,  etc.  Us  accoururent  sous  les  murailles  de 
Saint-Brieuc  ,  et  ofirirent  la  bataille  à  Olivier 
de  Clisson  y  qui  la  refusa. 


JEAN  IV, 

DIT  LE  VAILLAM  OU  LE  CX)NQUÉRANT. 


1395  à  1425, 


LIVRE  QUATORZIÈME.        ^ 

Les  barons  yçulent  réconcilier  Jean  IV  et  Glîsson.  — 
Glisson  demande  en  otage  le  fils  même  de  Monfort. 

—  Entrevue  des  deux  adversaires.  —  Rétablisse- 
ment de  la  paix.  —  Défaite  des  Bretons  au  siège  de 
Nicopolis. — Le  comte  de  Derby,  fils  du  duc  de  Lan- 
castre  ,  en  Bretagne.  —  Jean  IV  lui  fournil  des  vais- 
seaux. —  Il  est  couronné  roi  d'Angleterre ,  sous  le 
nom  de  Henri  IV.  — Mort  de  Jean  ÏV.  —  Glisson 
est  soupçonné  —  Propos  horrible  de  sa  fille  Mar- 
guerite, comtesse  de  Blois  et  de  Penthièvre.  — 
Philippe  le  Hardi,  duc  de  Bourgogne,  tuteur  des 
enfans  de  Jean  IV,  les  conduit  à  Paris.  — Jean  V, 
ou  le  Bon ,  est  couronné.  —  Descente  des  Bretons 
en  AngleteiTC.  —  Owen  Glendour  de  Glendourdwy . 
— -,  Jean  V  épouse  la  fille  de  Charles  VI.  —  Glisson 
est  accusé  de  sorcellerie  et  condamné.  —  Sa  mort. 

—  Jean  V  entre  à  Paris  avec  une  armée.  —  Guerre 
entre  te  duc  et  Marguerite  de  Glisson.  —  Alliance 
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avec  rAngletcrre.  —  Jean  Y  maiotient  la  paix  en 
BreUgoe ,  nonc^Unt  les  ducs  <le  Booi^ogne ,  de 
Berri  et  d'Orléans.  —  Jean  sans  Peur  arme  les 
boocfaers  de  Paris.  — Invasion  des  Anglais;  bataille. 
d'Azinoourt.  —  Discours  de  l'université  de  Paiîs  à 
Jean  Y.  —  Assassinat  de  Jean  sans  Peur.  —  Prospé- 
rité de  la  Bretagne.  —  Complot  de  Mai^nerite  <le 
Clisson  et  de  ses  enfans  contre  la  personne  de 
Jean  Y.  —  11  est  entraîné  dans  un  piège  et  enlevé 
avec  son  frère  Bichard.  —  Ses  trikulatioQS  et  sa 
Êiiblesse.  —  La  Bretagne  entière  se  lève  pour  punir 
l'attentat  des  comtes  de  Blois.  —  Si^e  de  Ghamp- 
toceaux«  —  Jean  Y  est  délivré.  —  H  se  fait  relever 
de  ses  sermens  par  le  pape.  —  Condamnation  de 
la  famille  de  Penthièvre. — Constitutions  de  Jean  Y. 
—  Le  duc  de  Bretagne  traite  avec  les  Anglais. 


La  France  et  l'Angleterre  se  trouvaient  tontes 
les  deux ,  à  cette  époque,  dans  la  position  la 
plus  déplorable.  Les  alternatives  de  folie  et  de 
santé  du  malheureux  Charles ,  arrachaient  suc- 
cessivement rÉtat  des  mains  du  duc  d'Orléans 
pour  le  jeter  dans  celles  du  duc  de  Boui^ogne, 
et  àe  Ce\\e&<î  pour  le  rendre  à  son  rival.  Les 
gens  sages  voyaient  avec  horreur  se  développer 
le  germe  des  calamités  de  toute  nature  qui 
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allaient  assaillir  un  peuple  accablé  sous  le  poids 
de  la  misère^  abruti  par  l'abjection  dans  la- 
quelle on  le  plongeait,  et  dont  on  ne  pouvait 
attendre  aucun  effort  de  patriotisme  et  de 
vertu.  L'Angleterre,  tourmentée  par  la  san- 
glante querellé  des  deux  roses ,  ne  supportait 
qu'avec  peine  la  domination  de  Richard  II  ; 
mais,  forte  des  dissensions  intestines  du  con- 
seil de  France,  elle  réclamait  Tezè^cution  en- 
tière du  traité  de  Brétiguy ,  et  déjà  peut-être 
jetait  un  œil  d'envie  sur  un  trône  dont  elle  ne 
tarda  pas  à  disputer  la  possession  aux  Valois. 
Le  duc  de  Bourgogne ,  qui  avait  repris  son  as- 
cendant sur  le  roi,  craignit  que  Jean  IV,  séduit 
par  les  offres  de  la  noblesse  et  même  des  com- 
munes d'Angleterre,  n'introduisit  dans  son 
duché  les  Anglais  qu'il  n'avait  cessé  d'aimer  ; 
et  sa  politique  lui  suggéra  le  désir  de  terminer 
enfin  les  discussions  qui  déchiraient  le  sein  de 
la  Bretagne,  depuis  tant  d'années.  Cette  inten- 
tion était  sage;  mais  les  trêves,  les  confé- 
rences, les  jugemens,  les  projets  de  traités  qui 
en  furent  la  suite ,  n'eurent  d'autre  effet  que 
d'éveiller  les  défiances  du  connétable  et  de  lui 
reniettre  encore  les  armes  à  la  main. 
IV.  8 
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Las,  toutefois,  de  combattre  et  de  s  égorger 
sans  motif,  le  sire  de  Léon,  le  vicomte  de 
Rohan  et  Charles  de  Dinan ,  sire  de  Château- 
briant,  tous  trois  alliés  de  Clisson,  crurent 
s'apercevoir,  aussi ,  que  la  paix  devenait  néces- 
saire aux  vieux  jours  de  leur  célèbre  parent  ^ 
Ils  se  rendirent  à  la  cour  du  duc  de  Bretagne; 
parvinrent ,  par  des  raisonnemens  pressans ,  à 
le  disposer  à  un  accommodement ,  et  s  empa* 
rèrent  si  bien  de  son  esprit,  qu'il  leur  oflfrit  un 
sauf-conduit  pour  Clisson ,  s'il  consentait  à  le 
venir  trouver ,  et  leur  donna  sa  parole  de  se 
soumettre  à  leur  arbitrage.  Il  était  plus  difficile 
de  ramener  Clisson  à  des  idées  de  paix;  mais 
ils  n'en  désespérèrent  pas  et  partirent  pour 
Josselin.  Là  ,  ils  mirent  en  ouvre  les  ressources 
de  leur  intelligence  et  de  leur  amitié,  pour 
convaincre  le  connétable  que  désormais  le  duc 
avait  renoncé  à  toute  dissimulation.  Us  se. por- 
tèrent garaps  de  sa  franchise  ;  ils  ofGrireut  de 
rester  en  otages  dans  sa  forteresse ,  tandis  qu'il 
irait  à  Vannes ,  d'où  ils  avaient  la  certitude 

^  Juvenal  des  Ursins,  p.  98.  —  D'Argentrë  ,  p.  768 
à  766.  —  Froissard ,  tome  nr,  chap.  lt,  p.  177  etsuiv. 
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qu'il  reviendrait  sain  et  sauf.  «  Voyez ,  »  ajou^- 
taient-ils ,  «<  le  tort  qu'une  guerre  aussi  désas^ 
»  treuse  fait  aux  cultivateurs,  aux  marchands, 
»  aux  nobles,  aux  gens  d'église,  enveloppés 
»  dans  cette  querelle  infortunée,  sans  faute  ou 
»  délit  de  leur  part.  Faites  attention  que  le 
»  prince  sera  nécessairement  toujours  le  plus 
«  puissant;  qu'il  ne  convient  pas  qu'un  homme 
»  tel  que  Clisson ,  reste  toute  sa  vie  confiné  dans 
»  une  tour,  en  danger  d'être  pris,  ou  trahi  et 
»  vendu ,  et  qu'il  suffit  d'un  moment  pour  vous 
»  perdre ,  vous  et  votre  postérité.  »  —  «  Ne  con- 
»  nois-je  pas  le  duc  de  Bretagne  ?  »  répondait 
Clisson;  «  il  est  trop  cruel  et  trop  vain.  Je 
»  sais  comme  il  tient  se  parole!  Il  ne  me  quit- 
M  tcroit  pas  qu'il  ne  m'eût  vu  rendre  le  der- 
»  nier  soupir.  Et,  que  vous  en  revicndroit-il , 
»  beaux  seigneurs ,  si  j'étois  mort  ?  Vous  péri^ 
w  riez  aussi ,  car  mes  gmis  vous  ituereient. 
»  Qu'il  se  garde  de  moi ,  si  bon  lui  se^ible  ^ 
»  comme  je  le  fais  de  lui.  »  Ijee  instances  re- 
commençaient,  et  Clisson  rej^énait  encore  ; 
«Je  crois  bien  qu'il  me  verroît  volontiers  en 
))  sa  présence;  il  vous  l'a  dit,  et  soil  orgueil  en 
»  seroit  flatté.  Mais  me  rendre  près  de  lui  sur 

8. 
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)i  sa  simple  promesse!  Dieu  m  en  préserve  et 
»  monseigneur  saint  Yves!  Je  ne  sortirai  pas 
»  de  ma  maison.  »  Enfin,  un  jour  que  ses  amis 
avaient  épuisé  tous  les  argumens  pour  le  dé- 
cider à  une  démarche  conciliante ,  Clisson  leur 
dit  :  c(  Je  le  veux  bien ,  j'irai  le  trouver  à  Van- 
»  nés;  mais  voici  ma  condition.  Il  m'enverra 
»  en  otage ,   à  Josselin  y   le  jeune  comte  de 
»  Monfort,  8on  fils  aine,  Théritier  de  sa  cou- 
»  ronne  ducale  ^  »  Cette  étrange  proposition 
fut  rapportée  à  Jean  IV,  qui  se  contenta  de 
donner  des  ordres  pour  la  continuation  de  la 
guerre.  Il  apprit  cependant  alors  que  le  roi 
d'Angleterre  sollicitait  à  la  cour  de  France  la 
main  de  la  fille  ainée  de  Charles  YI ,  promise 
h  son  fils  par  un  traité  solennel.  Il  réfléchit  que 
sa  carrière  touchait  à  sa  fin ,  et  qu'il  risquait 
de  léguer  à  ses  enfans  une  guerre  civile  et  une 
guerre  extérieure ,  lutte  dangereuse ,  dans  la-* 
quelle  il  était  à  craindre  qu'ils  ne  succom- 
bassent. Le  peuple ,  les  barons,  le  clei^é ,  tous 
désiraient  ardemment  une  paix  qui  fuyait  de- 
vant leurs  sacrifices ,  leurs  efForts  et  leurs  prié- 

^  Froissard,  tome  iv,  chap.  lxvii,  pajçe  2i3. 
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res.  Guidé  par  ces  considérations ,  le  duc  prit 
de  lui-même  une  grande  résolution.  Il  écrivit 
au  sire  de  Clisson  secrètement ,  et  de  sa 
propre  main,  une  lettre  par  laquelle  il  le 
priait  de  venir  lui  parler^  lui  proposant  toutes 
lés  garanties  qu il  jugerait  nécessaires,  et  lui 
témoignant  l'espoir  qu  ils  se  sépareraient  bons 
amis  y  à  leur  mutuelle  satisfaction  et  à  celle  de 
la  Bretagne.  La  lettre ,  scellée  du  sceau  parti- 
culier de  ses  armes ,  fut  confiée  à  un  valet  de 
chambre  discret  et  courageux ,  et  portée  par 
lui  à  Josselin.  Clisson  douta  un  moment  qu  elle 
vint  en  effet  de  Jean  lY,  mais  il  connaissait 
son  cachet.  Il  le  brisa  y  surpris  de  cette  dé- 
marche et  y  croyant  à  peine.  Il  lut  plusieurs 
fois  la  lettre  devant  le  porteur,  demeura  pen- 
sif, puis  demanda  de  Fencre  et  du  papier,  et. 
ordonna  de  bien  traiter  le  messager.  L'éton^ 
nement  de  ses  gens  était  au  comble;  car  ordi- 
nairement ,  il  faisait  plonger  dans  les  cachots 
les  envoyés  du  duc ,  quand  il  ne  les  envoyait 
pas  au  gibet.  Clisson  répondit  à  Jean  lY^ 
<c*qu  il  recevoit  avec  plaisir  l'assurance  de  sa 
))  bonne  grâce;  qu'il  étoit  tout  disposé  à  se 
n  rendre  près  de  lui  pour  l'entretenir ,  mai& 
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»  qu'il  le  prioit  de  ne  pas  trouver  étrange' 
)»  qu'il  n  osât  commettre  sa  personne  à  Tin- 
»  dignation  d'un  prince  qu'il  avoit  offensé ,  et 
»  qui  jadis,  par  de  tristes  effets ,  n'avoit  c[ue 
»  trop  prouvé  sa  mauvaise  volonté  envers  lui  ; 
»  que  y  toutefois ,  s'il  lui  plaisoit  de  lui  donner 
»  la  sûreté  qu'il  désiroit ,  c'est-à-dire  son  fils 
»  lui-même  en  otage ,  il  croîroit  à  un  retour 
»  d'amitié  ,  et  partiront  sur-le-champ  pour 
»  Vannes.  »  La  condition  était  dure,  mais  le 
duc  avait  résolu  de  ne  rien  refuser.  Il  manda 
le  vicomte  de  Rohan ,  lui  montra  sa  lettre  et 
la  réponse  de  Clisson ,  lui  confia  son  fils ,  lui 
prescrivit  de  le  conduire  au  château  de  Josselin 
accompagné  des  sires  de  Montbourcher  et  de 
Trésiguidy,  de  le  laisser  dans  cette  forteresse , 
et  de  lui  ramener  Clisson  ^  Le  jeune  prince 
atteignait  à  peine  sa  sixième  année.  Il  partit 
sous  la  garde  des  trois  chevaliers,  qui  n'étaient 
pas  sans  appréhension ,  mais  qui  s'étaient  pro- 
mis de  mourir  pour  le  défendre.  Lorsque  le 
connétable  aperçut  ce  précieux  rejeton  de 
l'illustre  maison  de  Bretagne ,  ce  descendant 

^  Hist.  de  JBret,,  par  d'Argentré ,  pages  767  et  siiiv. 
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de  saint  Louis ,  de  Conan  et  de  Noménoé ,  ce 
noble  gage  de  paix  et  de  confiance  y  il  s'humi- 
lia devant  lui ,  lui  rendit  les  plus  grands  hon- 
neurs, et  s'écria  :  «Oui ,  oui ,  je  connois  actuel- 
»  lement  le  bon  vouloir  du  duc  de  Bretagne , 
M  mon  seigneur,  envers  moi;  et,  puisqu'il  a  eu 
»  tant  d'estime  pour  moi ,  que  de  m'envoyer  ce 
»  qu'il  a  de  plus  cher  au  monde ,  je  me  mettrai 
»  si  avant  dans  la  sienne  qu'il  n'aura  jamais  sujet 
»  de  le  regretter.  »  Clisson  alors  montrai  son 
grand  cœur  et  sa  générosité  ;  il  prit  l'enfant  dans 
ses  bras ,  le  pressa  sur  son  sein  et  le  remit  aux 
trois  chevaliers,  en  leur  disant:  «  Partons  en- 
»  semble,  je  veux  le  ramener  moi-même  à  son 
M  seigneur  et  père.  Sa  parole  me  suffit,  je  me 
»  livre  sans  garantie.  »  Le  tiuc  parut  touché  de 
la  magnanimité  de  Clisson  ;  ils  s'embrassèrent, 
se  prirent  amicalement  par  le  bras,  allèrent 
se  promener  sur  le  quai,  entrèrent  ensemble 
dans  un  vaisseau  où  les  courtisans  les  laissèrent 
seuls,  et  là ,  ils  eurent  une  conversation  où  il» 
se  rappelèrent  leur  enfance,  leur  ancienne  ami- 
tié, leurs  malheurs  communs,  lejurs  fortunes 
diverses ,  leurs  querelles  môme ,  et  ils  convin- 
rent que  des  ennemis  les  avaient  excités  l'un 
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contre  l'autre  et  provoqués  à  se  haïr.  «  J  ou- 
»  blie  toute  chose  passée ,  •  dit  Jean  lY  ;  fc  je 
»  vous  promets  y  je  vous  assure,  ^e  je  suis,  dèsà 
»  présent  et  pour  toujours ,  votre  meilleur  ami; 
V  et  j'obligerai,  par  mon  ordre  et  ma  puis- 
»  sance,  tous  les  miens  à  suivre  mon  exemple, 
»  vous  priant,  monsieur  le  connétable,  de 
»  vouloir  bien  me  rendre  la  pareille,  ainsi 
»  qu'à  mes  enfans;  de  me  dévoiler  sans  réserve 
»  tout  sujet  de  mécontentement,  et  de  vivre 
»  le  reste  de  vos  jours  avec  nous  en  bonne 
»  amitié.  »  Le  duc  l'embrassa  encore  et  le  con- 
nétable répondit  :  «  Ni  mes  biens ,  dont  vous 
»  .pouvez  disposer ,  ni  ma  charge ,  ni  l'alliance 
»  que  j'ai  contractée  avec  le  comte  de  Pen- 
»  thièvre,  ne  me  feront  désormais  prendre  au- 
»  cun  parti  qui  vous  soit  contraire,  ni  qui  puisse 
»  altérer  la  faveur  que  vous  m'accordez.  Vous 
»  déciderez  comme  il  vous  plaira  de  mes  terres 
»  qui  sont  en  litige,  je  vous  en  fais  juge.  Je 
»  vous  servirai  de  ma  personne ,  de  ma  fortune 
»  et  de  ma  volonté,  et  Dieu,  monseigneur, 
»  vous  veuille  conserver  l  »  —  «  Monsieur  le 
*»  connétable,»  répliqua  le  duc,  «je  vous  re- 
»  cois  en  toute  affection ,  et  vous  jure  d'être 
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»  toujours  tel 9  sans  dissimulation.»  Clisson 
mit  un  genou  en  terre,  et  lui  fit  le  serment 
d'une  fidélité  inviolable.  Us  sortirent  alors  du 
vaisseau.  Jean  lY  amena  le  connétable  jusqu'à 
son  château ,  en  le  tenant  par  la  main.  Us  se  sé- 
parèrent ;  et  un  traité ,  qui  désormais  ne  fut  pas 
troublé  y  scella  une  réconciliation  dont  les  plus 
habiles  avaient  désespéré  ^ 

La  paix  se  rétablit  dans  toutes  les  parties  de 
la  Bretagne.  L'agriculture  et  le  commerce  lut- 
tèrent d'activité,  afin  de  réparer  les  désastres 
d'une  si  longue  guerre;  et  la  noblesse,  que 
tant  d'effusion  de  sang  n'avait  pas  lassée ,  alla 
chercher  en  Tui-quie  de  nouveaux  dangers  et 
de  nouveaux  malheurs.  Jçan  IV  jugea  l'occa- 
sion favorable  pour  réclamer ,  en  faveur  de  son 
fils,  la  main  de  Jeanne  de  France ,  fille  de  Char- 
les YI;  et  la  cérémonie  nuptiale  fut  célébrée 
à  l'hôtel  Saint-Paul ,  en  présence  des  ducs  de 
Bourgogne,  d'Orléans ,  de  Bourbon  et  de  Berri  ^. 
Peu  de  temps  après,  Richard  H,  roi  d'Angle- 

^  Le  Traité  cCAucfer.  Actes  de  Bret.  ,  tome  ii , 
4*.  de  la  collect. ,  col.  ôSy.  Chartrier  de  Nantes, 
arm.  A  et  T,  cass.  G,  n«.  lo  ,.et  cass.  B  ,  n°*.  a5  eVi6, 

2  Chronique  de  Saint-Denis  ,  liv.  xvi ,  page  347. 
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terre,  obtint  également  en  mariage  la  pria- 
cesse  Isabelle  9  et  conclut  avec  la  France  une 
trêve  de  vingt-huit  ans.  Le  duc  de  Bretagne  eat 
assez  d'adresse  pour  arracher  h  Richard  la  res- 
titution de  Brest,  que  jusqu'alors  aucune  dé» 
marche  n'avait  pu  obtenir.  Le  roi  d'Angleterre 
lui  rendit  son  comté  de  Richemont ,  en  échange 
de  la  terre  de  Rising  ;  mais  il  exigea  pour  la 
ville  de  Brest  le  paiement  d'une  somme  de 
cent  vingt  mille  francs  d'or  ^ .  Jean  IV  la  paya  en 
deux  années ,  et  Richard  lui  renvoya  généreu- 
sement le  malencontreux  Pierre  de  Craon ,  que 
les  poursuites  de  la  reine  de  Naples  avaient 
jeté  dans  les  prisons  de  Londres,  sous  prétexte 
d'un  abus  de  confiance. 

Les  fêtes  nuptiales  avaient  été  magnifiques  ; 
et ,  quand  elles  furent  terminées ,  Charles  YI , 
qui ,  malgré  ses  accès  de  folie ,  ne  perdait  pas 
la  fantaisie  de  conquérir  le  duché  de  Milan , 
héritage  de  la  fidèle  Yalentine,  pria  le  duc  de 
Bretagne  de  l'accompagner  dans  cette  expédi- 
tion. Jean  IV  lui  promit  trois  mille  lances ,  et 
revint  à  Vannes  s'occuper  de  ses  préparatifs^; 

^  Rymer ,  tome  vu ,  pages  85î^  à  853.    . 

^  ffist.  de  Bret,,  par  Bert.  d'Argentré,  page  775. 
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mais  le  voyage  fut  rompu  par  ]a  nouvelle  de 
la  défaite  des  Hongrois,  des  Français  et  des 
Bretons,  par  Bajazet,  empereur  des  Turcs,  au 
siège  de  Nicopolis.  Le  comte  de  Nevers,  fils 
aîné  du  duc  de  Bourgogne;  Philippe  d'Artois, 
comte  d'Eu,  qui  tenait  Fépée  de  connétable, 
arrachée  à  Clisson;  le  comte  de  La  Marche,  le 
sire  de  Goucy ,  Henri  de  Bar,  Guy  de  La  Tré- 
moille,  le  maréchal  de  Boucicault ,  le  vicomte 
de  Faou,  GeoflFroy  de  Kerimel,  Jean  d'Acigné, 
Jean  le  Manac'h ,  une  foule  de  guerriers  fran- 
çais et  bretons  tombèrent  entre  les  mains  des 
Musulmans  ou  périrent  sur  le  champ  de  ba- 
taille. Le  deuil  fut  grand  k  la  cour  de  France 
comme  à  celle  de  Bourgogne  ;  et  les  sommes 
destinées  à  la  conquête  de  l'Italie  allèrent  gros- 
jsir  les  trésors  des  infidèles  et  payer  la  rançon 
des  braves,  mais  împrudens  chevaliers,  qui 
avaient  pu  survivre  à  leurs  blessures  et  ré- 
sister à  l'horreur  des  cachots  ^  Richard  d'An- 
gleterre ,  en  ce  moment ,  se  précipitait ,  de 
gaîté  de  cœur^  dans  les  dangers  d'une,  révolu- 
tion à  laquelle  il  devait  succomber ,  et  qu'il 

^  Froissard,  tome  iv,  chap.  lxvii  à  lxix. 
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préparait  par  son  ardeur  de  vengeance  et  sa 
cruauté  envers  ses  plus  proches  parens.  Il  avait 
donné  Tordre  d'étrangler,  dans  les  prisons  de 
Calais  ^  le  duc  de  Glocester ,  son  oncle  ;  avaife 
livré  à  la  hache  du  bourreau  le  comte  d'Arun- 
del,  et  banni  à  perpétuité  lecomtedeWarvjriek 
et  le  comte  de  Derby,  fils  du  duc  de  Lancastre. 
Ce  jeune  prince,  après  quelques  années  de 
séjour  en  France ,  apprit  par  l'archevêque  de 
Canterbury  que  Richard  II  avait  comblé  la 
mesure  de  ses  crimes  ;  que  la  noblesse  et  les 
communes  n'attendaient  qu'un  signal  pour  se 
soustraire  à  son  sceptre  sanglant ,  et  que  les 
peuples  accourraient  en  foule  sous  la  bannière 
de  Lancastre,  sur  quelque  point  de  l'Angleterre 
qu'elle  se  présentât.  Le  comte  de  Derby  n'était 
que  trop  disposé  à  se  rendre  aux  insinuations 
de  l'archevêque  ;  mais  il  était  pour  lui  de  la 
plus  haute  importance  de  cacher  ses  projets  aux 
conseillers  de  Charles  VI ,  dont  Richaixl  avait 
épousé  la  fille.  Comme  on  l'astreignait  à  une 
sorte  de  surveillance  à  la  cour ,  il  demanda  et 
obtint  la  permission  de  visiter  le  duc  de  Bre- 
tagne ,  son  oncle  ;  il  le  rejoignit  à  Nantes ,  et 
lui  fit  part  de  sa  position.  Jean  IV  l'écouta 
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avec  intérêt;  lui  promit  de  l'aider  dans  son  en- 
treprise secrète,  et  fit  armer  trois  grands  vais- 
seaux qu'il  chargea  de  troupes  et  quil  plaça 
sous  le  commandement  de  Pierre  de  Craon  ^ 
Dès  que  l'instant  du  départ  fut  arrivé  ,  le  duc. 
conduisit  lui-même  le  comte  de  Derby  à  bord 
de  son  escadre  et  lui  fit  prient  d'une  somme 
considérable.  Les  vaisseaux  '  prirent  terre  à 
Ravenspurn ,  dans  le  Yorkshire.  Derby  se  garda 
bien  de  se  faire  connaître ,  et  le  gouverneur  de 
la  ville  voulut  s'opposer  au  débarquement  des 
troupes  ;  mais  l'archevêque  parvint  à  lui  per- 
suader que  c'était  un  secours  envoyé  au  roi 
Richard  par  Jean  de  Bretagne.  Le  comte  se  di- 
rigea sur  Londres,  dont  les  faabitans,  avertis 
par  le  prélat,  accoururent  à  sa  rencontre  au 
nombre  de  soixante  mille  hommes  bien  ar- 
més ^ ,  et  marchèrent  sous  ses  ordres  à  la  pour- 
suite de  Richard.  Le  coupable  et  faible  monar- 
que, fait  prisonnier  sans  combattre,  remit  k 
son  cousin  tous  ses  droits  à  la  possession  du 
trône;  et  le  comte  de  Derby,  sous  le  nom  de 

^  D'Argentré,  page  776; 

2  Hist.  d'Angleterre,  parle  docteur  Lingard  ,  t.  iv, 
page  414. 
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Henri  IV,  fut  couronné  roi  d'Angleterre  à 
Westminster.  Il  congédia  les  troupes  bretonnes 
avec  de  légers  remercimens,  et  ne  montra  sa 
gratitude  envers  le  duc  de  Bretagne ,  qui  seul 
l'avait  protégé ,  qu'en  le  privant  du  comté  de 
Richemont ,  dont  il  gratifia  Raoul  Nevil ,  comte 
de  Westmoreland^  ^  Ce  fut  l'un  des  premiers 
actes  de  son  gouvernement. 

Mais  la  carrière  de  Jean  le  Conquérant  était 
alors  terminée,  et  il  rendait  à  Nantes  son  der- 
nier soupir  y  dans  les  appartenaens  de  la  tour 
neuve  du  château  ^. 

L'humeur  vindicative  de  ce  prince ,  son  ca- 
ractère défiant  et  ambitieux ,  ses  passions  ar- 
dentes, son  amitié  constante  pour  les  Anglais, 
les  maux  causés  par  une  guerre  civile  de 
soixante  années ,  avaient  soulevé  contre  lui 
trop  de  haines ,  lui  avaient  créé  trop  d'enne- 
mis ,  pour  que  sa  mort  ne  fôt  pas  attribuée  à 
des  causes  peu  naturelles.  La  clameur  publique 
et  quelques  indices  accusèrent  le  prieur  de  Jos- 
sçlin  et  un  autre  prêtre,  non  -  seulement  de 

.  ^  Actes  de  Bret,^  tome  n ,  4''*  ^^  1a  ooUect.,  col.  698. 
^  I**".  novembre  iSgp. 
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l'avoir  empoisonné ,  mais  de  l'avoir  envoûté  ^ 
et  ensorcelé.  On  les  arrêta  et  on  les  enferma 
dans  la  prison  de  l'évêqué.  Le  prêtre  y  nobourut; 
et  le  prieur  obtint  son  élargissement  sans  pro^ 
cédure ,  par  la  faveur  de  quelques  personnes 
puissantes  qui  prirent  les  rênes  du  gouverne- 
ment ,  durant  la  minorité  du  successeur  de 
Jean  IV.  Le  nom  de  Clisson  avait  été  pro- 
noncé ! 

Jean  le  Conquérant  laissa  quatre  enfans 
mâles  ;  Jean  Y,  qui  lui  succéda  ;  Artur,  comte 
deAichemont,  connétable  de  France  et  depuis 
duc  de  Bretagne;  Richard,  comte  d'Étampes 
et  de  Vertus;  et  Gilles  de  Bretagne.  Il  avait 
aussi  donné  le  jour  k  trois  filles;  Marie,  du- 
chesse d'Alençon  ;  Blanche ,  comtesse  d'Arma- 
gnac; et  Marguerite. 

Le  testament  de  Jean  IV  confiait ,  disait- 
on ,  au  duc  de  Bourgogne ,  son  plus  proche 
parent  ^ ,  la  tutelle  de  ses  enfans ,  et  lui  ad* 

^  L'envoûtement  consistait  à  foimer  une  image  de 
cire ,  à  la  ressemblance  de  la  personne  que  Ton  dévouait 
à  la  mort,  et  à  la  piquer  successivement  au  cœur  et  à 
la  tête ,  en  prononçant  des  mots  bisarres. 

2  Alain  Bouchard,  Uv.  4,  ^'  cLVin  ,  verso. 
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joignait  le  connétable  de  Clisson.  Le  bruit  en 
arriva  au  cbâteau  de  Josselin,  où  se  trouvait  en 
ce  moment  la  comtesse  de  Pentbièvre ,  Mar- 
guerite de  Glisson.  Elle  conservait ,  pour  la  fa- 
mille de  Monforty  la  baine  profonde  que  son 
père  avait  jadis  portée  au  duc  de  Bretagne  ; 
Tambition  de  Jeanne  de  Blois ,  la  mère  de  son 
époux ,  vivait  toute  entière  dans  son  cœur  ;  et 
cette  passion  se  réveilla  furieuse,  lorsqu'elle 
apprit  la  mort  du  prince  dont  l'existence  avait 
été ,  pendant  long-temps  ,  le  seul  obstacle  qui 
écartât  du  trône  ducal  le  comte  de  Pentbièvre. 
Une  pensée  borrible  germa  dans  le  sein  de 
Marguerite.  Lesenfans  de  Jean  lY  allaient  être 
remis  à  la  disposition  du  connétable!  Elle  cou- 
rut en  bâte  à  la  cbambre  de  Clisson ,  qui  repo- 
sait encore  et  pleurait  le  trépas  de  son  ancien 
ennemi.  «Monseigneur  mon  père,»  lui  dit- 
elle  en  pâlissant ,  mais  pressée  par  son  cou- 
pable espoir,  «  ores  ne  tiendra- t-il  plus  qu'à 
))  vous  si  mon  mari  ne  recouvre  son  béritage 
»  de  Bretagne.  Nous  avons  de  si  beaux  enfans , 
»  monseigneur ,  je  vous  supplie  que  vous  nous 
»  y  aidiez.  »  —  «  Et  par  quel  moyen  se  pour- 
»  roit-il  faire?»  répliqua  le  vieux  chevalier. — 
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«Ah  !  »  reprit  la  dame  avec  un  sourire  infernal , 
<(  vous  n'êtes  pas  sans  savoir  coaiment  le  feu  duc  y 
»  qui  nous  a  fait  tant  de.tort  et  de  dommage , 
))  est  trépassé  ;  et  pourtant  il  vous  a  laissé  le 
»  gouvernement  de  ses  enfans  avec  le  duc  de 
»  Bourgogne.  Par  ce  moyen,  lesdits  enfans  vont 
»  se  trouver  entre  vos  mains ,  avant  que  le  duc 
»  de  Bourgogne  soit  arrivé  par  deçà;  vous 
»  pouvez  les  faire  mourir  secrètement ,  et  par 
))  ainsi  notre  héritage  sera  recouvert.  » 

Le,  connétable  se  crut  tenté  par  un  esprit 
malin.  Il  fit  deux  pu  trois  fois  le  signe  de  la 
croix  ;  mais  voyant  encore  au  pied  de  son  lit 
la  comtesse  de  Penthièvre  ,  qui  attendait  sa 
réponse ,  il  s'écria  :  «  Ah  !  femme  cruelle  et 
»  perverse,  si  tu  vis  longuement,  tu  seras  cause 
»  de  détruire  tes  enfans  d'honneur  et  de  biens  !» 
Le  vieillard  se  souleva  ,  et  saisissant  un  épieu 
d'une  main  ferme  encore  quoique  tremblante, 
il  menaça  de  la  frapper ,  et  s'élança  sur  elle 
avec  une  te^  violence  quelle  se  précipita  tout 
au  travers  des  degrés,  au  bas  desquels  elle  tom- 
ba et  se  brisa  une  jambe.  Elle  en  resta  boiteuse 
toute  sa  vie.  Mais  ce  malheur ,  loin  de  l'adou- 
cir, servit  d'excitation  perpétuelle  à  sa  ven- 
IV.  9 
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geance  ;  et,  comme  l'avait  prédit  son  père,  elle 
entraîna  ses  enfans  à  leur  perte ,  à  force  d'at- 
tentats ^  Le  testament  de  Jean  IV  ne  fut  pas 
retrouvé ,  et  l'on  se  vit  obligé  de  s'en  rappor- 
ter à  quelques  codiôles.  Le  duc  d'Orléans 
accourut  à  Pontorson  avec  des  troupes  ,  dans 
l'intention  de  s'emparer  des' enfans  ;  mais  sous 
prétexte  de  les  conduire  honorablement  à  la 
cour  de  France ,  afin  de  leur  donner  une  édu- 
cation convenable  à  leur  rang.  La  duchesse 
douairière ,  Jeanne  de  Navarre ,  les  états  de 
Bretagne  et  les  barons  déclarèrent  hautement 
qu'ils  ne  souffriraient  pas  qu'on  les  enlevât  à 
leur  surveillance ,  et  qu'ils  les  défendraient  jus- 
qu'à la  mort. 

Dès  que  le  jeune  Jean  V,  surnommé  le  bon 
duc ,  eut  atteint  sa  douzième  année ,  il  fit  son 
entrée  solennelle  dans  la  ville  de  Rennes ,  ac- 
compagné de  la  duchesse  sa  mère,  entouré 
des  prélats,  des  barons,  des  principaux  sei- 
gneurs ,  et  des  députés  du  tiers-étatlKt  des  églises 
cathédrales.  A  la  porte  de  la  ville ,  il  fit  ser*- 


^  Hist.  eccUs.  et  cw»  de  Bret,,  par  dom  Môrice, 
tome  I ,  page  4^8. 
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m^it  de  maintenir  la  noblesse  dans  ses  fran- 
chises et  libertés ,  de  conserver  au  peuple  les 
âennes,  de  le  protéger  et  de  lui  rendre  la  jus-- 
tice ,  de  défendre  les  droits ,  prérogatives  et  su^ 
périorités  de  la  Bretagne,  et  de  rétablir  ce  que 
le  temps  ou  les  efforts  de  ses  rivaux  avaient  dé* 
truit  ou  usurpé.  Il  se  rendit  ensuite  à  Téglise 
de  Saint*Pierre ,  passa  la  nuit  près  du  maître- 
autel  pour  y  faire  la  veille  des  armes ,  et  le 
lendemain ,  avant  la  grand^messe ,  fut  fait  cbe- 
valier  par  Olivier  de  Clisspn.  Il  conféra  de  sa 
main  la  même  dignité  à  ses  deux  frères,  Artur 
et  Gilles ,  et  revêtit  les  habits  ducaux  que  lui 
présentèrent  les  comtes  et  les  barons.  On  lui 
posa  la  couronne  d'or  sur  la  tête  ;  et,  Tépée  nue 
k  la  main ,  il  parcourut  à  cheval  les  principales 
rues  de  Rennes.  Un  festin  splendide,  qu'on  lui 
ayait  préparé  sous  les  halles  de  la  ville ,  ter- 
mina les  cérémonies  du  jour  ^. 

Le  comte  de  Derby ,  devenu  Henri  IV,  roi 
d'Angleterre ,  avait  admiré ,  durant  son  séjour 
à  Nantes ,  leâ  charmes  de  la  duchesse  de  Bre* 
tagne,  et  ne  les  avait  pas  oubliés.  Sa  politique 

*  Chronique  latine  de  Saint-Brieuc: 

9. 
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se  montra  tout  à  coup  d'accord  avec  ses  teu- 
dres^  sentimens  ;  il  retrouva  dans  son  cœur  un 
amour  dont  son  ambition  ne  lui  avait  pas  laissé 
la  possibilité  de  s'apercevoir,  et  il  lui  fit  pro- 
poser en  secret  de  l'épouser.  A  cet  amour  se 
joignait  la  connaissance  du  riche  douaire  de  la 
belle  veuve,  dont  faisait  partie  le  comté  nan- 
tais ,  celle  de  l'autorité  que  les  lois  et  les  der- 
nières volontés  de  Jean  IV  lui  donnaient  sur 
ses  enfans  pendant  leur  minorité ,  et  l'espoir 
de  disposer  à  volonté  de  tous  les  ports  de  la 
péninsule,  et  même  des  armées  bretonnes. 
Jeanne  de  Navarre  se  laissa  séduire  par  l'éclat 
d'un  trône ,  bien  qu'il  fût  usurpé.  Elle  obtint 
adroitement  des  papes  Benoît  XTTT  et  Boni- 
face  IX  les  dispenses  nécessaires  pour  se  ma- 
rier à  son  proche  parent  ;  et  lorsque  l'hymen 
eut  été  conclu  par  procureur,  elle  le  rendit 
public  et  fit  des  préparatifs  pour  passer  en 
Angleterre. 

Cette  nouvelle  jeta  l'étonnement  parmi  les 
barons  de  Bretagne,  qui  craigûirent  que  la 
duchesse  ne  voulût  emmener  ses  enfans  à  Lon- 
dres. Les  états  se  rassemblèrent  à  Nantes.  On 
y  proposa  d'émanciper  le  jeune  duc ,  quoiqu'il 
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n  eut  encore  que  douze  ans  ;  mais  le  baron  de 
Vitré,  responsable  de  la  personne  du  petit 
prince ,  s'était  hâté  de  communiquer  cet  évé- 
nement au  roi  de  France  et  au  duc  de  Bour- 
gogne ,  et  Philippe  le  Hardi  parut  à  Nantes  au 
moment  où  la  discussion  devenait  orageuse  ^ . 
Philippe  avait  compris  tout  l'intérêt- de  la 
France  à  prévenir  une  alliance  eatre  la  Bre- 
tagne et  TAngleterre ,  et  sa  propre  ambition 
n'était  pas  insensible  au  titre  de  régent  et  à 
l'autorité  qu'il  lui  donnerait  sur  un  état  aussi 
important.  Afin  de  réussir ,  il  jugea  nécessaire 
de  gagner  la  duches&e  par  des  moyens  qui 
plaisent  toujours  aux  femmes ,  et  les  nobles 
par  des  concessions  et  des  largesses.  H  était 
magnifique  et  généreux.  Une  fête  brillante  si- 
gnala son  arrivée  ;  et  vers  la  fin  du  repas ,  il  fit 
présent  à  la  nouvelle  reine  d'une  couronne 
entourée  de  diamans,  de  rubis ,  d'émeraudes  et 
de  perles;  il  y  ajouta  une  aiguière  enrichie  de 
pierreries  ;  donna  au  jeune  duc  un.  fermai!  d'or 
garni  de  rubis  et  de  perles,  un  diamant  d'une 

*  Hist.  de  Bret.  »  par  d'Argentré ,  page  788.  —  Hist 
de  Bourgogne  ,  tome  m,  page  186. 
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graade  iraleur  et  de  la  valaseUe  d'ajg^nt  y  &t  à 
oUaoïQ  de  ses  frères  des  colliers  d'or  égal<v 
m^tit  ornés.  Il  u'oubHa  aucune  des  daines  pré- 
sentes^ leur  distribua  d'étégans  bijoux,  et  en 
fît  même  accepter  aux  seigneurs  invités.  U  ne 
fut  plus  question  que  des  éminentes  qoalilés 
du  duc  de  Bourgogne.  Lui  seul  était  capable 
de  maintenir  les  enfans  de  Jean  IV  daciB  la 
possession  de  leurs  droits ,  lui  seul  saurait  dé* 
fendre  de  toute  entreprise  étrangère  les  priri* 
l^es  ^  libertés  «t  frandiiâes  de  la  Bretagne.  Les 
prélats  se  prononcèrent  en  sa  fiiveur,  et  la 
duchesse  lui  résigna  la  iu^le  et  la  garde  de 
sesenfansi.  Philippe ,  cependant,  ne  remporta 
pas  cette  vicUHre  sans  opposition»  Si  les  snes 
de  Laval ,  de  Obàteaubrtant ,  de  Quiiidn ,  de 
Mon  taliban,  de  Goëtquen  oonsentirentma  traité 
quilfitjT^ec  Jeanne  de  JNavarre,  les  PœithièvM, 
les  Rohan^  las  Oisson ,  les  fieaiumaneir,  les 
Rostrenea  refusèrent  de  ratifier  un  accord  qui 
plaçait  le  gouvernement  du  dudK ,  et  les  héri- 
ri  tiers  du  duc,  entre  les  nsains  d'un  prinœ  étran- 
ger ^  Ils  le  forcèrent  de  jurer  qu'il  les  repré- 

.  ^  Sist  ecciés.  et  éiv.  de  Bret ,  par  dom  Moriee  » 
tome  1 ,  page  432.  -^  D'Argents ,  page  7S4' 
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senterait  en  Bretagne,  et  libres  de  toute 
obligation ,  toutes  les  fois  qu  il  en  sei'ait  requis. 
Les  comtes  de  Nevers  et  de  Retbel ,  fils  flu  duc 
de  Bourgogne  ^  se  rendirent  garans  des  pro- 
messes, de  leur  père.  La  reine  d'Angleterre  re- 
mit alors  ses  enfans  à  Philippe  le  Hardi ,  et 
s'etnbarqua  pour  ses  nouvelles  destinées,  à 
GroKon ,  en  Basse-Bretagne.  On  assure  qu'avant 
son  départ,  elle  avait  eu  le  projet  de  livrer  à 
Caisson  la  ville  de  Nantes,  pour  la  somme  de 
douze  mille  écus  d'orf  mais  que  le  prudent 
gouverneur  de  cette  cité  setait  refusé  à  cet 
accommodement ,  en  rappelant  que  les  états 
Favai^it  lié  par  son*  serment  au  tuteur  des 
enfans  de  Jean  IV .  Le  comte  Jean  de  Penthiè^ 
vre,  ce  fils  de  Charles  de  Blois ,  si  long-temps 
captif  dans  les  prisons  de  FAngleterre  où  il 
avait  été  jeté  comme  otage  de  son  père ,  mou^ 
rut  à  cette  époque.  Il  laissait  quatre  enfans 
de  son  hymen  avec  Marguerite  de  Clisson. 

Le  connétable,  dont  la  générosité  ne  mar- 
chait que  par  élans,  forcé  de  renoncer  à  ses  des- 
seins ambitieux  sur  la  Bretagne,  tourna  toute 
sa  colère  contre  la  nation  anglaise.  Le  duc  de 
Bourgogne  avait  conduit  à  Paris  les.  àéritiers. 
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de  Jean  IV  ;  etle  conseil  auquel  il  avait  confié 
la  direction  des  affaires  ne  possédait  pas  assez 
d'énergie  pour  ordonner  de  lui-même  des  me- 
sures importantes.  £n  apprenant  que  la  France 
déclarait  la  guerre  à  l'Angleterre,  afin  de  ven- 
ger Richard  II ,  Olivier  de  Clisson  réunit  ses 
efforts  à  ceux  de  quelques  seigneurs  bretons  ;  et 
ils  parvinrent  à  équiper  une  escadre  assez  con- 
sidérable pour  cette  époque ,  commandée  par 
Guillaume  du  Chastel  et  les  sires  de  Penhoët , 
dont  Tun  était  amiral  de  Bretagne  ^  Ces  braves 
marins  sortirent  du  port  de  Roscoff,  attaquè- 
rent la  flotte  anglaise  et  la  détruisirent,  après 
un  combat  qui  dura  quinze  heures;  Ils  prirent 
quarante  bâtimens ,  tuèrent  six  cents  hommes 
et  firent  douze  cents  prisonniers.  Encouragés 
par  les  éloges  qu'ils  reçurent,  ils  augmentèrent 
leur  armement ,  remirent  en  mer ,  pillèrent 
les  îles  de  Jersey  et  Guernesey,  firent  une  des- 
cente à  Plymouth  ^  et  rentrèrent  chargés  de 
riches  dépouilles  ;  mais  les  Anglais  ne  se  lais- 

^  Monstrelet,  tome  i,  chap.  xii.  *— Le  moine  de 
Saint -Denis. 

2  1 5  septembre  i4o3.  — Walsingham,  page  5ôi.  — 
D'Argenfré ,  page  794. 
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sèrent  pas  abattre ,  ils  couvrirent  la  Manche  de 
leurs  nombreux  vaisseaux,  et  opérèrent ,  à  leur 
tour ,  trois  descentes ,  à  Saint-Mahé ,  à  Pen- 
marc'h  et  à  Saint-Malo.  Les  paysans  s'armèrent 
en  vain  pour  les  repousser;  ils  étaient  sans  dis- 
cipline et  sans  chefs,  et  ils  furent  vaincus. 

Mais  la  Bretagne  avait  constamment  les 
yeux  ouverts  sur  le  sort  des  nobles  enfans  con- 
fiés à  la  garde  du  duc  de  Bourgogne.  Le  jour 
même  où  Tainé  des  fils  de  Jean  lY  atteignit  sa 
quinzième  année ,  une  députation  de  Bretons 
vint  avec  solennité  le  réclamer  à  Philippe ,  qui 
ne  put  se  refuser  à  le  rendre.  On  lui  nomma 
pour  curateur  le  sire  de  Laval,  et  Ton  régla 
soigneusement  les  cas  où  le  jeune  prince  serait 
forcé  de  le  consulter.  On  arrêta  que  le  nouveau 
duc  ne  pourrait  disposer  à  la  fois  de  plus  de 
cent  sous  sans  le  consentement  d'un  comité 
composé  de  trois  personnes  et  du  chancelier  ; 
qu^il  n'augmenterait  en  aucune  circonstance 
les  traitemens  des  officiers  de  la  maison  ducale 
sans  la  participation  du  grand  conseil  ;  que  les 
dons  quil  aurait  déjà  faits,  antérieurement  à 
ces  stipulations,  seraient  annulés;  que  les 
lettres  qu'il  ferait  expédier,   quelle  que  fût 
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leur  nature ,  seraient  considérées  comme  non 
avenues ,  si  elles  n'étaient  scellées  du  sceau  con- 
fié au  chancelier  ;  et  plusieurs  autres  clauses 
qui  tendaient  toutes  à  maintenir  une  saçe  éco- 
nomie dans  l'administration  de  ses  états  ^. 
Jean  V,  présenté  ensuite  au  roi  Charles  VI ,  ac 
complit  entre  ses  mains  la  cérémonie  de  l'hom- 
mage, et,  selon  la  coutume,  refiisa  de  con- 
venir qu  il  était  lige.  Le  maréchal  de  Rteux , 
Charles  de  Dinan  sire  de  Châteaubriant , 
M ontauban ,  Laval ,  Baguenel  de  la  Bellière , 
Le  Vayer,  Keroneuf,  plusieurs  autres  sei- 
gneurs et  magistrats ,  et  les évéques  de  Rennes, 
de  Nantes  et  de  Saint-Brieuc  le  ramenèrent 
en  Bretagne. 

Les  conseillers  particuliers  de  Jean  V  lui 
inspirèrent  l'amour  du  travail  ;  et  malgré  sa 
jeunesse ,  il  mit  une  ardeur  extrême  à  s'instruire 
des  moyens  de  gouvernement.  Les  hc»nmes 
alors  n'étaient  pas  élevés  dans  le  but  de  par^- 
courir  une  carrière  détenuinée.  Le  goût,  le 
hasard  des  études ,  des  circonsliances  particu- 

^  Hist,  ecclès.  et  cw.  de  Bret,j  par  dom  Morice  ^ 
tome  I ,  page  434* 
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lièr^y  les  jetaient  sùu  vent  hors  de  la  sphère  qui 
seoiblait  tracée  pour  les  envelopper  à  jamais* 
Le  premier  président  de  la  chambre  des  comp* 
tes»  âstembre  du  conseil  d'état,  fut  chargé  de 
visiter  .toutes  les  forteresses  de  la  Bretagne  et 
de  présenter  ses  vues  à  leur  égard.  Ce  pnési* 
dent  ingénieur  était  Tabbé  de  Saiat*Mahë. 
.  Les  précautions  que  Ton  adopta  sur  son  rap- 
port ne  furent  pas  inutiles.  La  guerre  entre  la 
France  et  l'Angleterre  prenait  un  caractère 
funeste.  Forcé  de  se  décider  entre  l'époux  de 
sa  mère  et  le  père  de  sa  femme ,  Jean  V  se 
déclara  pour. la  France.  Ses  vaisseaux,  com-^ 
mandés  par  Guillaïune  du  Ghastel,  ne  résidé* 
rent  pas  d'abord  aux  efforts  des  Anglais  r  mais 
le  frère  de  ce  brave  marin  qui  avait  péri  dans 
l'action  y  Tanneguj  du Ghastel,  chambellan  du 
duc  d'Orléans,  se  mit  à  la  tête  dune  nouvidle 
flotte  équipée  par  les  gentilshommes  bretons , 
surprit  le  port  d'Yarmouth,  ravagea  les  cotes 
de  FAngletèrre  pendant  deux  mois,  ^  revint 
chargé  de  dépouilles.  Les  Anglais  entreprirent 
de  se  venger.  Une  escadre  nombreuse,  sous  les 
ordres  du  comte,  de  Beaumont ,  bâtard  d'An-^ 
gleterre,  s'approcha  des  côtes  de  Brest  et  dé- 
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harqua  des  troupes  qui  causèrent  de  grands 
dégâts.  Le  jeune  duc  fit  alors  ses  premières 
armes.  H  s'avança ,  suivi  de  deux  mille  cinq 
cents  armures  de  fer,  dont  une  partie  recon- 
naissait l'étendard  de  Clisson.  Le  maréchal  de 
Bieux  formait  Favant-garde,  et  il  arriva  fort 
à  propos  pour  soutenir  les  paysans  qui  se  dé- 
fendaient avec  des  faux ,  des  fléaux  et  des  four- 
ches. Dès  que  le  duc  se  montra ,  les  Anglais 
regagnèrent  en  hâte  leurs  vaisseaux.  Un  che- 
valier, qui  jadis  avait  commandé  la  place  de 
Brest,  fut  tué  d'un  coup  de  hache  par  Tanne- 
gujdu  Ghastel  ^  Cette  arme  devint  plus  tard 
horriblement  célèbre  dans  la  main  du  même 
guerrier. 

Indignés  de  l'assassinat  commis  sur  la  per- 
sonne du  malheureux  lUchard  II,  par  le  nou- 
veau roi  d'Angleterre ,  et  du  mépris  avec  le- 
quel il  avait  traité  la  jeune  Isabelle ,  fille  de 
Charles  VI ,  le  duc  d'Orléans  et  Waleran 
de  Luxembourg,  comte  de  Saint-Pol,  anciens 
frères  d'armes  de  Henri  de  Lancastre ,  lui 

^  Monstrelet ,  tome  i,  chap.  xiv.  —  Walsingham* , 
pages  370  et  suîv. 
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avaient  envoyé  des  cartels  où  ils  le  défiaient 
corps  à  corps;  mais  Henri  IV  n  ayant  pas  ré- 
pondu comme  ils  le  désiraient  à  leur  appel , 
ils  avaient  pris  la  résolution  de  lui  déclarer  la 
guerre.  Tandis  que.  leurs  vaisseaux  tentaient 
sur  la  Manche  le  hasard  des  combats ,  les  Bre- 
tons y  SOUS  la  conduite  du  maréchal^  de  Rieux 
et  de  Renaud  de  Hangest,  grand-maître  des 
arbalétriers  ^  débarquaient  dans  la  principauté 
de  Galles  et  prêtaient  leur  puissant  ippui  au 
célèbre  Owen  Glendour  de  Glendourd^y  \ 
Ce  dernier  rejeton  des  antiques  princes  de 
Galles  avait  proclamé  l'indépendance  de  sa 
patrie.  Trois  grandes  armées ,  dirigées  contre 
lui ,  venaient  de  succomber  sous  les  coups  des 
Gallois  y  secondés  par  l'inclémence  des  saisons 
et  l'âpreté  du  sol.  Les  cieux  combattaient  pour 
les  indigènes  qu'enflammait  l'amour  de  la 
liberté,  et  des  bruits  étranges  contribuaient 
encore  à  Répandre  l'efiroi  parmi  leurs  adver- 
saires. On  disait  qu'Owen  Glendour  jouissait 
du  pouvoir  d'évoquer  les  esprits  du  vaste  abîme. 

^  HUl  d Angleterre  ,  par  Duchesne ,  page  8o5.  — 
Lingard ,  tome  iv,  pages  47 ^  ^t  suiv. 
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Une  tempête  enleva  la  tente  du  rm,  qui  mar- 
diait  en  personne  contre  les  insorgés  ;  des  tor- 
rens  de  pluie,  des  tonnerres  éponyantables  le 
poursuivirent  dans  la  retraite  où  il  avait  placé 
son  dernier  espoir  de  salut;  et,  lorsque  Henri 
se  vit  en  sûreté,  hors  de  la  contrée  qui  s'arra- 
cbait  violemment  à  son  autorité ,  il  se  consola 
de  ses  revers  en  les  attribuant  aux  opérations 
magiques  de  son  adversaire.  Ce  fut  en  ce  mo- 
ment que  les  !lfoetons  arrivèrent.  Us  parta- 
gèrent l'enthousiasme  des  Gallois;  s'empa- 
rerait de  Caermarthen  et  du  château  de 
Lampeder;  oonduîârent  les  che]&  Bhees-ap-Du 
et  Scudamore  au  mOieu  du  Shropshire  ;  pé- 
nétrèrent avec  Owen  Griffith  dans  le  Mon- 
mouthshire;  et  n  abandonnèrent  la  princi- 
pauté de  Galles  que  lorsque  Owen  Glendour 
en  eut  été  proclamé  souverain  légitime,  et  qu  il 
eut  reçu  de  Charles  YI  des  ambassadeurs  qui 
conclurent  avec  lui,  comme  prince  indépen- 
dant ,  un  traité  d'alliance  offensive  et  défen- 
sive ^*  Cette  expédition  n'eut  cependant  d'au- 

**  Histoire  dAn^terre,  par  le  docteur  Lingard , 
UHne  IV,  page  47^-  —  Actes  de  Rymer,  tome  viii,  ' 
pages  356 ,  365  et  382. 
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tre  résultat ,  pour  la  Bretagne ,  que  d'enrichir 
quelques-uns  de  ses  capitaines  et  d'augmenter 
la  gloire  de  ses  soldats.  Leur  départ  réduisit 
Owen  Glendour  à  ses  propres  forces.  Ce  vail* 
lant  chef,  poursuivi  avec  une  infatigid)le  con- 
stance par  le  jeune    prince,  qui  fut  depuis 
Henri  V,  perdit  successivement  ses  avantages; 
et  après  dix  années  de  guerre ,  abandonné  dy 
habitans  de  la  plaine ,  privé  de  ses  plus  braves 
amis  y  dont  la  plupart  avaient  péri  sur  Técha- 
faud  des  traîtres,  il  alla  défendre  sur  les  cimes 
^uvages  du  Snowdon ,  les  restes  de  l'indépen- 
dance galloise  réfugiée  parmi  les  montagnards. 
Les  intérêts  particuliers  des  ducs  d'Orléans 
et  de  Bourgogne  devaient  nécessairement  avoir 
une  influence  directe  sur  les  déterminations 
de  Jean  Y  ;  mais  lorsque  le  duc  de  Bretagne , 
à  peine  émancipé  ,  parut  pour  la  première 
fois ,  comme  pair  ^  au  conseil  du  roi  de  France , 
il    s'opposa    formellement   à    l'établissement 
d'une  nouvelle   taille  dont  le  duc  d'Orléans 
proposait  la  création  ;  et  cependant ,  une  partie 
de  cette  contribution  devait  acquitter  la  dot 
de  la  duchesse  sa  femme.  Il  déclara  qu'ayant 
visité   une  partie  de   la  France  ,  et  n'ayant 
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trouvé  SOUS  ses  pas  qu'une  horrible  misère ,  il 
ne  consentirait  jamais  à  ce  qu'on  accablât 
d'impôts  y  pour  son  propre  avantage ,  un 
peuple  si  malheureux  ^  Jean-Sans-Peur  qui 
venait  de  succéder  à  son  père  Plâlippe , 
adopta  l'avis  du  duc  de  Bretagne  j  et  tous 
deux  quittèrent  le  conseil  et  se  retirèrent  dans 
l^urs  états.  L'alliance  de  ces  deux  princes  eut 
sans  doute  amené  ,  dès  ce  moment ,  des  com- 
binaisons peu  favorables  aux  vues  ambitieuses 
du  duc  d'Orléans;  mais  Jèan-Sans-Peur  ne 
tarda  pas  à  manquer  aux  promesses  qu'il  avait 
faites  à  Jean  V ,  et  celui-ci  se  réconcilia  avec 
le  duc  d'Orléans ,  mortel  ennemi  du  duc  de 
Bourgogne. 

Les  premiers  actes  du  gouvernement  per- 
sonnel de  Jean  V ,  lorsqu'il  eut  présenté  à 
ses  sujets  la  duchesse  sa  femme  y  fille  de 
Charles  VI ,  et  qu'il  eut  permis  à  son  curateur , 
le  vieux  baron  de  Laval,  d'achever  en  paix  ses 
jours  dans  la  retraite^,  furent  de  rechercher 

^  Hist,  ecclés,  et  cw,  de  Bret.,  par  dom  Morice, 
tome  I ,  page  4^7.  —  Chronique  de  Saint-Denis. 

2  Actes  de  Bret, ,  tome  11 ,  4*-  de  la  coUect. ,  col.  744 
et  suiv. 
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ralliance  de  lu  maison  d'Armagnac ,  en  accor- 
<lant  au  vicomte  de  Lomagne  la  main  de  sa 
^œur  Blancbe  y  et  celle  de  la  maison  de  Rolian., 
rivale  des  Glissons  en  richesse  et .  en  popu- 
larité y  en  mariant  sa  seconde  sœur  Margue- 
rite ^  au  comte  de  Porhoët.  Il  «nvoya  ensuite 
des  ambassadeurs  à  Marseille  et  à  Rome ,  afin 
de  travailler  à  l'extinction  du  schisme  qu  en- 
tretenait dans  rÉglise  l'ambition  des  papes 
<3régoire  XII  et  Benoit  XIII  ^  ;  puis  il  conclut 
avec  l'Angleterre  une  trêve  qui  amena  Iç  réta- 
blissement du  commerce  par  la  cessation  des 
hostilités  sur  mer.  Ces  actes ,  et  la  douceur  de 
son  administration ,  lui  valurent  l'attachement 
du  peuple,  qui  s'émut  à  peine  lorsque  le  bruit 
«e   répandit  que  le  connétable   de  France  , 
Olivier  de  Glisson,  était   assigné  devant  les 
juges  de  Ploërmel ,  à  la  requê};e  des  officiers 
de  Jean  V ,  comme  coupable  de  divers  crimes 
parmi*  lesquels  on   remarquait  celui  de  sor- 
cellerie. Le  duc  de  Bretagne  voulait-il  venger 
la  mort  de  son  père  que  Ton  avait  attribuée 

^  Actes  de  Bret.,  tome  11,  4*'-  de  lacolject.  col.  771, 
78a  et  783. 

2  Juvenal  des  Ursins,  page  188. 
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au  poison  ?  voulait-il  pomr  Clisdon ,  devenu 
vieux  et  infirme^  des  lotigs  outrages  <IaM  il 
avak  accablé  Jean  lY  ?  Cest  un  pi«ob1ème  ^e 
Thietoire  na  pas  l^solu.  Toutefois,  Glissopa, 
4'illustre  OKsson,  semblable  au  licm  chargé 
d'ans ,  fut  condamné  ii  subir  xtike  priâon  per- 
pétuelle et  à  perdre  tous  ses  biens  par  k  oon- 
-fiecaftion.  Ca  maladie  dont  il  «nourut  l'avait 
d^à  jeté  sur  le  lit  de  douleur.  AffaiMi  san^ 
doifte  par  elle  autant  que  par  ^Bon  âge ,  fl 
sababsa  jusqu'à  faire  offrir  au  iduc  soixante 
mille  francs  d  or ,  s'il  voulait  se  désister  du 
dége  dont  il  le  menaçait  dans  son  château  dé 
Josseliii.  Le  duc  nefasa  d  écouter  les  envoyés 
du  connétable,  qui  lui  fit  alors  pnyposer  cent 
.mille  fvancs.  Glisson  mourut  ^  le  jour  même 
où  il  apprit  que  ses  offices  étaient  acceptées  ; 
et  Jean  V  partit  montrer  de  la  générosité ,  en 
lEKîcordatit  aux  héritiers  du  brave  la  libt<e  jouis- 
sance de  leurs  biens  ^.  Clissoâ  chargea  son 
•Compagnon  d'armes,  Robert  de  iBeaumanoir , 
de  remettre  à  Charles  ¥1  l'épée  de  connétable 

^  ^3  avril  1407. 

2  Jetés  de  Bret,,  torae  11,  4*'  àe  la  coltect.,  col.  797. 
Titre  de  Blein ,  sans  date  ni  signe. 
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<iuii  avait  coa^ervée.    La  Bretagne  jouissait 
alors  d'autant  4e  paix  et  de  prospérité  qu'il 
était  donné  aux  peuples  d*en  rassembler  à 
cette  époque,  tandis  qu'un  faisceau  de  cala- 
mités corooiençait  à  peser  sur  la  France  et 
kd  présageait  le  pl«is  déplorable  avenir.  Le 
duc  d'Orléans  et  le  duc  de  Bourgogne ,  pat 
leur  haine  invétérée ,  jetaient  ie  désordre  dans 
•toutes  les  affaires  du  royaux^e.  Ilscom^iettaiaût 
d'odieusiSs  exactions,  ruinaient  les  finances  de 
l'état  y  ouvraient  les  frontières  aux  entreprises 
de  l'étranger,  vendaient  la  justice,  et  prépa- 
raient la  guerre  civile.  Le  due  de  Beirri ,  dont 
ies   intfèUtÎQBS   paraissaient  empreintes  d'un 
caractère  de  droitiH]^,  crut  une  fois  les  avoir 
réeoneiliiés.   Ils   s'embrassèrent ,  se  jurèrent 
amitié  fraternelle ,  et  pour  .^c^ler  cet  heureux 
aeeoi'd,  As  entendirent  la  nïesse  et  commu- 
dièpent  enaemMe^  Trois  jours  après  le  duc 
d'Orléans  n'était  plus  :  Jeau-Sains-Peur  l'avait 
fait  assassiner  a  coups  de  hache  dans  là  Vieille- 
rue-dur-Temple* 


^  Le  moine  de  Saint-Denis.  — Monstrelet ,  tome  r, 
•chap.  XXXVI. 
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Bien  ne  put  engager  le  coupable  à  témoi^ 
gner  quelque  regret  de  son  crime;*  il  exigea 
des  lettres  d'abolition,  et  déclara  qu'il  vien- 
drait à  Paris  accuser  le  duc  d'Orléans.  Le 
malheureux  Charles  VI,  ou  plutôt  la  reine 
Isabelle  de  Bavière  ,  redoutant  de  nouveaux 
attentats  de  la  part  dun  prince  à  qui  rien 
n'était  sacré,  se  hâta  d'écrire  au  duc  de  Bre- 
tagne ^  pour  le  supplier  d'accourir,  dans  l'es- 
poir, que  sa  présence  serait  un  obstacle  aux 
entreprises  du  duc  de  Bourgogne.  Jean  Y  ras- 
sembla un  corps  d'hommes  d'armes  éprouvés , 
et  accompagné  d'évéques,  de  barons,  de  che- 
valiers et  des  membres  les  plus  influens  de 
son  conseil ,  il  vint  à  P^fis,  et  se  tint  prêt  à 
combattre  ou  à  traiter  en  faveur  de  la  couronne. 
Le duc.de  Bourgogne  fit,  peu  de  jours  après; 
son  entrée  à  la  tète  de  ses  troupes  et  aux  ac- 
clamations du  peuple  ;  et  il  donna  au  monde 
le  singulier  spectacle  d'un  prince  qui  se  van- 
tait publiquement  d'un  meurtre ,  et  qui ,  dans 
une  audience  solennelle  du  roi ,  n'hésitait  pas 
à  emprunter   l'organe    d'un    cordelier    pour 

^  Hist.  de  Bret, ,  par  Le  Baud,  page  44  *• 
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prouver,  d'après  saint  Jean  ,  saint  Basile ,  Ma- 
homet, Absalon  etBocace,  qu'il  n'avait  commis 
qu'une  action  pieuse  en  assassinant  le  frère  .du 
souverain.  Charles  VI  n'assista  pas  à  cette 
honteuse  profanation,  des  formes  de  la  justice , 
et  la  séance  fut  présidée  par  le  dauphin.  Per- 
sonne ne  fut  assez  hardi  ]30ur  relever  une  seule 
expression  du  discours  du  cordelier  Jean 
Petit;  mais  la  reine ,  np  croyant  plus  la  famille 
royale  en  sûreté  à  Paris,  pria  le  duc  de  Bre- 
tagne de  la  conduire  à  Melun.  Jean  V  se 
prêta  à  ses  désirs ,  lui  laissa  une  garde  suffi- 
sante, et  revint  dans  ses  états  aprè^  avoir 
signé  un  traité  d'alliance  avec  Valentine  de 
Milan ,  l'inconsolable  veuve  du  duc  d'Or- 
léans ^ 

Le  duc  de  Bourgogne  s'empara  de  toute 
l'autorité ,  donna  les  plus  hautes  places  k  ses 
partisans,  destitua  et  punit  ses  adversaires ,  et 
lorsqu'il  eut  satisfait  sa  vengeance,  partit  pour 
la  Flandre  dans  l'intention  de  châtier  la  ré- 
volte des  Liégois.  La  reine ,  qui  ne  pouvait  lui 

^  Hist,  eeclés.  et  cw,  de  Bret.,  par  dom  Morice^ 
tome  I,  page  44^- 
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pardonner  le^  outrage  dont  il  Tavaift  accablée  ^ 
Toalut  profiter  de  $on  absence  y  et  elle  appela 
de  nouveau  le  duc  de  Bretagne^  qui  iFenait  de 
convoquer  rarrîère-ban  de  sa  noblesse ,  afiii  de 
rabaiseier  Torgu^l  de  la  comtesse  de  Pentbiè- 
vre ,  Marguerite  de  Clîsson ,  dont  l'esprit  in- 
domptable saisissait  toutes  les  occasions  de 
rallumer  la  guerre  civile.  Jean  V  confia  ;  du- 
rant son  absence,  le  gouvernetnent  de  son 
duché  au  sire  de  Monfort,  Tuii  de  ses  {)a- 
rens,  rejoignit  la  reine  à  Melun,  et  prit  avec 
die  la  route  de  Paris.  Son  armée  était  divisée 
en  trcHS  corpâ.  Armel  de  Chàteaugiron  com- 
mandait le  premier  ,  où  Ton  comptait  plus  dé 
six  cents  chevaliers;  la  Ireine  et  ses  enfans 
étaient  placés  au  centre  du  second ,  où  se  trou- 
vaient une  foule  de  barons  et  de  seigneurs ,  et 
que  dirigeait  le  duc  en  personne  ;  le  troisième 
marchait  sous  lés  (ordres  du  sire  de  M alestroit. 
L'atmée  bretonne  portait  des  bannières  qui 
représentaient  une  bergère  avec  la   devise  : 
«  Pensez-y  ce  que  voudrez  ^.  »  La  reine  s'était' 

^  Hist.  de  Bretagne ,  par  Le  Baud,  page  44^* 
2  -Dom  Morice  ,  page  44^.  —  Le  Baud,  pages  44^^ 
et  suiv. 
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placée  $ur  un  char  dorç ,  et  lie  jeunie  dauplpiin 
la  siûy^^t  à  cheval  ,  accompagné  de  quatre 
vai^lets.  Les  ducs  de  Bfet^gnç ,  de  Bourbon , 
deBerri,  le  coifite  d'Alençon  et  le  connétable 
car^cc^aient  près  de  }a  ToitMre  de  la  çeine  ;  et 
cç  pQOipeut  cortège  ne  se  sépara  qu  après  IV 
voir  déposée  au  Louvre.  Ms^s  les  Parisieqs  piur- 
iviujèrei^t  de  cette  entrée  triomphale.  «  Jamais 
»  prince  ,  disaient-ils ,  p  çt3a  porter  ainsi  dan3 
»  Pari^  sc8  eo$?igiies  déployé^  Cette  préi*a- 
tt  gative  e3t  réservée  au^roîl  »  Comnde  lea 
Bretons  aouffraient  impatiemment  leurs  obr 
servatÎQUS,  il  fut  résolu  de  les  attaquer  et  de 
les  surprendre  au  milieu  de  la  nuit;  et  les  par- 
tisans *de  Jeaif-SansrPeur  se  promirent  de 
tepdrei  Ips  chaînes  dans  lejs  rues.  Averti  du 
cQniplot,  le  duc  de  Bi'etagne  rassembla  sçs 
troupe»,  se  mit  en  position  de  repousser  la 
force  par  la  force ,  et  prit  une  telle  conte- 
nance que  1^  plus  e^rdensiî  vinrent  lâchement 
s'abaisser  devant  lui,  et  que  le  pvévôt  des 
marchand^ ,  après  lui  aypir  fait  agréer  ses  ex- 
cuses ,  défendit,  squs  djes  peines  graves ,  que  les 
chaînes  fussent  tendues ,  et  remit  respectueuse-^ 
ment  les  clefs  <}e  la  viUe  k  1^  reine. 
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Le  conseil  d'état,  présidé  par  Isabelle,  as- 
sistée des  ducs  de  Bretagne  ,  de  Bourbon  et  der 
Berri ,  et  de  la  plupart  des  grands  du  royaume^ 
se  rassembla  peu  de  jours  après.  Juvenal  des 
Ursins ,  avocat  général  au  parlement ,  déclara 
au  nom  du  rovque  Giarles  YI  confiait  son  au* 
torité  à  la  reine  durant  les  accès  de  sa  mala- 
die \  La  duchesse  d'Orléans  se  présenta  ensuite 
Têtue  de  noir ,  se  mit  à  genoux  devant  le  dau- 
phin ,  et  le  supplia  de  lui  permettre  de  justifier 
la  mémoire  de  son  mari  des  odieuses  impu- 
tations contenues  dans  le  discours  du  corde- 
iier  Jean  Petit.  L'abbé  de  Serisy  se  chargea  de 
cette  réfutation.  Elle  fut  prononcée ,  le  1 1  sep- 
tèmbr,e ,  devant  une  assemblée  plus  nonibreuse 
encore  quela  première.  L'éloquence  de  l'abbé  ar- 
racha des  larmes  aux  plus  stoïques.  On  déclara 
le  feu  duc  d'Orléans  innocent  des  crimes  que 
lui  avait  attribués  le  cof délier ,  et  l'on  résolut 
de  faire  la  guerre  au  duc  de  Bourgogne,  comme 
à  l'ennemi  de  l'état.  Mais  déjà  Jean-Sans-Peur 
avait  remporté  sur  les  Liégeois  une  victoire 
signalée.  Il  annonçait  son  retour  à  Paris.  La 

^  Monstrelet ,  tome  i,  chap.  Lxiif  et  lxiv. 
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reine,  qui  connaissait  toute  Tétendue  de  son 
influence  sur  le  peuple  et  la  bourgeoisie  de  la 
capitale ,  craignit  de  tomber  entre  les  mains 
de  ce  redoutable  ennemi  ;  elle  ne  vit  d'autre 
mesure  à  prendre  qu'une  fuite  prompte  et  clan- 
destine ;  et ,  après  avoir  tout  disposé  en  secret , 
elle  quitta  Paris  ayec  le  roi  et  ses  ènfans«  Le 
duc  de  Bretagne  et  ses  hommes  d'armes  veil- 
lèrent constamment  à  sa  sûreté,  l'escortèrent 
jusqu'à  Tours ,  et  reprirent  la  route  de  Nantes. 

La  comtesse  de  Penthiévre ,  en  l'absence  de 
Jean  Y,  s'était  vantée  des  avantages  que  devait 
lui  procurer  son  alliance  avec  le  duc  de  Bour- 
gogne. Ëlle.né  parlait  que  des  armées  dont  ce 
puissant  prince  lui  perniettait  de  disposer.  Elle 
menaçait  les  Bretons  de  les  en  accabler ,  et 
prétendait  qu'il  avait  juré  de  rétablir',  de  gré  ou 
de  force ,  sur  le  trône  ducal  de  Bretagne ,  les 
descendans  de  Charles  de  Blois.  Jean  Y ,  en  se 
déclarant  pour  le  parti  d'Orléans  et  celui  de 
la  reine ,  n'avait  cependant  commis  aucune 
hostilité  directe  envers  lé  duc  de  Bourgogne. 
Il  résolut  de  s'assurer  des  dispositions  réelles 
de  ce  prince  à  son  égard  ;  et  les*  états  de  Van- 
nes ,  à  son  instigation  ,  envoyèrent  à  Jean-Sans- 
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Peur  les  sires  ie  Gbàteaulmaat,  de  Clique» 
et  de  Montafilant,  chargés  de  smfonner  ai  W 
Bretons  devaient  le  considérer  comme  ami  ou 
comme  «memi.  Le  duo  de  Bourgogne ,  maitre 
de  Paris ,  ixiaia  non  de  la  cour  ^ ,  Tenait  à  cette 
époque  de  conclure  une  sorte  de  paix  avec  lu 
maison  d^Orléans.  Valentine  était  morte  de  sa 
douleur  y  et  son  jeune  £Qs  ne  possédait  encore 
ni  expérience  ni  appui.  La  réconciliation  s^p^ 
péra ,  et  Jean^Sans^Peur  répondit  aux  envoyés 
de  Bratagne  qu'il  n  était  en  guerre  avec  per- 
sonne. Gependsmt ,  des  troupes  de  Plaindre,  de 
Bourgogne^  de  Picardie,  s'introduisirent  cfass 
les  £>vteresseB  de  la  coiptesse  de  Pentlûèvre ,  en 
]>enouvdàrent  les  garnison^,  et  attaquèrent  les 
détachemens  de  Jean  Y,  qui  se  vit  obligé  de 

j,  citer  à  son  tribunal  Marguerite  de  Clisson ,  et 
de  lui  £aiire  sou  procès.  Elle  fut  déclarée  cou- 

-  pable  de  félonie ,  et  ses  biens  furent  soumis 
à  la  confiscation.  La  guerre  civile  recommença 
donc  9  et  le  sang  coula  de  nouveau.  Afflige  des 
maux  qu'elle  causait  et  voulant  se  prémunir 

•  ^  Monstrelet,  tome  i ,  chap.  xlix.  —  Juvenal  defr 
Ursins,  page  198. 
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eontîe  \ç  résultat  des  funestes  dWi^Hs  qui , 
suivant  ses  prévisions  ^  allaient  incessamment 
troubler  encore  la  France,  le  dqo  retiourela 
son  alliance  avec  rAngleterro  ^ ,  consentit  avec 
cette  puissance  un  traité  de  commei<6é  favora^ 
ble  9LUt.  deux  nations,  et  rendit  hommage  au 
roi  Henri  IV  pour  le  comté  de  Richemont  que 
ce  monarque  lui  restitua.  On  assure  qu'à  cette 
occasion  la  fille  de  Charles  YI ,  duchesse  de 
Bretagne  ,  dit  à  Jean  V  son  mari  :  «  N*ai-je 
»  pas  sujet  de  tate  dire  malheureuse?  »  —  a  Et 
»  comment  ceU ,  dame?  N'aVez-vous  pas  de 
»  brillans  joyaux ,  les  plus  beaux  palefrois  du 
)>  moàde  et  des  bliauds^  brodés  d'or  et  d'ar- 
%  gentyplusque  reine  ou  impératrice?» — «Ah! 
»  je  donnerois  tQUS  ces  atours  pour  que  vous 
B  ne  TOUS  fiassiez  point  abaissé  à  vous  faire  vas- 
n  sal  d  un  envahisseur.  %  —  <(  Parlez  mieux  , 
»  dame;  ce  roi  est  le  mari  de  ma  mère.  »  — 
t  £t  le  roi  de  France  n'est-il  pas  mon.  père  ? 
V  Je  hab  plus  que  mort  ces  infâmes  Anglois.  » 
* —  «  Taisez-vous  1  aux  femmes  n'appartient  que 

^  Ryméi',  tome  viii,  pages  54^,3  5gi. 
2  Robes. 
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»  dese  mêler  de  leurs  affiquets.  Les  états  ne 
»  se  gbuverneht  point  par  haine  ou  infatuation 
»  suHte.  Il  y  a  raison  à  tout.  »  —  «  Y  en  a-t-il 
»  aussi  à  lat  rahison  ?»  A  ce  mot  imprudent, 
Jean  Y  oublia  tous  les  égards  qu  il  devait  à  la 
princesse  ,  à  ses  enfans ,  à  lui-même ,  et  porta 
sur  elle  une  main  égarée  par  la  colère  ^  Le  ' 
récit  de  cet  emportement  parvint  au  duc  de 
Bourgogne ,  qui  feignit  un  vif  ressentiment  de 
Toutrage  fait  à  la  maison  royale  dans  la  per- 
sonne d'une  fille  de  France ,  et  annonça  qu'il 
enverrait  une  armée  en  Bretagne,  pour  venger 
cet  attentat. 

La  France  était  déjà  plongée  dans  cette  hor- 
rible anarchie  qui  lui  coûta  tant  de  sang  et  de 
larmes.  Les  princes  qui  environnaient  le  trône , 
loin  de  songer  à  le  défendre,  s'unissaient  pour 
l'ébranler  et  s'emparer  des  débris  d'une  puis- 
sance qu'ils  convoitaient.  Les  plus  forts  fai- 
saient la  loi ,  jusqu'à  ce  qu'un  bras  plus  vigou- 
reux ,  qui  succombait  à  son  tour,  vînt  les  réduire 
à  la  soumission.  Les  amis  du  duc  d^léans ,  les 

''  Hist.  ecclés.  et  cw.  de  Bret. ,  par  dom  Morice , 
tome  I,  page  445*  —  Monstrelet ,  tome  i ,  chap/  lv. 
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amis  du  duc  de  Bourgogne ,  les  partisans  du  roi 
de  Navarre,  saccageaient,  pillaient,  écrasaient 
successivement  les  villes  et  les  campagnes.  Les 
ducs  de  Berri ,  de  Bourbon,  d'Alençon ,  le  comte 
d* Armagnac ,  le  roi  de  Sicile ,  s'étaient  rassem- 
blés à  Paris  pour  traiter  avec  Jean-Sans-Peur 
d'affaires  importantes.  Le  duc  de  Bretagne  s'y 
rendit ,  afin ,  disait-il ,  de  soumettre  sa  con- 
duite, au  jugement  de  la  reine,  et  de  lui  de- 
mander ses  conseils  relativement  à  la  comtesse 
de  Pentbièvre.  La  reine  lui  proposa  de  pren- 
dre pour  arbitres  le  roi  de  Navarre  et  le  duc 
de  Bourbon  \  Le  comte  de  Pentbièvre  cboi- 
sit  le  roi  de  Sicile  et  le  duc  de  Berri  ;  mais 
les  projets  d'accommodement  qui  résultèrent 
de  leurs  conférences  ne  furent  adoptés  par 
aucune  des  parties. 

Le. duc  de  Berri,  qui  cependant  portait  ses 
vues  plus  loin,  proposa  aux  comtes  d'Alen- 
çon, d'Armagnac  et  de  Clermont  de  se  trans- 
porter à  Gien-sur-Loire  ;  et  il  invita  les  ducs 

^  Histoire  de  Bretagne,  par  .Bertrand  d'Argentrë, 
pages  .  8o3  et  suivantes,  —  Monstreiet ,  tome  i , 
chap.  Lv. 
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d'Orléans  et  de  Bretagne  à  s'y  trouver  ^  Là ,  il 
leur  soumit  un  traita  d'alliance ,  dont  ie  bat 
était  la  réformation  des  abus  qui  s'étaient  ia- 
troduits  d^uQsle  gouveroément  de  l'état.  Chacun 
des  princes  s'engageait  à  fournir  un  eertain 
nombi>e  d'hommes  d  arnÂes  et  d'archers.  Us  se 
pro<nett3ie^t  secours  mutuel ,  let  s'obligeaient 
à  combattra  jtoqs  ceux  qui  se  prononceraient 
contre  le  bien  et  t honneur  du  roi  ^  de  lajus^ 
tice  et  du  public  ^.  Dès  qu'ils  auraient  rassemr 
blé  leurs  troupes^  ils  devaient  .itaarcher  sur 
Paris,  y  entrer  en  armes  et  présetsrter  requête 
au  ix)i  contre  le  duc  de  Bourgogne,  fauteur 
des  désordres  de  l'état.  Le  but  de  cette  asso- 
iciaticMn  était  évidemment  d'abattre  la  puissance 
de  Jean-Sans-Peur^  et  l'on  représenta  vivement 
au  duc  de  Bretagne  l'offense  dont  ce  pitnoe 
s'était  rendu  coupable  envers  lui ,  en  le  mena- 
çant de  le  dépouiller  de  ses  états  pour  en  revê- 
tir le  conjute  de  Peâthièvre,  son  gendre  ^ 

^  Actes  deBret.,  t.  ii,  4*.  de  la  coll.,  ool.  83i  à  845. 

"^  Hist.  ecclés,  et  cw,  de  Bret.,  par  dom^niorice, 
tome  1 ,  page  44^. 

5  Chronique  latine  de  Saint-Brieuc  ;  Jetés  de  Brei.^ 
tonoie  I,  3"".  de  la  collect. ,  col.  89. 
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Mdis  Jean  Y, <ptdUiue Sensible ^'il  fût  àcet  ou- 
tr^ge >  ne  donna  au  traité  qu^un  assentiment 
conditîonndk  Toutefois,  les  alliés  se  séparèrent 
arec  de  grandes  démonstsatiotis  d'amitié. 

La  grande  pensée  de  Jei^n  Y  y  ceile  qui  tlo«- 
mina  irar  Fensetoble  de  sa  vie  y  sur  les  déter^ 
minatioiis  que  les  éYéti&neus  le  ibccèrent  de 
prendre  y  fiit  une  £brte  résolution  de  main^ 
tenir  en  paix:  les  peuples  de  la  Bretagne.  Seule  ^ 
en  ^efFety  parmi  toutes  lés  provinces  qui  recon* 
nafissaiest  là  ^act^tineté  du  roi  de  France^  eette 
contrée  fut  lexempte  de  qnerelles  intestines , 
d'invasicms,  de  dévastations,  lorsque  le  feu  des 
discordes  civiles  se  propageait  jusqu'à  ses  fron^ 
tières ,  lorsqu'une  irruption  d'étcangers  nsettaît 
Tétataux  bords >derabime,lor8querADgle<terre, 
enfin ,  rangeait  la  France  au  nombre  de  ses 
conquêtes  et  remplaçait  sur  le  trône  les  fletirs 
de  lis  par  les  léopat'ds.  Si  les  historiens  con^ 
temporaina,  presque  tons  Français,  ont  sa- 
crifié ce  prince  tantôt  à  la  faction  de  Bour- 
gogne, tantôt  à  celle  d'Orléans,  sa  conduite 
mesurée  lui  a  valu  l'amour  et  la  vénération  des , 
Bretons. 

La  ligue  de  Gien  ne  tarda  pas  à  être  connue 
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du  duc  de  Bourgogne.  JeanTSans-Peur  prit  en 
secret  les  précautions  qui  pouvaient  servir  à 
déjouer  les  complots  de  ses  ennemis  ;  et,  comme 
il  regardait  le  duc  de  Bretagne  comme  le  plus 
puissant  des  confédérés ,  il  lui  dépêcha  une  per- 
sonne de  confiance  ,  chargée  dé  l'assurer  qu'il 
n'avait  jamais  songé  à  lui  susciter  aucune  diffi- 
culté ,  à  raison  des  prétentions  du  comte  de 
Penthièvre.  Jean  V,  satisfait  de  cette  explica- 
tion, conclut  un  traité  d'alliance  avec  Jean 
Sans-Peur  %  et  se  réserva  le  droit  de  pettnettre 
à  ses  frênes  de  prendre  parti  pour  ou  contre , 
avec  les  troupes  qu'ils  solderaient  eux-mêmes. 
En  effet,  Gilles  de  Bretagne  alla  planter  sa 
bannière  parmi  celles  de  la  Bourgogne,  et  le 
comte  de  Richemont  déploya  la  sienne  au  mi- 
lieu de  l'armée  du  comte  d'Armagnac.  Tout  le 
royaume  était  en  armes.  Le  roi  de  France, 
dans  un  éclair  de  raison,  ordonna  de  les  déposer, 
si  l'on  ne  voulait  encourir  toute  sa  colère^; 

"*  ^  Hist,  de  Bret, ,  par  Le  Baiid,  page  44^.  —  Hist. 
ecciés,  et  cw,  de  Bret.y  par  dom  Morice ,  tome  i , 
page  44^-  ^  ^ 

2  Actes  de  Bret. ,  tome  ii,  4*«  de  la  collect.,  col.  84i  \ 
Chartrier  de  Nantes ,  arm.  J ,  cass.  B ,  n*.  i4- 
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mais  personne  n'obéit ,  et  les  princes  se  trou- 
vèrent en  présence  aux  environs  de  Bicêtre, 
dont  le  château  appartenait  au  duc  de  Berri. 

Après  quelques  légères  escarmouches,  le  roi 
de  Navarre  proposa  un  moyen  d'accommode- 
ment. Il  consistait  à  exiger  des  princes  qu'ils 
renonçassent  à  toute  participation  au  gouver- 
nement y  et  à  créer  près  du  roi  un  conseil  d'é- 
tat ,  composé  de  personnes  d'une  prudence  et 
d'une  probité  reconnues.  Le  duc  de  Bourgogne^ 
qui  tenait  alors  les  rênes  de  l'administration ,  j 
consentit.  Le  duc  de  Berri  se  vit  forcé  d'y  ac- 
céder ^  L'une  des  conditions  du  traité  portait 
que  les  princes  s'éloigneraient  de  la  cour,  et  n'y 
reparaîtraient  plus  sans  être  mandés  expressé- 
ment. Deux  seigneurs  furent  nommés  gouver- 
neurs du  dauphin,  et  les  ducs  se  séparèrent, 
chargés  des  malédictions  du  peuple. 

Trois  mois  après ,  le  duc  de  Bourgogne  mé- 
content de  son  inaction ,  fit  publier  que  les  ducs 
d'Orléans  et  de  Bourbon ,  les  comtes  d'Arma- 
gnac et  d'Alençon  avaient  formé  le  projet  de 

^  Juvenal  des  Ursins ,  page  207.  —  Histoire  de 
Charles  VI, ^x  le  héraut  Berri,  pages  42^et  suiv. 
IV.  11 
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s'«mparer  de  la  personne  du  roi  et  du  dau- 
phin ^  En  vain  ces  princes  déclarèrent-ils  que 
cettç  allégation  n'était  qu'une  calomnie;    en 
vain  le  duc  de  Bretagne  vint-il  près  de  la  reine 
,  dans  l'intention  de  jouer  le  rôle  de  concilia- 
teur, rien  ne  put  parvenir  à  calmer  ces  esprits 
irrités.  Le  duc  d'Orléans ,  qui  ne  rêvait  que 
vengeance ,  défia  le  duc  de  Bourgogne  par  un 
cartel  signé  de  lui  et  de  ses  trois  frères ,  et  lui 
déclara  la  guerre  ^.  Les  Parisiens ,  partisans  de 
Jean-S^ans-Peur ,  demandèrent  au  roi  le  comte 
de  Saînt-Pol  pour  les  commander.  L'impru- 
dent cpmte  arma  les  boucliers ,  et  bientôt  ceux- 
ci  firent  trembler  tout  Paris  p^r  leur  férocité. 
Le  dauphin,  soutenu  par  les  Bourguignons, 
se  mit  à  la  tête  des  affaires;  les  proscriptions 
commencèrent;  et  le  duc  de  Bretagne,  effrayé 
de  l'avenir ,  se  retira  dans  ses  états. 

Le  duc  de  Bourgogne,  à  la  tête  de  soixante 
mille  hommes ,  marcha  sur  Paris ,  tandis  que 
le  duc  d'Orléans  s'en  approchait  également* 

^  Monstrelet ,  tome  i ,  chap.  lxx  et  suiv.  —  Ju vénal 
des  Ursins ,  pages  224  et  suiv. 

2  Hist*.des  ducs  de  Bourgogne,  T^Sir  M.  deBarante» 
%Qm9  m ,  page  3i-5. 
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Mais  le  premier  fut  abandonné  d'une  partie 
de  ses  troupes  ^  ;  et  le  second  vint  investir 
Saint-Denis ,  qu  il  prit  au  moyen  des  Bretons 
que  commandait  Gilles  dé  Bretagne.  Saint- 
Gloud  se  rendit  également  aux  Bretons  ^ ,  et 
ces  deux  succès  jetèrent  le  trouble  et  la  confu- 
sion dans  la  ville  de  Paris.  Le  duc  de  Bout* 
gogne,  qui  avait  recueilli  douze  cents  Anglais; 
vint  attaquer  les  Bretons  avec  vingt  mille 
hommes  et  les  mit  en  pièces  *•  Le  sire  de 
Gombour  fut  fait  prisonnier.  Jean-Sans-Peur 
entra  le  lendemain  à. Paris  aux  acclamations 
du  peuple;  on  jeta  les  corps  des  soldats  qui 
avaient  péri,  à  la  voirie;  on  défendit  d'admini^ 
strer  le  sacrement  de  baptême  aux  enfans  des 
partisans  du  duc  d'Orléans;  et  Ton  fit  au  mal- 
heureux Gbarles  VI  un  portrait  si  abominable 
de  la  conduite  des  princes  confédérés,  que  ^Vin- 
sensé  monarque  destitua  le  connétable  Ghar- 

^  Monstrelet,  tomei,  ch^p.  LxxTni.  —  HUU  des 
ducs  de  Bourgogne  y  par  M.  de  Barante ,  tome  m , 
pages  341  et  suiv, 

^  Monstrelet ,  tome  i ,  chap»  lxxix  et  suiv. 

*  Javenal  des  Ursins ,  p.  233  et  suiv.  — Monstrelet , 
tome  1  j  chap.  lxxxi  et  suiv. 
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les  d'Albret,  qu'il  remplaça  par  le  comte  de 
Saint-Pol ,  et  raya  le  sire  de  Rieux  de  la  liste 
des  maréchaux  de  France  ^ 

Les  princes  confédérés  supplièrent  le  duc  de 
Bretagne  de  les  secourir  de  ses  armes,  puis- 
que les  voies  de  la  justice  leur  étaient  inter- 
dites. Mais  le  duc  ne  voulut  rompre  aucun  des 
engagemens  pacifiques  qu  il  avait  pris  avec  les 
deux  partis;  il  déclara  qu'il  conserverait  une 
neutralité  qui  préservait  ses  sujets  du  fléau  de 
la  guerre  civile;  et  ses  peuples  s'en  réjoui- 
rent. Le  duc  de  Richemont ,  à  la  tête  de  seize 
cents  hommes  d'armes ,  dont  les  chefs  étaient 
Châteaugiron ,  la  Houssaye ,  la  Bellière  et  plu- 
sieurs chevaliers  distingués,  n'en  combattait 
pas  moins  près  du  comte  d'Alençon. 

Le  roi ,  enfin ,  suivi  des  ducs  de  Bourgogne, 
de  Guyenne  et  de  Bar,  alla  mettre  le  siège 
devant  la  ville  de  Bourges.  Sa  présence  sembla 
ramener  les  princes  à  la  raison  ;  ils  se  réconci- 
Uèrent,  et  la  paix  fut  signée  ^.  Anne  de  Bre- 
tagne, fille  de  Jean  V,  épousa  le  duc  de  Bour- 

1  Les  Français  le  nomment  Rochefort. 

2  Hist,  des  ducs  de  Bourgogne ,  par  M.  de  Barante, 
tome  IV,  page  22. 
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bon.  Gilles  de  Bretagne  mourut  le  jour: même 
de  la  signature  du  traité. 

Les  troubles  de  Paris  étaient  loin  ^e  s'a- 
paiser. Le  dauphin  voulut  mettre  garnison  à 
la  Bastille;  mais  les  bouchers,  que  le  comte 
de  Saint-Pol  avait  armés,  assiégèrent  cette 
forteresse ,  s'emparèrent  du  duc  de  Bavière ,  du 
duc  de  TBar ,  de  plusieurs  autres  seigneurs , 
d'un  grand  nombre  de  dames  et  de  damôiselles, 
et.  les  traînèrent  en  prison.  Les  chefs  des  sé- 
ditieux, Jean  Caboche,  Denis  Chaumont,  Jean 
de  Troyes,  n'avaient  pas  encore  acquis  sur  l'es- 
prit du  peuple  tout  l'empire  qu'ils  usurpèrent 
par  là  suite.  Les  bourgeois  parvinrent  à  les 
maîtriser,  et  mirent  en  liberté  lesn  seigneurs 
qu'ils  avaient  arrêtés.  Gè  fut  à  tette  époque  que 
Tanneguy  du  Ghastel,  chevalier  breton ,  reçut 
la  charge  de  prévôt  de  Paris. 

Le  duc  de  Bretagne  prolita  de  cette  tran- 
quillité passagère  pour  conduire  à  la  cour  de 
France  la  duchesse  sa  femme ,  qui  depuis  long- 
temps désirait  revoir  le  roi  son  père.  Elle  y  ' 
parut  avec  une  suite  nombreuse  de  barons,  de 
seigneurs ,  de  dames  et  de  damôiselles.  Le  roi , 
la  reine,  le  dauphin ,  le  duc  de  Berri,  la  com- 


1 


l66  LA  lïUERBS   BST  DAcLABAb 

blèrent  de  inarques  de  tendresse  et  de  pré^ 
sens;  mais  durant  son  séjour  il  s'éleva  qîiel* 
qnes  discussions  entre  le  duc  de  Bretagne  et 
le  duc  d'Orléans  à  raison  de  la  préséance. 
Jean  Y  eut  un  autre  démêlé  ayec  le  comte 
d'Alençon,  qui  lui  dit  qu'il  avait  au  coeur  un 
lion  aussi  grand  quun  enfant  d'un  an  ^. 
Mécontent,  il  revint  en  Bretagne,  et  reçut  en 
arrivant  la  nouvelle  favorable  que  le-  nouveau 
KM  d'Angleterre,  Henri JV,  avaût  ratifié  la  trêve 
de  dix  années ,  signée  peu  d^  temp»  avant  par 
son  prédécesseur^. 

Le  duc  de  Bouit^ogne ,  qui  s'était  ab- 
senté après  la  réunion  des  princes  à  Paris, 
revint  suricette  capitale  à  la  tête  de  quelques 
mille  hommes.  Le  roi  parvint  à  réunir  des 
troupes  et  marcba  contre  lui.  Il  fit  le  siège  de 
Compiègne  et  de  Soissons  ^  qu'il  emporta  d'as- 
saut; de  là  ,il  se  rendit  à  Arras ,  où  le  comte  de 
Ricbemont  tira  un  si  grand  parti  de  quelques 
canons  et  arquebuses,  dont  on  faisait  usage 
pour  la  première  fois,  que  la  place  se  serait 

^  MoDstrelet ,  tome  i ,  chap.  ex  et  suiv. 
'  Rymer^toroe  rx,  pages  80  et  suiv^ 
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rendue^  si  dans  çç  moment  mépie  pn  n^û^ 
traité. de  la  paix.  Le  roi  l'accorda  au  duc  de 
Bourgogne  V  II  semblait  que  la  gujerre  civile 
fut  une  condition  de  1  état  de  société ,  et  que 
ses  fauteurs  méritassent  des  égards  comme 
s'ils  se  fussent  conformés  à  des  obligations 
légales.  •  ' 

Henri  V  ne  tarda  ^as  à  déclarer  la  guerre  à 
(Charles  VI,  Il  partageait  l'ambition  de  ses 
prédécesseurs ,  et  nourrissait  le  désir  de  s'em- 
parer de  la  couronne  de  France.  Il  commença 
par  demander  la  stricte  exécution  du*  traité  de 
Bretigny;  puis  il  exigea  la  main  de  la  prin- 
cesse Catherine ,  fille  du  roi ,  avec  les  duchés 
d'Aquitaine  et  de  Normandie,  les  comtés  d'An- 
jou, deXourajne,  du  Maine,  du  Poitou,  de 
Ponthieu,  et  tout  ce  que  jadis  les  Anglais 
avaient  possédé,  conqui$  oU  revendiqué  en 
France  ^.11  s'embarqua,  le  1 3  août  i4i5,à 
Southampton,  avec  une  flotte  de  quinze  cents 

^  Hist.  des  ducs  de  Bourgogne ,  par  M.  de  Barante  ^ 
tome  IV,  page  177, 

^  Le  Moine  de  Saint-Denis  ,  liv.  xxxt.  —  D'Argen- 
tré,  page  81 1 . — Mofistcelet ,  tome  i ,  chap.  gxl  ,  ctL» 

et  GILHI. 
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voiles  y  portant  six  mille  hommes  d'armes  et 
TiDgtHjuatre  mille  archers.  Débarqué  sur  la 
rive  gauche  de  la  Seine ,  il  bloqua  immédiate- 
ment Honfleur;  s'empara  de  cette  ville  après 
nn  mois  de  siège ,  et.  en  chassa  tous  les  habi- 
tans,  hommes,  femmes  et  enfans;  mais  il  j 
perdit  tant  de  monde,  que  lorsqu'il  eut  mis 
dans  la  place  une  garnisOn  suffisante,  son  ar- 
mée se  trouva  réduite  à  près  de  moitié.  Henri 
prit  néanmoins  la  résolution  de  marcher  sur 
Calais,  en  traversant  la  Normandie,  la  Picar- 
die et  TArtois. 

Le  roi  de  France ,  ou  plutôt  ses  conseillers , 
écrivirent  à  tous  les  grands  vassaux  de  la  œn- 
ronne,  afin  de  hâter  l'arrivée  des  secours  qu'ils 
étaient  tenus  de  lui  fournir.  Us  n'oublièrent  ni 
le  comte  de  Richemont ,  ni  le  duc  de  Bre- 
tagne. Le  comte  de  Richemont  faisait  alors  une 
guerre  particulière  en  Poitou ,  afin  de  repren- 
dre ,  des  mains  de  leurs  seigneurs  actuels ,  des 
terres  que  le  roi  lui  avait  concédées.  H  s'était 
emparé  de  plusieurs  places ,  et  il  assiégeait 
Parthenay  quand  il  reçut  les  lettres  du  roi.  Il 
abandonna  le  siège  à  l'instant,  et  courut  re- 
joindre l'armée  avec  huit  cents^  hommes  d'ar- 
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mes  ^  Charles  VT,  en  priant  le  duc  de  lui 
envoyer  le  plus  de  troupes  qu'il  pourrait ,  lui 
fit  présent  de  cent  mille  écus  d'argent ,  pour 
l'aider  dans  .la  levée  des  recrues,  et  d'un  petit 
cheval  d'or  émaillé  qui  portait  un  harnais  de 
perles  de  la  valeur  de  cinqviante  mille  écus  ^. 
Jean  V  appela  près  de  lui  les  barons,  les  sei- 
gneurs, les  chevalier»,  et  bientôt,  à  la  tête  de 
douze  mille  hommes  d'armes  %  il  se  mit  en 
marche  vers  la  Normandie,  dans  la  direction 
où  il  pensait  rencontrer  1  armée  du  roi.  Celle-ci 

^  Hist.  d'Arturde  Bretagne,  comte  de  Richemont, 
page  8. 

2  Jffisi.  de  Bref. y  par  Bert.  d'Argentré ,  page  8ii. 

'  La  plupart  des  histoi'iens  français  ont  c]ierché  à 
jeter  des  doutes  sur  la  conduite  honorable  de  Jean  Y  à 
l'époque  dfila  bataille  d'Azincourt.  Ju vénal  des  Ursins 
ne  lui  donne  que  six  mille  hommes ,  et  suppose  qu'il  ne 
parut  pas  au  combat ,  uniquement  à  cause  de  l'absence 
du  duc  de  Bourgogne.  Dom  Morice  dit  sans  preuve 
qu'il  était  présent  à  la  délibération  qui  décida  de  la 
bataille.  J'ai  rétabli  les  faits  sur  les  récits  les  plus 
dignes  de  fm.  Ils  prouvent  à  quel  excès  les  seigneurs 
français  portèrent  l'imprudence  et  la  présomption.  Les 
douze  mille  hommes  de  Jean  Y  sont  établis  par  les 
états  de  revues  ou  montres  insérés  dans  les  dictes 
de  Bret.,  tome  ii ,  4**  cle  la  coUect. 
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commeoçait  à  commett^-e  les  mém^  &utes/ 
presque  sur  les  m^nes  lieux  et  dan$  lés  Hvèmes 
positions  qu'à  la  bataille  de  Cfécy.  Elle  se 
jeta  au  devant  de  Tarméè  anglaise  ^  dàn^  l^n- 
tention  de. lui  couper:  le  chemin  et  de  la 
forcer  à  combattre*  Henri  V  ,  rendu  suc  les 
bords  de  la  Somme ,  ne  put  traverser  le  gué  de 
Bkncbetaque  comme  F  avait  fait  Edouard  III; 
xïiHïè  il  remonta  v^rs  Sainte-Quentin,. et  passa 
la  rivière  sur  un  point  qu'on  avait mégligé. de 
garder*  Il  n'était  cependant  pas  hors,  de  dan-, 
ger.  Il  se  voyait  presque^  entouré.  Son  armée 
était  harassée  de  fatigues,  encombrée  de  ma- 
lades et  manquant  detojït.  Il  crut  alpr.s.d(evoir 
proposer  de  rendre  Har%ur  et  de  réparer  les 
maux  qu'il  avait  causés ,  pourvu  qu'oii  lui  lais- 
sât le^passage  libre  jusqu  à  Calais.  Le  qpmétable 
d'Albret  et  le  maréchal  de  Boucicault  furent  d'a- 
vis d'adopter  cett,e  proposition;  mais  le  cpBseii 
se  trouvait  composé  d'une  foule  déjeunes  prin- 
ces et  de  iseigneurs  dont  la  prudence  n'était  pas 
la  première  vertu.  Refuser  une  occasion  de 
combattre ,  c'était  forfaire  à  leur  propre  cou- 
rage ;  un  accommodement ,  quelque  raisonna- 
ble, quelque  avantageux  qu'il  fût,  était  une  là- 
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^eté;  trois  foi&  plus  ^ts  que  les  Anglais ,  ils 
allaient  d'un  seul  coup  anéantir  les  prétentions 
de  Henri  Y  sur  les  provinces  et  même  sur  le 
trône  de  France;  un  ennemi  si  faible  leur  fai- 
sait tant  de  pitié ,  que  les  plus  simples  mesures 
de  sûreté  n  étaienti|ue  d'inutfles  précautions. 
Ils  les  négligèrent  toutes  en  effet,  et  leur  bra- 
voure insensée  renouvela  pour  eux  les  tristes 
journées  de  Crécy  et  <^  Poitiers,  avec  dés  ré- 
sultats encore  plus  affligeans  ^ 

Lorsqu'il  eut  été  décidé quel'on  combattrait, 
les  Anglais  se  logèrent  au  village  de  Maison- 
celle ,'  et  les  Français  campèrent  dans  la  plaine 
d'Azincourt.  Vingt  à  vingt-quatre  mille  l;iom<- 
mes  composaient  l'armée  de  Henri  V  ;  environ 
quarante-cinq  mille  celle  de  Charles  VI  ^j 

^  Voyez  Monstretet ,  le  Moine  de  Saint-Denis  ^ 
l'Histoire  d^ArtuTy  page  lo,  les  Annales  de  jP/a»- 
é/re ,  liv.  XV,  page  i8i ,  etc. ,  etc. 

^  Il  est  impossible  d'imaginer  jusqu'à  qael  point  les 
historiens  portent  Texagération.  L'un  des  moins  sus- 
pects, le  docteur  Lingard,  dans  sa  remarquable  His^ 
toîre  d' Angleterre  y  ne  fait  aucune  diffieulté  de  porter  à 
cent  mille  hommes  la  seule  cavalerie  de  Tarmée  fran- 
çaise. Cent  mille  chevaux  dans  une  affûre  où  n'étaient 
ni  le  duc  de  Bourgogne ,  ni  le  duc  de  Berri;  ni  le  roiV 
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c'était  plus  du  double,  ffe  ne  rappellerai  point 
les  désastres  partiels  de  cette  affaire  y  ni  la  ri- 
dicule division  des  corps  français  en  trois  fta- 
tailles,  lorsque  déjà  la  tactique  militaire  com- 
mençait à  se  développer.  On  avait  repoussé  les 
plus  sages  opérations  de  Mlrt,  de  peur  de  pa- 
raître moins  braves.  On  se  précipitait  sur  l'en- 
nemi  avec  la  certitude  de  périr,  pour  n'avoir 
pas  Fair  de  manquer  dç  courage.  On  se  faisait 
massacrer,  afin  de  prouver  que  Ton  ne  crai- 
gnait pas  la  mort.  Sept  princes  français,  le 
duc  d'Alencon,  le  duc  de  Bar  et  ses  deux 
frères ,  le  duc  de  Brabant  et  le  comte  de  Ne- 
vers  ,  frères  du  duc  de  Bourgogne ,  et  le  comte 
de  Vaudémont ,  périrent  dans  cette  funeste 
journée.  Les  ducs  d'Orléans  et  de  Bourbon^ 
les  cijimtes  d'Eu,  de  Vendôme  et  de  Riche- 

ni  le  duc  de  Bretagne  !  Gela  est  d'une  telle  folie ,  qu'on 
ne  saurait  comprendre  qu'un  homme-  d'un  si  grand 
talent  n'ait  pas ,  du  premier  coup  d'œil ,  aperçu  l'ab- 
surdité de  l'assertion  à  laquelle  il  donnait  du  poids 
par  sa  propre  autorité.  Il  ne  cite  aucun  auteur,  et  il 
appelle  cela  un  modeste  calcul.  C'est  ainsi  qu'on  éci*i- 
vait  jadis  Thistotre.  Le  docteur  Lingai-d  a  sacrifié  à 
l'amour-propre  national. 
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mont  y  blessés  et  relevés  sous  des  tas  de  morts , 
furent  faits  prisonniers.  «Huit  mille  individus, 
presque  tous  membres  de  la  noblesse  de  France , 
restèrent  sur  le  champ  de  bataille.  On  reconnut 
parmi  eux  les  huit  cents  chevaliers  bretons  qui 
avaient  accompagnés  le  coaite  de  Richemont  ; 
les  Malestroity  les  Montauban,  lesCombour, 
les  Coetquen/les  Châteaugiron ,  les  du  Buis- 
son et  ses  enfans.  Un  seul  de  ceux-ci  aervécut 
et  suivit  le  comte  de  Richemont  dans  sa  cap* 
tivité,  avec  Edouard  de  Rohan,  Olivier  de 
la  Feuillée  et  Jean  Gifiart  ^ 

Comment  le  duc  de  Bretagne  ne  se  trouva- 
tâl  pas  avec  son  armée  à  cette  sanglante  et 
désastreuse  bataille?  La  jalousie  des  princes 
français  ,  ce  vertige ,  incroyable  qui  les  avait 
saisis,  s  y  opposèrent.  L'armée  bretonne  s'a- 
vançait à  marches  forcées  ;  Jean  Y  l'avait  de- 
vancée de  deux  journées;  il  supplia  qu'on  l'at- 
tendît. On  plaisanta  de  sa  suffisance ,  qui 
supposait  peut-être  qu'à  lui  seul  il  eût  défait 

l'armée  anglaise,  et  l'on  décida  qu'on  se  bat- 

*  • 

^  Hist.  de  Bret, ,  par  Bert.  d'Argentré,  page  8i3 , 
cotée  par  erreur  811.  —  Histoire  d'Artur,  comte  de 
Richemont ,  pages  10  et  suiv. 
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des  services  qu'il  avait  rendus  après  la  bataille 
en  ralliant  les  fugitifs ,  en  repoussant  les  partis 
anglais  qui  les  poursuivaient  y  en  garantissant 
du  pillage  les  villes  ouvertes  voisines  de  la 
plaine  d*Azincourt ,  et  en  déterminant  le  vain- 
queur à  la  retraite  ^  Charles  VI  lui  fit  resti- 
tuer la  ville  de  Saint-Malo ,  qui  depuis  si  long- 
temps était  démembrée  de  la  Bretagne.  Les 
habitans  furent  d'abord  très-effrayés  de  cette 
mesure  ;  ils  craignaient  des  récriminations  et 
des  vengeances;  mais  le  bon  Jean  Y  oublia  tout 
le  passé ,  et  ne  fit  sentir  sa  domination  que  par 
ses  bienfaits.  Ces  traits  sont  si  rares  dans  le 

mières  attaques  par  les  archers  anglais  et  écossais , 
qui  s'étaient  garantis  des  effo<^s  de  la  chevalerie 
française  pai*  un  retranchement  en  pieux  ferrés ,  con- 
tre lequel  venait  échouer  toute  l'impétuosité  des  che- 
valiers ,  si  pesamment  armés ,  qu'une  fois  abattus ,  on 
pouvait  les  considérer  comme  morts.  Les  flèches  tuè- 
rent leurs  chevaux  et  il  ne  resta  qu'à  les  égorger  ;  ce 
dont  s'acquittèrent  à  merveille  les  Anglais ,  par  l'ordre 
même  du  roi  Henri,  qui  ordonna  le  massacre  des 
prisonniers.  Aucun  raisonnement  de  chroniqueur  ou 
d'historien  ne  peut  excuser  un  pareil  crime. 

^  Je  n'ai  pas  donné  la  description  de  la  bataille 
d'Azincourt,    étemel   et  douloui-eux   monument  de 
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^ninzième  siècle ,  que  rhistorien  se  trouve  heu- 
reux de  les  recueillir ,  parmi  les  atrocités  et 
les  injustices  dont  sou  âme  est  incessamment 
froissée.  • 

Le  connétable  d'Albret,  ayant  péri  à  la  ba- 
taille d'Azincourt ,  fut  remplacé  par  le  comte 
d'Armagnac.  Le  duc  de  Bretagne  permit  à 
plusieurs  chevaliers  bretons  de  prendre  du  ser- 
vice sous  les  drapeaux  français  et  le  comman- 
dement de  Tanneguy  duChastel/afin  dé  veiller 
spécialement  à  la  sûreté  du  roi  et  du  dauphin, 
qui  mourut  peu  de  temps  après ,  ne  laissant 
pour  héritier  ^du  trône  qu'un  frère  en  bas  âge, 
connu  depuis  sous  le  nom  de  Charles  VIL 

bravoure,  de  dévouement  et  d'ineptie.  On  la  trouve 
dans  nos  meilleurs  chroniqueurs ,  Monstrelet^  le  moine 
de  Saint-Denis,  Juvenal  desiUrsins,  Lefeuvre  de 
Saint-Remy,  le  père  Daniel,  Mézeray,  Vély  et  ses 
continuateurs  ;  mais  encore  mieux  dans  nos  historiens 
modernes ,  et  spécialement  dans  VHist,  des  ducs  de 
Bourgogne ,  par  M.  de  Barante  ,  tome  iv,  p.  a33  et 
suiv.,  et  Y  Histoire  d'Angleterre  du  docteur  Lingard, 
tome  v,  pages  26  et  suiv.  Cette  bataille  ne  concerne 
qu'indirectement  la  Bretagne ,  et  mon  seul  devoir  était 
de  rectifier  ce  qui  s'était  accrédité  de  faux  dans  Topinicm 
(générale ,  relativement  à  sa  coopération. 

IV.  12 
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Toute  la  politique ,  toutes  les  démarches  du 
duc  de  Bretagne  eurent ,  de  ce  moment,  pour 
but  de  préserver  la  famille  lt>yale  des  entre- 
prises de  Jean -Sans -Peur,  et  de  l'engager  à 
éloigner  ses  troupes  de  Paris.  Le  cardinal  de 
Bar  joignit  ses  représentations  aux  siennes  ; 
mais  le  duc  de  Bourgogne  tenait  à  prendre 
séance  au  conseil  du  roi ,  où  le  premier  rang 
lui  était  dû;  et  si  ses  gens  avaient  causé  du 
dommage  dans  les  villes  et  les  campagnes  ,  ce 
n'était ,  disait-il ,  que  par  représailles  et  pour 
venger  les  outrages  dont  on  l'abreuvait.  JeanV, 
n'en  ayant  rien  obtenu  à  Lagnj ,  où  il  était 
allé  le  trouver  ^ ,  revint  à  Paris ,  et  y  reçut  des 
députés  de  l'université ,  qui  vinrent  le  compli- 
itienter  et  le  prier  de  continuer  son  interven- 
tion ,  afin  d'obtenir  la  restitution  de  Hârfleur, 
de  ramener  l'union  dans  l'Église ,  et  dç  main- 
tenir leurs  privilèges^.  Le  prince,  en  s'étonnant 
de  leur  attachement  à  des  intérêts  personnels,  les 
loua  beaucoup  des  motifs  qu'ils  alléguaient  pour 
la  délivrance  deHarfleur,  et  leur  fit  cependant 

^  Chroniq.  de  Saint-Denis  ^  liv.  xxxt,  chap.  x. 
2  D'ÂTgentre,  pages  8i6à8fl7.  — Juvenal  des  Ur- 
sins  y  page  3a6. 
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observer  que ,  dans  Texpressioa  de  leurs  désirs, 
ils  avaient  oublié  ce  qui  semblait  le  plus  con- 
venable, lunion  entre  les  princes  et  la  paix 
du  royaume*  lies  députés  rendirent  compte  au 
conseil  de  Fumversité  de  leur  harangue  et  de 
la  réponse  du  duc  de  Bretagne,  et  proposèraot 
de  retourner  à  son  hôtel ,  afiii  de  le  remercier 
du  zèle  qu  il  montrait  pour  le  rétablissement 
de  la  paix.  Le  recteur  s'y  refusa  ;  maïs  quatre- 
vingts  membres  se  réupirent,  vinrent  trouver 
Jean  V,  et  le  supplièrent  de  ne  pas  quitter  la 
cour  qu'une  paix  honprable  ne  fut  CQpclue. 
L'orateur  était  un  prédicateur  célèbre  que  Ton 
connaissait  sous  le  nom  de  ministre  des  ûja- 
thurins.  Un  des  plus  fougueux  parmi  les  uni- 
versitaires l'interrompit,  et  dit  insolemment 
que  l'université  démentait  cette  harangue , 
qu  elle  se  souciait  peu  de  la  paix  que  l'on  pré- 
tendait faire,  qui,  à  tout  prendre,  ne  pouvait 
être  qu'une  paix  cabochienne  ^  Cette  allusion 
au  chef  d'un  pai*ti  qui  commettait  à  Paris  d'a- 
bominable désordres,  étonna  le  duc  de  Bretagne 

'  Gaboche  était  un  des  chefs  des  bouchers  armés 
^      par  le  duc  de  Bourgogue. 

12. 
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sans  Vémouvoir.  «  A  ce  que  je  vois,  »  dit -il 
doucement ,  «  vous  n'êtes  d  accord  ni  entre 
»  vous,  ni  avec  les  autres.  Il  n'est  pas  bien 
»  d'être  ainsi  divisés.  Je  ne  laisserai  pourtant 
»  pas  les  choses  en  ces  termes ,  et  une  autre 
»  fois ,  je  vous  en  reparlerai  moi-même  ou  vous 
1»  en  ferai  parler  par  mes  conseils.  »  Il  les  con- 
gédia, et  le  recteur,  qui  était  alors  une  véri- 
table puissance,  n'hésita  pas  à  dire  qu'il  se 
vengerait  d'un  prince  qui  avait  dédaigné  son 
autorité.  Il  s'entendit  en  effet  avec  un  capi- 
taine de  lanciers,  qui  posta  quarante  de  ses 
soldats  près  du  Ghàtelet.  Ces  hommes  arrê- 
tèrent le  ministre  des  Mathurins,  et  un  doc- 
teur en  droit ,  qui  avait  pris  la  parole  devant 
le  duc  en  faveur  de  la  paix.  Dès  que  Jean  V 
fut  informé  de  cet  attentat,  il   ordonna  au 
prévôt  de  Paris  <le  mettre  les  prisonniers  en 
liberté.  Celui-ci  n'osa  désobéir.  Mais  déjà  le 
duc  de  Bretagne,  dégoûté  de  se  donner  des 
soins  pour  des  gens  qui  l'en  récompensaient 
si  mal ,  prenait  le  parti  de  retourner  dans  son 
duché ,  où ,  du  moins ,  on  lui  savait  gré  de  la 
concorde  et  du  calme  qu'il  maintenait  au  mi- 
lieu de  tant  d'orages. 
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Deux  années  s'écoulèrent  ainsi  dans  des  al- 
ternatives d'efforts  pour  ramener  la  paix ,  et 
de  découragement  occasioné  par  Thumeur  al- 
tière  de  Jean-Sans-Peur  et  des  princes  fran- 
çais. Toutes  les  fois  qu'il  était  question  de 
négociations  pacifiques  ,  on  retrouvait  le  duc 
Jean  V,  toujours  disposé  à  retarder  les  hos- 
tilités et  à  prévenir  l'effusion  de  sang.  Sa  voix 
cependant  était  rarement  écoutée  ;  et  s'il  par- 
vint à  arracher  au  plus  grand  danger  quel- 
ques femmes  que  les  bouchers  voulaient  égor- 
ger,  il  ne  put  empêcher  qiié  les  Bourgui- 
gnons n'entrassent  à  Paris ,  ne  s'emparassent 
de  la  personne  du  roi ,  et  n'ordonnassent  le 
massacre  de  tous  les  partisans  de  la  maison 
d'Ârmagnac  ^  ;  carnage  horrible,  d'où  le  jeune 
dauphin  fut  sauvé  par  le  courage  et  l'activité 
du  breton  Tanneguy  du  Chastel. 

L'état  afireux  où  le  royaume  était  réduit, 

^  ne  recevait  aucun  adoucissement   des  trêves 

.  qui  se  succédaient  et  se  rompaient  entre  la 

France  et  l'Angleterre ,  ni  des  prétendues  ré- 

^  MoDstrelet ,  chap.  cxci ,  cxcii  et  cxciy.  —  M.  de 
Barante ,  tome  iy,  pages  357  à  867. 
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€ODciliatio0s  entre  les  jprinces  ,  aussitôt  ou- 
bliées que  jurées.  Le  jeune  dauphin  eut  enfia 
ilne  entrevue  avec  le  duc  de  Bourgogne  à 
Montareau-faut- Yonne.  Jean-sans-Peur  y  fiit 
afeassiné^.  Tanneguy  du  Gfaastel  lui  porta  les 
premiers  cou{», selon  les  Bourguignons ;mai& 
dans  tout  le  cours  de  sa  vie ^  ce  vaillant  che- 
valier maintint  que  Taccu^tion  était  fausse  ; 
dès  le  conmiencement  de  l'affaire  ,  il  avait 
])ris  le  dauphin  entre  ses  hras  et  l'avait  em- 
porté hors  des  barrière».  Il  offrit  de  soutenir 
le  duel  judiciaire  contre  tous  ceux  qui  le 
soupçonnaient. 

Cet  acte  déplorable,  qui  ne  vengeait  la  mort 
du  diïc  d'Orléans,  assasâné  douze  ans  aupara- 
vant ,  qu  en  versant  de  nouvelles  calamités  sur 
la  France ,  fut  l'origine  de  l'horrible  complot 
tramé  par  la  reine  Isabeau  de  Bavière  et  le 
nouveau  duc  de  Bourgogne,  Philippe  le  Bon^. 
ils  n'hésitèrent  pas  à  traiter  avec  l'Angleterre^ 
à  joindre  la  main  de  Catlienne  de  France  à 

^  Lefeuvre  de  Saint-Remy. — Juvecal  des  Ursins, 
p»  37 1 .  —  Monstrelet ,  chap.  ccxii.  —  M.  de  Barante , 
pagéft  4^6  et  saiv, 

^  Hist.  de  Bret.;  par  Bert.  d'Argentré,  paf^  819^ 
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celle  de  Henri  V  ,  à  <;oofier  la  végewé  du 
royaume  au  monarque  pngViâ ,  durant  la  yiè 
de  Charles  VI,  à  lui  assurer  là  wcçeg$iou  àU 
trqne ,  et  à  en  exclure  le  Véritable  hérxtièK*^  le 
dauphin  qui  fut  Charles  YII  ! 

Tandis  que  les  scènes  de  désolation  se  jmul^ 
tipliaienten  France  >  et  que  les  princes  et  1^ 
seigneurs  divisés  enveloppaient  d'un  réseau  de 
malheur,  les  villes  ^  les  communes  et  les  cam- 
pagnes ,  Jean  V  ^dûvërnait  en  paix  la  Bre-^ 
tagne.  t'iofortuné  Charles  VI ,  dirigé  par  un 
conseil  vénal  ou  pusillanime,  passait  incessam* 
meut  d'un  parti  à. uu: autre,  déclarant  en- 
nemis ses  amis  de  la  veille /et, dans  ses  éx^feirs 
de  raison,  appelant  des  avis  et  des  secours  ; 
mais  le  duc ,  ind^né  d'une  versatilité  qui  sou* 
vent  l'avait. rp|ongé  dans  de  singuliers  ein** 
barras,  laissait  jes  princes  s  entredéchirer ,)  et 
jouissait  de  la  prospérité  de  ^es  états.  Il  oiit 
viit  aes  villes  aux  habitans  des  contrées  voi^ 
sines^  qui  cherchaieiit  un  refuge  contre  les  ca«> 
lamités  de  la  guerre  civile.  Les  Normands 
surtout  s'établirent  en  grand  ;pombre  daps  la 
Bretagne.  Trente  miljç  familles,  çh^s^éespaf  les 
Anglais ,  pillées  et  pour.8|yi|ivjies  de  ppuveiau  par 


l84  MARGUERITE  V  DE    GLISSON 

les  Français ,  y  trouvèrent  un  asile  ^  Libéra* 
lement  accueillies  ,  elles  y  portèrent  leurs 
biens  et  leur  industrie  ;  elles  formèrent  des 
colonies  dans  les  villes  et  les  campagnes,  y 
propagèrent  les  arts  que  Ton  cultivait  en  Nor- 
mandie ,  élevèrent  des  manufactures^  et  ensei- 
gnèrent aux  Bretons  divers  moyens  de  s^en- 
richir  :  on  ne  saurait  mieux  payer  l'hospitalité. 

Mais  la  fortune  gardait  un  mauvais  jour  au 
duc  de  Bretagne  ;  elle  épiait  sa  félicité  et  vînt 
le  frapper  dans  sa  personne ,  au  milieu  des  peu- 
ples qui  Taimaient  et  au  cœur  même  de  ses  états. 

La  maison  de  Pènthièvre  ne  pouvait  mettre 
en  oubli  les  pertes  immenses  quelle  avait  faites 
par  suite  de  la  bataille  d'Auray,  où  Monfort , 
en  arrachant  la  vie  à  Charles  de  Blois,  avait 
enlevé  aux  descendans  de  ce  prince  le  trône 
ducal  de  la  Bretagne.  L'orgueilleuse  Margue- 
rite de  Clisson ,  plus  fière  et  plus  superbe  de- 
puis Talliance  de  son  fils  aine  avec  le  duc  de 
Bourgogne  ^^  ne  supportait  pas  Vidée  que  ses 

^  Bert.  d'Argentré ,  page  819.  —  Jïist,  de  Bretagne  > 
par  M.  le  comte  Daru ,  tome  11 ,  page  246. 

^  Le  comte  Olivier  de  Pènthièvre  avait  épousé  Tune 
deâ  filles  de  Philippe  le  Bon. 
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enfans  eussent  des  supérieurs  et  qu^ils  fussent 
forcés  de  reconnaître  un  souverain  qui  n'était 
pour  eux  qu'un  injuste  agresseur ,  qu'un  usur- 
pateur odieux.  Du  sein  de  ce  feu  caché ,  il 
sortait  souvent  des  étincelles  qui  en  révélaient 
toute  lardeur.  La  veuve  hautaine  du  comte 
de  Penthièvre  enflammait  sans  relâche  le  cour- 
roux de  ses  fils ,  flattait  leur  ambition  d'une 
espérance  prochaine  ,  les  aiguillonnait ,  les 
pressait /les  animait;  et  ils  n'attendaient,  pour 
venger  sur  Jean  V  la  mort  de  leur  aïeul , 
qu'une  occasion  qui  tardait  trop  à  leur  impa- 
tience. Marguerite  résolut  d'aller  au-devant  du 
hasard.  Elle  réunit  près  d'elle  trois  de  ses  fils , 
OUvier ,  Charles  et  Jean ,  et  les  accabla  de 
reproches  ^  :  «  Ils  ne  tenoient  en  rien  de  leurs 
)i  vaillans  aïeux  Charles  de  Blois  et  Clisson  ; 
)>  ils  manquoient  du  plus  commun  courage  ; 
»  s'ils  eussent  été  gens  de  cœur  comme  ils  le 
»  prétendoient ,  ils  auroient  eu  la  généreuse 
»  fantaisie  de  recouvrer  l'héritage  de  leur  fa- 
»  mille  ;  le  moment  sembloit  favorable ,  tout 
»  étoit  en  feu  dans  le  royaume  de  France  ^ 

^  Hist.  de  Bret. ,  par  d'Argentré ,  page  82a. 
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»  n  étoit-ce  pts  Fheure  d'éprouver  la  fidélité 
ir  de  leurs  amis  ?  Le  duc  de  Bourgogne,  le 
V  beau-père  d'Olivier  ,  ne  manqueroit  pas 
»  d'embrasser  une  cause  qui  vaudroit  un  trône 
»  à  sa  fille.  Le  dauphin,  qui  prenoît  le  titre  de 
n  régent  de  France,  avoit  contre  Jean  V  plus 
»  d'ui^  sujet  de  mécontentement  ;  il  falloit 
»  donc  renoncer  au  nom  qu'ils  portoient,  s'ils 
»  n  avdent  dans  le  cœur  aucun  sentiment  de 
»  leur  véritable  grandeur.  »  ^ 

Ce  n  était  assurément  pas  la  volonté  qui 
manquait  k  ces  princes  ;  mais  ils  ne  disposaient 
pas  de  forées  suffisantes  pour  attaquer  ouver- 
tement le  duc  dans  sa  propre  cour ,  adoré  de 
ses  sujets  ,  et  dont  un  seul  mot  pouvait  attirer 
en  Bretagne  une  armée  anglaise.  Ils  songèrent 
à  coudre  la  peau  du  renard  à  celle  du  lion. 
L'assentiment  du  dauphin  leur  était  nécessaire; 
ils  l'obtinrent  par  l'intermédiaire  du  comte  de 
Dunois ,  le  bâtard  d'Orléans ,  et  du  président 
de  Provence,  le  conseiller  Louvet^  Le  dau- 


^  Le  dauphin  les  engagea  à  saisir  Toccasion  des  am- 
bassadeurs qu'a  envoyait  à  Jean  V.  Actes  de  Bret. , 
tome  n ,  4'*  ^^  1*  coUect.,  eol.  -qq^. 
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phÎQ  leur  promit  >  par  lettnes  scellées  de  soti 
sceau,  de  les  aider  à  reconquérir  k  Bretagne, 
s'ils  parvenaient  à  se  défaille  du  à  s'emparer  de 
Jean  Y  ;  et  cependant  ce  prince  était  son  beau- 
frère  l  Le  roi  mênië  eut  connaissance  du  com- 
plot dans  un  accès  de  bon  isetis  ;  et  son  con- 
seil y  dcmna  les  mains ,  parce  que ,  depuis  la 
bataille  d'Azinconrt,  le  duc  de  Bretagne  avait 
refusé  d'arïiier  de  notrreau ,  et  qu'il  avait  été 
saluer  le  roi  d'Angleterre  dans  la  ville  d'A- 
leoçooa.  Ces  préliminaires  remplis ,  Olivier  de 
Penthièvre  et  sa  mère  Marguerite  députèrent 
à  Nantes  Pierre  de  Beloi ,  leur  conseiller  in- 
time ,  avec  la  mission  de  supplier  Jean  Y  de 
leur  faire  l'bonneur  de  s'unir  à  eux  par  une 
alliance  étroite ,  et  de  consentir  à  ufi  nouveau 
traité  qui  lui  prouvât  qu'il  en  était  aimé  au- 
tant qu'honoré,  et  qu'ils  voulaient  le  servir 
comme  leur  prince  et  seigneur ,  envers  et  contre 
tous  ceusc  '^m  pourraient  n^re  et  mourir. 
Touché  de  cette  démarche,  et  persuadé  de  leur 
sincérité,  le  duc  de  Bretagne, consentit  à  tout 
ce  que  l'on  demandait,  et  fit  inviter  le  comte 
de  Penthièvre  à  partager  les  plaisirs  de  sa 
cour  ,  d'autant  plus  brillante  en  ce  mpment> 
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qu'il  allait  recevoir  une  ambassade  extraordi- 
naire du  dauphin. 

Olivier  de  Penthièvre  se  rendit  à  Nantes  ac- 
compagné de  trente  cavaliers.  Le  duc  Fac- 
cueillit  avec  une  entière  cordialité ,  le  reçut  k  sa 
tabe ,  le  combla  de  caresses ,  le  créa  maréchal 
de  Bretagne  et  son  chambellan^  et  conçut  pour 
lui  tant  d'amitié ,  qu'il  lui  eût  accordé  toutes 
les  faveurs  qu'il  eût  demandées ,  et  lui  eût  fait 
remise  de  la  totalité  des  anciennes  places  de 
sa  famille,  si  le  comte  de  Penthièvre  eût  seu- 
lement paru  le  désirer  ^  ;  mais  ce  n'était  pas 
là  son  but.  Après  un  séjour  assez  prolongé,  le 
comte  Olivier  supplia  le  duc  avec  de  grandes 
instances,  de  la  part  de  la  dame  de  Clisson  sa 
mère ,  de  lui  accorder  l'honneur  de  la  visiter  en 
son  chastel  de  Ghamptoceaux  ;  l'assurant  que 
tout  son  désir  était  de  recevoir  son  sdgneur 
dans  sa  maison  avant  de  mourir,  qu  elle  ferait 
ses  efforts  pour  y  réunir  de  nombreux  amuse- 
mens,etqu'afinde  le  mieux  fêter,  elle  appel- 

^  Arrêt  contre  les  Penthièvre.  Déposition  du  duc 
de  Bretagne  et  de  son  frère  Richard.  D'Argéntré , 
pages  828  et  suiv.  —  Actes  de  Bret.,  tome  n,  4*-  ^'^ 
la  collect ,  col.  1070. 
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lerait  les  plus  belles  damoiselles  de  la  Bre- 
tagne, 

Le  duc  était  jeune  encore ,  et  il  se  serait  fait 
scrupule  de  soupçonner  un  chevalier  qui  lui 
tenait  un  si  gracieux  langage.  Il  s'était  si  bien 
attaché  au  comte  Olivier,  qu'eu  Tadmettant  à 
toutes  les  privautés  de  son  intérieur,  il  lui 
avait  donné  place  en  son  propre  lit,  suivant 
l'usage  du  temps ,  et  que ,  dans  un  moment  de 
confiance ,  il  l'avait  assuré  que,  si  Dieu  disposait 
de  sa  personne,  il  se  proposait  de  lui  laisser  la 
tutelle  de  ses  enfans  et  le  gouvernement  de 
la  duché.  Il  accepta  donc  la  proposition.  Le 
comte  de  Penthièvre  s'obligea,  par  serment, 
à  le  reconduire  à  Nantes  sain  et  sauf  ;  et  partit, 
afin  de,/prévenir  sa  mère  et  de  disposer  le  châ- 
teau pour  la  réception  de  Jean  V. 

Les  conseillers  du  duc  et  les  gentilshommes 
les  plus  sages  de  sa  maison  avaient  cependant 
songé  aux  suites  possibles  d'une  pareille  dé- 
marche. Ils  déclarèrent -qu'elle  était  hasar- 
deuse et  sans  nécessité,;  le  duc  avait  vu  lui- 
même,  et  entendu  dire,  combien  il  se  couvait  de 
regrets  dans  le  sein  des  membres  de  la  famille 
Penthièvre  ;  il  devait  se  rappeler  les  dédains 
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dont  là  comtesse  Favait  naguère  accablé  y  le 
dépit  qu  elle  avait  montré  contre  ses  gens  en 
les  faisant  battre ,  emprisonner,  mourir  même 
dans  les  tortures; il  ne  convenait  ni  de  la  croire, 
ni  de  s'en  rapporter  à  sa  parole  ;  tout  le  venin 
n'était  pas  sorti  de  son  cœur  ;  et  il  y  allait  trop 
avant  de  la  sécurité  du  duché  de  Bretagne  et 
de  la  personne*  même  de  Jean  V,  pour  s'en 
fier  à  personne. 

Le  duc  n'écouta  aucun  conseil,  a  Jamais  >  » 

.  dit-il ,  «  je  ne  croirai  d'eux  chose  semblable. 

»  N'a-t-on  pas  vu  la  façon  dont  ils  sont  venus 

»  me  convier  ?  Il  n'est  pas  possible   que  si 

»  gentil  comte  ait  tramé  si  noire  trahison  I  » 

Il  partit  donc  %  accompagné  d'Olivier  de 
Penthièvre,  qui,  pour  lui  faire  honneur,  était 
revenu  à  Nantes.  Le  duc ,  dans  l'intention 
bienveillante  de  ne  pas  être  une  charge  oné- 
reuse à  son  hôtesse ,  ne  se  fit  suivre  que  d'un 
petit  nombre  d'affidés,  Richard  son  firère  ^ 
Jacques  de  Dinan ,  les  sires  d'Oudon ,  de  M au- 
ny  et  de Lannion.  Olivier  était  allé,  le  matin, 
l'éveiller  dans  son  lit,  à  la  tour  neuve  de  Nantes 

^  12  février  14^0. 


POUR    GHAMFTOGEAUX.    ]420.  I9I 

qu'il  habitait  alors  ;  il  Tavait  pris  par  la  main 
en  lui  disant  :  «  Hé  !  tôt  !  tôt  I  Theure  est 
»  avancée;  les  dames  nous  attendent  à  Champ- 
»  toceaux  ;  la  chasse  et  les  divertissemens  sont 
»  prêts;  il  nous  faut  dépêcher!  »  —  «Bien, 
»  bien ,  »  reprit  le  duc  ;  «  mais  je  voudrois 
0  monter  c^aus  ma  barque  et  voir  si  Teau  nous 
»  pourroit  porter.  »  Le  temps  se  trouva  incer- 
tain et  le  vent  très-fort.  Le  duc  et  sa  compagnie 
prirent  des  chevaux  et  se  rendirent  au  Loroux- 
Botereaux  ^  où  les  logemens  étaient  préparés. 
Ce  bourg  n'était  situé  qu  à  deux  lieues  de  di- 
stance de  Champtoceaux.  Olivier  y  laissa  le  duc 
avec  quinze  cavaliers  chargés  de  sa  garde,  et 
emmena  au  château  ses  maitres-dliôtel  et  les 
officiers  qui  conduisaient  sa  vaisselle  dW  et 
d'argent  ^  Le  lendemain  matin  il  reparut,  et, 

^  L'usage  des  princes  était  de  se  faire  suivre  partout 
de  leur  vaisselle.  Cette  coutume  s'est  conservée  à  la 
cour  de  France  jusqu'à  nos  jours.  Le  roi  et  les  princes 
du  sang  avaient  partout  leur  cadenat;  c'était  la  ca8»> 
sette  qui  contenait  la  vaisselle.  Le  cadenat  était  une 
prérogative  enviée  de  tous  les  grands  seigneurs i  Avec 
un  peu  plus  de  confiance  sociale ,  on  en  est  arrivé  à  se 
servir  partout  de  la  vaisselle  du  maître  qui  f  eçoit  ;  sauf 
le  cadenat  du  roi. 


1 
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après  les  premiers  complnnens,  il  dit  encore 
au  duc  :  «  Hâtez-vous ,  les  dames  tous  atten- 
»  dent  et  le  diner  se  gâte.»  Jean  Y  entendit  la 
messe;  puis,  montant  à  cheval  avec  Richard 
son  frère,  il  suivit  Olivier,  qui  lui  montrait  la 
route.  La  cavalcade  arriva  près  d'un  pont  en 
bois,  nommé  le  pont  de  La  Tuberde,  sur  la 
petite  rivière  de  Divette.  Le  comte  Olivier 
avait  eu  la  précaution  de  faire  détacher  toutes 
les  planches  du  pont ,  afin  qu'on  pût  les  enle- 
ver avec  facilité ,  et  que  le  passage  devint  en- 
suite impraticable.  Il  descendit  de  cheval  et 
engagea  le  crédule  Jean  V  à  l'imiter.  Le  duc  de 
Bretagne  et  son  frère  traversèrent  à  pied  le 
pont  de  la  Tuberde;  mais  aussitôt  qu'ils  eurent 
atteint  l'autre  rive ,  un  des  cavaliers  du  comte , 
Alain  de  la  Lande  et  quelques  domestiques  de 
sa  suite,  firent  semblant  de  plaisanter  entre 
eux,  et  tout  en  rjant  jetèrent  à  l'eau  une  partie 
des  planches  détachées,  et  se  défièrent  mu- 
tuellement de  franchir  la  distance  découverte. 
Le  duc  s'amusa  d'abord  de  ce  badinage ,  mais 
il  s'aperçut  bientôt  que  le  pont  tout  entier  avait 
disparu  et  que  ses  gens  restaient  à  l'autre  bord 
de  la  Divette.  Tout  à  coup  il  vit  sortir  d'un 
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bois  voisin,  Charles  de  Blois^  frère  du  comte  de 
Penthièvre ,  avec  une  quHi%ntaine  de  lances  et 
beaucoup  d'hommes  de  pied.  Le  duc,  surpris^ 
dit  au  comte  de  Pen  thièvre  :  «  Saint  Yves  !  Quels 
<  gens  sont  ceux-ci,  beau  cousin?»  — -  «  Ce 
»  sont  mes  gens,  »  reprit  Olivier,  et  en  même 
temps ,  il  mit  la  main  sur  le  duc  de  Bretagne^ 
«  Nous  te  tenons ,  enfin  !  »  secria-t-il  ;  «  et 
»  avant  de  nous  échapper,  tu  nous  auras  rendu 
H  notre  héritage  !  »  La  troupe  commandée  par 
Charles  de  Biois  ,  fondit  alors  au  galop  sur  le 
petit  nombiie  de  chevaliers  qui  se  trouvaient 
près  de  Jean  V  et  voulaient  se  mettre  en  dé- 
fense; mais  ils  étaient  mal  armés;  on  les  en- 
toura ;  et  si  le  duc  ne  fut  pas  tué  ,  il  ne  dut  la 
vie  qu'au  hasard;  car  les  assaillans  avaient 
appris  en  Italie  qu'en  semblable  afiàire ,  il  ne 
faut  pas  commencer ,  si  l'on  n'est  déterminé  à 
finir.  Jean  de  Beaumanoir  para  du  bras  un 
coup  d'épée  tranchante  qui  tombait  sur  la  tête 
du  duc,  et  fut  grièvement  blessé;  d'autres 
généreux  serviteurs  furent  renversés  à  ses  côtés; 
enfin,  lés  Penthièvre  s'en  rendirent  maîtres, 
et  Charles  de  Blois  se  hâta  d'aller  apprendre 
il  sa  mère  la  prise  de  Jean  Y  et  de  Richard 
IV.  13 
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d<! Bretagne*  A  Tiûstant  môme,  Tambitieuse  et 
cruelle  comtesse  commanda  l'arrestation  des 
officiers  qui  avaient  précédé  le  duc.  Les  sires 
d'Oudon^de  Lamiion,  deDinan,Jean  deKer- 
niellée ,  Pierre  Ëder,  de  Maure  et  M auny  fur 
rent  jetés  dans  des  prisons  iniectes  à  Champ 
toceaux,  à  Paluau,  à  Clisson,  aux  Essarta 
Marguerite  s'empara  de.  la  vaisselle  d or;  et, 
prévoyant  l'avenir ,  donna  les  ordres  les  plus 
prompts  pour  mettre  ses  châteaux  en  état  de 
défense.  Olivier ,  resté  près  de  Jean  V  et  de  Ri- 
chard ,  fît  attacher  une  longe  à  la  bride  de  leurs 
chevaux ,  et  dans  Tintention  de  dérober  leur 
marche  aux  premières  recherches,  il  les  dirigea 
bur  la  ville  de  Clissou;  mais^  avant  d'entrer,  il 
leur  dit  ;  a  Gardez-vous  bien  de  crier  ni  d'en 
»  appdler  au  peuple;  il  vous  aime,  et  se  met- 
»  troit  peut-être  en  mouvement  pour  vous  sau- 
3»  ver.  Si  par  malheur  pour  vous  un  tel  évé- 
»  nement  arrivoit,  et  qu'on  essayât  de  vous 
^  »  placer  en  franchise  dans  une  église  ou  ailleurs, 
»  vous  savez  que  la  ville  est  à  nous,  que  les 
)^  portes  sont  gardées  par  nos  gens ,  nous  irions 
»  vous  chercher  et  vous  prendre ,  fût-ce.  dans 
»  les  bras  du  crucifix ,  et  ne  vous  quitterions  que 


DES    NOiiiBS    Mî60Î^NlEir&.    1^20.  I^S 

n  morts.  »  Jean  V^  qui  souvent  aTâit  m<mtrà  dtt 
courage  à  l'armée,  en  manqua  co^ptétêment 
dans  cette  circonstance.  Il  traversa^  la  tille  de 
Clisson  sansâe  faire  connaître;  et,  dès  qu'on  eut 
perdu  de  vue  lés  lieui  habités,  le  comté  de  Pén- 
tbièvre  lui  fit  lier  la  jambe  droite  à  la  bt^idé  et  à 
i'étrier,  et  plaça  près  dé  lui  deUx  bandits  à  ché-^ 
▼al ,  armés  d'épées  nues,  et  chargés  dé  le  tuei^ 
s'il  tentait  dé  s'échapper.  On  traita  Richard  avec 
la  même  rigueur.  Les  princes  arrivèrent  dans  la 
nuit  à  Paluâu ,  et  s'arrêtèrent  près  de  l'hôtel  de 
Catherine  du  Frésnôy ,  du  le  comté  Olivier  gé 
fit  recevoir^  mangea  y  but,  se  chauffa,  car  ôri 
était  en  février,  etsedélasiia  de  ses  fatigues  sani 
s'inquiéter  du  sort  et  des  sotiflrances  de  seë  pri- 
sonniers. Les  malheureux  se  trouvaient  dan^ 
«ne  situation  digne  dé  pitié;  vêtus  d'habits  dé 
fête,  exposés  au  vent  et  a  la  pluie,  mourant 
de  froid  et  de  faim  ^  et  livrée  aulsi  plus  cruels 
bésoinsi  Ils  se  viren*  forcés  de  supplier  Jeani 
Linevent,  l'un  de  leurs  gardiens,  d'interposer 
ues  bons  offices ,  afin  qu'on  letir  permît  au 
moins  de  descendre  un  moment  de  cheval.  Le 
vieux  sbire  n'était  pas  aussi  ittseùsible  qué^  le 
comte  OKvier.  II  pénétw  dans  Thôtél  et  1^ 

13. 
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reprocha  sa  dureté.  uQu  ils  crèvent,  »  dit  le  fils 
de  Marguerite ,  «  et  qu  ils  servent  de  pâture 
»  aux  chiens!»  —  «  Je  vais  donc  les  tuer,» 
reprit  le  soldat,  «  car  aussi  bien  ne  vivront-ils 
))  guère.»  Cependant  Olivier  se  ravisa,  et  lui 
permit  de  leur  laisser  mettre  pied  à  terre,  à 
condition  qu'il  en  répondit  sur  sa  tête.  Jean  V 
et  Richard  entrèrent ,  un  moment ,  dans  une 
salle  basse,  où  leur  gardien  partagea  généreu- 
sement avec  eux  les  débris  d'une  oie  froide 
et  un  pot  de  mauvais  cidre.  Ils  reprirent 
ensuite  leurs  montures  et  leurs  liens  et  arri- 
vèrent à  Paluau.  De  cette  forteresse,  on  les 
conduisit,  après  quelques  jours,  à  celle  des 
Essarts,  et  enfin ,  par  des  chemins  détournés, 
on  les  amena  à  Champtoceaux.  Avant  d'êtce 
introduits,  et  tandis  qu'Olivier  conversait  avec 
sa  mère,  on  les  avait  déposés  chez  un  chape- 
lain ,  qui  leur  servit  à  dîner  un  morceau  de 
porc  froid  ;  c'était  leur  meilleur  repas  depuis 
l'attentat  qui  les  privait  de  leur  liberté. 

Le  comte  Olivier  prit  les  précautions  néces- 
saires pour  que  ses  prisonniers  ne  parlassent  à 
personne;  et,  comme  ils  n'aperçurent  auoun 
serviteur  sur  leur  passage ,  ils  crurent  que  la 
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forteresse  était  déserte.  On  les  enferma  dans 
une  hautetour,  et  le  bruit  sourd  des  verroux  et 
des  serrures  leur  apprit  qu'on  ne  voulait  leur 
laisser  aucun  genre  de  liberté.  Vers  le  soir, 
cependant,  Marguerite  de  Clisson,  sa  belle- 
fille  la  comtesse  de  Bloiô,  et  une  demoiselle  de 
leur  compagnie ,  entrèrent  dans  leur  chambre, 
jèàn  V  se  précipita  vers  Marguerite  ;  lui  rap- 
pela en  peu  de  mots  l'amitié  qu'il  avait  mar- 
quée au  comte  de  Blois ,  et  la  supplia ,  pour 
l'amour  de  Dieu,  de  ne  point  attenter  à  sa  vîe,nî 
à  celle  de  son  frère.  «Noble dame,  »  lui  dit-il, 
«  ne  sommes-nous  point  en  danger  de  mort, 
»  n'avons-BOus  donc  plus  d'espoir  ?»  —  «  En 
»  danger  de  mort?»  répondit  la  fiUe  de  Clis-^ 
son.  «Par  sainte  Marie,  je  ne  m'en  soucie! 
«  Et  quand  elle  adviendroit ,  n'avez-vous  point 
»  tollu  ^  l'héritage  de  mesenfans?  A  tel  crime 
»  convient  le  gibet ,  trop  bien  le  scavez.  »  ■=— 
«Ah!  chère  dame;  «reprit  le  duc,  «s'ily  a 
»  chose  à  réparer  ou  amender ,  n'avons-nous 
»  pas  toujours  été  prêts  à  le  faire?  jamais  l'a- 
»  vons-nous  refusé  ?  Ne  mettez  point  en  oubli 

^  Enlevé,  usui*pé. 
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9  qt|e  »iQM6  sommes  vos  bons  pfiuyres  parei)^ , 
)f  lyês  4e  gerii)s)i^s.  Ppvir  Dieu  !  f?kites  que  nqus 
>)  qp  xpour)OD3  point ,  il  vous  ^n  sçaiira  gré  en 
M  spn  saint  paradis!»  La  comtesse  de  Pen* 
thièyre  se  r-etirâ  sans  répondre  ;  mais  elle  re~ 
iript  le  iQpdemciiq ,  e'^était  le  Mercredi  des 
GiQn^Tes  :  «  Le  temps  de  pénitence  est  advçnu ,  yy 
dît-^lle  au  duc^  ^  Long-temps  vqus  avez  joiul 
«  4p  ^a  yie  e%  du  fruit  de  vos  forfaits,  Que  d'en- 
y\  jp,uis,  de  ij^aux,  de  dommages,  sont  tombés 
-f  par  vops  et  les  vôtres, xsur  ma  maison  et 
»  mes  ^nfans  I  Trop  avez  oublié  qu*ils  sont 
»  grands  et  de  haut  lignage.  Eux  et  mpj ,  bqus 
yf  avpns  k  bon  droit ,  yif  mécoptentement  de 
»  tout  i^e  q^i  SI  été  fç^it  à  leur  détriment;  car 
»  OVk  l^ur  a  ôté  tout  ce  qui  devoit  leur  appaiv 
))  t^ir,  ç'es^-à-dire  1^  noble  ducbé  de  Bre- 
tt  tagne.  Or  mais,  il  n'en  peut  plus  allpr  ainsi,  ^i 
r-rr  «  AU  [  ipa  damç  et,  belle  cousine,  »  s'écria 
J[e^n  y ,  «  ppur  Tbonneur  de  Dieu ,  nous  vous 
)>  r^quéTQÇis^  qne  ppus  9e  moimons  point;  nous 
a  ne  tçraons  pi  k  la  tcurre,  ni  à  autre  chose, 
1»  ppurvu  quil  yo^s  plaise  nous  sauver  la  vieî 
y*  Ores ,  nous  vous  supplions  de  nous  en  donner 
»  votre  parole.  »  L'inexorable  Marguarjteîçuis- 
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^it  des  angoisses  de  ses  faibles  parens,  et  |>cmr  les 
dccroitre  encore,  elle  ajouta  :  «  Je  ne  sçais  point 
»  comment  il  en  ira.  Mes  enfans  n'ont  agi  que 
»  par  le  commandement  exprès  de  monsei- 
)»  gneur  le  dauphin  ^  régent  de  France;  ils  en 
»  ont  des  lettres  belles  et  bonnes ,  scellées  de 
»  son  sceau 9  et ,  quoi  qu'il  advienne,  il  en  faù- 
M  dra  passer  par  son  ordonnance.  La  mort, 
»  le  cachot ,  la  torture ,  tout  ^cela  se  prend  en 
»  patience  avec  bon  courage!  Il  ne. faut  pas 
»  tant  voua  lâméntet;  les.  plus  grands  rois  et 
»  princes  ont  eu  de  terribles  tribulations  et 
»  maar.  Si  vous  ressentez  un  peu  de  malheuip , 
»  il  vous  faut  noblement  l'endurer.  Déposait po^ 
»  tentes  de  sede.  Vous  comprenez  ?  De  bons  et 
)»  grands  chrétiens  comme  vous  sçaveiit  leur 
»  Psautier  !»  —  «  Ah  !  »  dit  Jean  V,  «  il  ne  me 
y^  chault  ^  de  déposition  de  seigneurie,  pourvut 
»  que  nous  soyons  assurés  de  vivre  !  » — «  Nous^ 
n  le  verrons  i  »  reprit  la  comtesse  de  Peu* 
ihièvre  ;  c  mais  priez  Dieu  qu'il  ait  vos  âme» 
»  en  pitié#  Quant  à  ce  qui  est  de  moi  ^  je  quitte 
n  ce  Qoble  château;  les  femmes  ne  ccMinoissent 

^  U  m'importe  p«u  d'être  éépostédë. 
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9  que  leurs  quenouilles^  et  la  guerre  les  époH- 
»  vante.  Je  craios  que  vos  chevaliers  ne  vien- 
nt  nent  ici  m'assiéger;  et,  s'ils  ont  autant  de 
^  vaillance  que  vous ,  on  verra  beau  jeu.  » 

Marguerite  n'annonçait  son  départ  à  ses  pri- 
sonniers qu'afin  de  se  délivrer  de  leurs  réclama- 
tions. Elle  donna  l'ordre  de  les  traiter  avec 
rigueur;  on  mura  les  fenêtres  de  leur  chambre, 
et  Ton  recouvrit  d'une  toile  cirée  la  portion 
d'ouverture  qu'on  laissa  pour  leur  donner-  de 
Tair  et  du  jour.  L'usage  habituel  des  carreaux 
de  verre  n'était  pas  encore  reçu  en  France,  à 
plus  forte  raison  en  Bretagne;  on  ne  les  em- 
ployait qu'aux  vitraux  des  églises.  Les  prison- 
niers parvinrent  à  faire  un  petit  trou  dans  cette 
toile  cirée.  Ils  aperçurent  bientôt  la  dame  de 
Penthièvre  qui  traversait  la  cour  de  son  châ- 
teau ;  ils  établirent  une  correspondance  secrète 
avec  un  domestique ,  et  ils  aTpprirent  que  les 
barons  et  seigneurs  de  Bretagne  avaient  pris 
les  armes ,  et  pressaient  le  siège  de  Lamballe 
et  de  Guingamp.  Mais  les  terreurs  de  Jean  V 
n'en  furent  que  plus  vives.  Il  connaissait  le 
caractère  inflexible  de  Marguerite  de  Clisson  ; 
il  savait  que  sa  vie  ne  dépendait  que  d'ua  acte 
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de  la  volonté  de  cette  femme  cruelle;  et,  dans 
son  affliction  ^  demandant  à  Dieu  le  secours 
qu'il  n attendait  plus  des  hommes,  il  fit  vœu 
de  ne  jamais  exiger  de  ses  sujets  de  tailles,  de 
fouages  ou  de  subsides  extraordinaires  et  in« 
justes  y  et  de  visiter  Jérusalem  ^,  trois  mois 
après  s'être  sauvé  des  mains  d'Olivier.  De  pa- 
reilles promesses  ne  tirent  pas  à  conséquence; 
il  eut  soin  de  se  faire  relever  de  ses.  vœux  par  le 
pape  Martin  V  ^. 

Cependant  la  nouvelle  de  l'attentat  commis 
par  le  comte  de  Penthièvre  sur  la  personne  de 
Jean  V  et  de  son  frère,  répandit: Tefifroi  dans 
la  Bretagne.  La  duchesse  se  livra  d'abord  k 
tout  l'excès  d'une  douleur  sincère,  et  qu'il 
semblait  au  premier  moment  indiscret  de  con- 
soler, car  on  supposait  que  lé  duc  avait  péri. 
On  apprit  toutefois,  par  des  paysans,  qu'il 
existait  encore,  et  qu'on  l'avait  traîné  de  for- 

^  Un  pèlerin  se  chargea  de  ce  voyage  moyennant 
cent  écus  d'or,  yéctes  de  BreU  ,  tome  ii,  4*»  de  la  col- 
lection, col.  1068. 

2  Dispense  du  pape  Martin  V.  Actes  de  Bret, , 
tome  II,  4*-  ^^  la  GoUect. ,  col.  ïo38  à  loSg.  Chartrier 
de  Nantes,  arm.  A ,  cass.  G,  n*».  3. 
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terésse  en  forteresse.  Les  états  se  rassemblèreiit 
à  Vannes  le  a3  février.  La  duchesse,  baisée  de 
larmes,  vint  leur  présenter  ses  deux  enËins 
dans  un  âge  encore  bien  tendre,  et  dont  les 
pleurs  ,  qui  coulaient  avec  ceui^  de  leur  mère, 
faisaient  entrer  la  colère  et  la  pitié  dans  tous 
les  cœurs.  Elle  offrit  ses  chaînes,  ses  colliers» 
ses  bagues,  l'argent  qu'elle  possédait  pour  lever 
des  troupes,  les  solder,  faire  la  guerre,  et  ra* 
cheter  à  tout  prix  le  duc  de  Bretagne  ^  Les 
barons, les  prélats,  lesdéputés  des  bonnes  villes 
résolurent  d'j  employer  au  besoin  la  totalité  de 
leur  fortune;  car  il  n'était  personne  qui  ne  regar- 
dât comme  une  indignité ,  comme  une  lâcheté, 
commeune  trahison,  la  conduite  des  Penthièvre 
dans  cette  circonstance,  et  quelle  qu'eut  été 
la  querelle  qui  jadis  avait  divisé  les  deux  fa- 
milles. Les  membres  des  états  se  séparèrent  ^ 
afin  de  réunir  leurs  vassaux  et  de  se  munir 
d'armes ,  de  chevaux  et  d'équipages.  Mais  tan- 
dis qu'ils  se  préparaient  à  la  guerre ,  Olivier 
de  Penthièvre  l'avait  déjà  commencée.  Jean  de 

1  Bist.  de  Bret.y  psr  Bert.  d'Argentré,  page«  6i%r 
8a3  et  suiv. 
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Blots ,  8011  frère ,  Vêtait  emparé  du  ehàteau  de 
la  'Gamachey  et  les  troupes  de  Marguerite 
commettaient  d'hornbles  déprédations  sur  le 
territoire  Nantais.  La  duchesse  envoya  vaines 
ment  des  ambassadeurs  au  roi  et  au  dauphin , 
poup  se  prévaloir  près  de  l'un  du  doux  nom  de 
fille  y  et  rappeler  à  Vautre  qu  elle  était  sa  soeor; 
elle  n'en  obtint  "aucune  réponse.  Charles  VI 
fît  même  publier  défense  à  tous  ses  gens  de 
guerre ,  ses  hommes  et  ses  sujets  en  Normandie , 
4e  s'assembler  en  armes  et  de  prendre  parti 
pour  le  duc  de  Bretagne  ou  la  dame  de  Pen*» 
thièvre  ^. 

Les  états,  au  moment  de  leur  séparation, 
avaient  jugé  qu  il  serait  difficile  de  désigner 
parmi  les  baroina  un  chef  qui  réunit  Tassenti-f 
ment  général,  et  sous  les  ordres  duquel  cette 
noblesse  altière  n  hésitât  pas  à  marcher. 
Uobéissance  ix'était  pas  sa  irertu  dominante. 
Da^ns  cette  perplexité ,  ils  députèrent  au  roi 
d^Angleterre,  et  le  supplièrent  de  vouloir  biea 
délivrer,  pour  cette  occasion  seuleoieiit,  le 

^  Hhi,  écoles^  et  vm  de  Bret, ,  par  dont  Moriëe ,. 
tome  I ,  pages  ^^5  à  47^.  —  lyArgentré ,  page  da3i. 
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comte  de  Bichemont,  fai  t  prisonnier  à  la  bataille 
d'Azincourt  ^  Les  états  et  la  ducbesse  s'obli- 
geaient ,  par  serment  et  par  otages ,  à  le  repré- 
senter en  personne ,  ou  à  payer  la  rançon  que 
Henri  V  arbitrerait  lui-même.  Ce  monarque 
assiégeait  alors  la  ville  de  Melun.  Il  refusa 
d'écouter  les  raisons  que  les  envoyés  bretons 
étaient  chargés  de  lui  soumettre ,  et  ne  voulut 
entendre  parler  ni  de  rançon,  ni  de  générosité. 
Une  prophétie  de  Merlin  attachait  un  brillant 
avenir  à  la  destinée  d'un  comte  de  Richemont; 
celui-ci  montrait  de  la  bravoure  et  des  vertus  ; 
il  était  évident  que  le  vieux  barde  armoricain 
avait  voulu  le  désigner,  et  que  le  roi  d'Angle- 
terre ne  pouvait  se  défaire  d'un  homme  à  qui 
son  étoile  promettait  un  trône  depuis  sept 
cents  années. 

Mais  les  soins  et  l'activité  de  la  duchesse 
furent  enfin  couronnés  de  succès.  Cinquante 
înille  volontaires  se  présentèrent  à  la  revue 
que  passa  Raoul  de  Coetquen ,  maréchal  de 
Bretagne ,  le  22  juin  1420  ,  quatre  mois  après 

^  Lettres  de  la  duchesse  et  d^Artur  de  Richemont 
à  Henri  V^  Actes  de  Bret.,  tome  11 ,  4*^  ^^  1*  collect., 
col.  ioi6y  loi^  et  loaol 
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renlèvement  de  Jeau  V  MjC  conseil  des  barons 
décida  que  Ton  commencerait  les  opérations 
de  la  campagne  par  le  siège  de  Lambàlle  et 
celui  de  Guingamp  ,  places  qui  appartenaient 
au  comte  de  Penthièvre.  L'une  et  l'autre  suc- 
combèrent en  peu  de  jours;  Jugon ,  la  Roche- 
Derrien,  Châteaulin-sur-Trieu  éprouvèrent  le 
même  sort ,  et  le  château  de  Broou  fut  pris 
d'assaut  et  démoli. 

Olivier  de  Penthièvre,  en  apprenant  les  ra- 
pides progrès  de  l'armée  de  vengeance,  sup- 
posa que  la  nouvelle  de  la  mort  de  Jean  V  suf- 
firait pour  la  dissoudre.  Le  crime  en  lui-même 
lui  eût  peu  coûté ,  mais  il  était  de  sa  politique 
de  réserver  ce  dernier  coup  pour  une  circon- 
stance décisive  ;  en  conséquence ,  il  usa  de  stra- 
tagème. Il  choisit  un  valet  de  la  taille  à  peu 
près  du  duc  de  Bretagne ,  lui  fît  revêtir  les 
vêtemens  de  ce  prince ,  le  chaussa  des  mêmes 
bottes  que  portait  habituellement  Jean  V ,  lui 
couvrit  les  yeux  d'un  bandeau,  et  commanda 
de  l'entraîner  vers  la  rivière,  eu  feignant  d'user 

^  Hist.  de  Bret. ,  par  Le  Baud  ,  page  45 1.  —  D'Ar- 
gentine ,  page  823. 
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n  mais ,  »  dit-il ,  a  de  ce  que  foDt  les  sujets  de 
»  'mon  redoubté  frère ,  et  ce  n^est  ni  par  son 
»  commandement ,  ni  par  'le  mien.  Depuis 
»  cinq  mois ,  vous  avez  mis  ordre  à  ce  que  nous 
)>  soyons  seuls  y  comme  gens  déjà  dans  la  tombe* 
»  Quel  remède  y  saurions-nous  mettre  ?»  — 
«  Ne  pourrois-je,  »  interrompit  le  duc ,  «  y  en- 
n  voyer.  quelqu'un  de  mes  chevaliers  qui  sont 
»  vos  prisonniers?  Accordez-nous  d'y  dépêcher 
))  messire  Pierre  Eder  ou  messire  Jean  deKer- 
»  mellec  ;  toutefois  aimerois-je  mieux  messire 
»  Pierre ,  il  s'y  entend  plus  finement.  »  —  «  Je 
)>  prendrai  avis  jusqu'à  demain  ,»  répartit  Oli- 
vier, en  leur  jetant  un  regard  furieux. 

Le  lendemain ,  le  comte  de  Penthièvre  et 
Jean  de  Blois  revinrent  dans  la  tour  où, gémis- 
saient les  deux  princes  de  Bretagne.  Us  étaient 
accompagnés  de  geôliers  qui  portaient  d'énor- 
mes paires  de  fers,  dont  ils  chargèrent  Jean  V 
et  Richard.  Cette  odieuse  opération  terminée, 
Olivier  leur  dit,  en  les  accablant  des  plus  dé- 
goûtans  sarcasmes  :  «  Hé  bien  !  avez-vous  trouvé 
»  expédient  à  ce  qui  se  passe ,  ou  si  la  mort 
»  vous  duit  assez  pour  vouloir  en  essayer  ?  Pau- 
»  vres  gens  qui  ne  valez  pas  maille ,  je  vou« 
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M  permets  d'expédier  vers  vos  preux  défenseurs 
»  ce  Jean  deKerméllec  dont  vous  parliez;  hier; 
»  mais  besoin  sera  qu'il  réussisse ,  autrement 
»  c'est  fait  de  vous.  Ce  n'est  pas  tout ,  il  faut 
»  que  vous  envoyiez  à  votre  femme  quelque 
»  marque  particulière  qui  l-oblige  d'ajouter  foi 
»  à  vos  lettres,  et  afin  qu'elle  voie  que  ce  ne 
»  sont  paroles  oiseuses.  »  Eder  et  Kermellec 
furent  alors  amenés.  Olivier  et  Jean  de  Blois 
recommencèrent  devant  eux  les  plus  exécrables 
sérmens,  reniant  Dieu,  invoquant  le  diable, 
et  jurant  que  la  vie  des  deux  princes  ne  te- 
nait qu'à  un  fil.  La  lettre  de  Jean.  V  à  la  du- 
chesse lui  disait  que  si  elle  aimait  véritable- 
ment son  mari ,  le  moment  était  arrivé  d'en 
donner  des  preuves ,  et  que  si  elle  ne  parve- 
nait à  obtenir  des  seigneurs  la  levée  du  siège 
de  Lamballe ,  elle  ne  reverrait  plus,  de  son  frère 
et  de  son  époux ,  que  leurs  têtes ,  accrochées  aux 
créneaux  de  la  plus  haute  tour  de  Champto- 
ceaux. —  «  Et  cet  objet  que  vous  devez  envoyer 
»  à  la  duchesse,  »  s'écria  Olivier,  «  n'y  avez- 
»  vous  songé?  »  —  «  Je  n'ai  rien  ,  »  reprit 
Jean  V  ;  «  vous  nous  avez  tout  enlevé.  Cepen- 
»  dant ,  si  vous  vouliez  m'àpporter  ma  cassette 
IV.  1 4 
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M  et  me  prêter  quelques-unes  des  choses  qui 
»  m'oi^  app'artenu ,  je  satisferois  votre  désir.  » 
Olivier  alla  chercher  la  cassette.  Le  duc  y  prit 
une  chaîne  d'or  où  pendait  un  agnus  Dei,  et 
la  remit  avec  ses  lettres  entre  les  mains  de 
Kermellec,  Le  chevalier  prêta  serment  ed  re-^ 
venir  sous  un  délai  déterminé ,  et  laissa  Pierre 
Eder  pour  caution  de  sa  parole.  Olivier  le  fit 
accompagner  d'un  trompette ,  et  protesta  de 
nouveau  que  la  mort  la  plus  cruelle  attendait 
le  duc  j  son  frère ,  et  tous  les  seigneurs  qu'il 
avait  en  son  pouvoir ,  si  les  barons  refusaient 
de  lever  le  siège  de  Lamballe. 

Mais  les  événemens  s'étaient  accumulés.  Le 
duc  de  Penthièvre  apprit  bientôt  la  chute  de 
ses  principales  forteresses.  Il  sut  que  les  vo- 
lontaires bretons  s'étaient  divisés  en  deux  corps 
d'armée  dont  l'un  se  dirigeait  sur  Champto- 
ceaux ,  et  il  se  hâta  d'enlever  ses  prisonniers  et 
de  les  conduire  dans  ses  châteaux  du  Poitou. 
Il  les  promena  ainsi  de  Vandoynes  à  Nouailly 
près  la  Rochelle,  de  Nouailly  à  Thors,  puis 
k  Saint- Jean-d' Angely ,  au  Couldray-Salbart , 
a  firessières  ,  et  les  ramena  au  château  de 
Çlisson.  Il  espérait  dérober  à  leurs  défenseurs 
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le  secret  de  leur  résidence  ;  et  dans  ces  voyages 
forcés,  il  traitait  ces  malheureux  princes  avec 
une  cruauté  sans  exemple.  Un  carcan  passé  à 
leur  cou  soutenait  une  chaîne  qui  liait  leurs 
bras  et  leurs  jambes ,  et  Penthièvre  leur  ré- 
pétait sans  cesse  qu  il  les  ferait  périr,  non  pas 
en  un  jour,  mais  durant  des  mois  entiers,  eu 
Jeuricoupant  les  membres  Fun  après  Tautre. 
Le  siège  de  Champtoceaux*  ne  tarda  pas  à 
<;ommencer.  Cette  forteresse,  située  sur  une 
roche  escarpée  ,  avait  passé  jusqu'à  ce  jour 
pour  imprenable.  Ses  murs  ^  d'une  épaisseur 
extraordinaire,  étaient  liés  par  un  ciment  au- 
quel le  temps  avait  donné  une  telle  dureté 
qu'ils  ne  formaient  plus  qu'une  seule  pierre* 
Les  chefs  de  l'armée  bretonne ,  en  apprenant 
que  Jean  V  en  avait  été   enlevé,   songèrent 
d'abord  à  tourner  la  place  et  à  poursuivre  le 
ravisseur  de  repaire  en  repaire  ;  mais  ils  réflé- 
chirent que  Marguerite  de  Clisson  et  l'un  de 
.ses  fils  s'y  étaient  renfermés ,  qu'en  les  pre- 
nant ils  se  donneraient  un  moyen  d'échange, 
et  qu'il  ne  convenait  pas ,  d'ailleurs ,  de  laisser 
derrière  eux  une  garnison  considérable ,  qui  ne 
manquerait  pas  de  les  harceler  et  de  s'emparer 

14. 
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des  vivres  et  munitions  de  guerre  que  leur 
enverrait  la  Bretagne.  On  pratiqua,  tout  autour 
de  la  forteresse ,  des  fossés  que  Ton  garnit  de 
palissades  et  d'abattis,  et  Ton  résolut  de  ne 
pas  la  quitter  qu'on  ne  Teût  emportée. 

Margueiîte  de  Clisson  se  défendit  d'abord 
avec  un  courage  digne  d'une  meilleure  cause. 
Le  siège  se  prolongea.  Les  balistes  et  quelques 
canons  que  le  roi  d'Angleterre  avait  donnés  à 
Jean  V ,  et  que  l'on  fit  venir  de  Vannes,  sem- 
blèrent mollir  contre  les  impénétrables  mu- 
railles de  Champtoceaux  ^  Le  comte  Olivier 
parvint  à  rassembler  des  troupes,  qui,  sous  les 
ordres  de  Charles  de  Penthièvre,  vinrent  ino- 
pinément assaillir  les  assiégeans  ;  mais  le 
nombre  de  ceux-ci  ne  leur  permit  aucun 
succès.  Elles  furent  repoussées,  après  avoir 
éprouvé  de  telles  pertes  qu'elles  ne  purent  se 
rallier.  Enfin ,  et  à  force  de  battre  les  murs  de 
la  place ,  les  boulets  y  pratiquèrent  une  brèche. 
Déjà  toutes  les  couvertures  du  château  étaient 
détruites  et  renversées.  La  comtesse  de  Pen- 

^  Hist,  de  Bret.,  par  Le  Baud,  pages  4^5  à  456.  — 
Bert.  d'Argentré,  page  SaS  et  suiv.  —  Monstretet , 
chap.  ccxxxvii.         , 
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thièvre  ne  s'était  pas  attendue  à  ce  résultat  ; 
elle  avait  compté  sur  ]a  coopération  du  roi  de 
France  et  du  dauphin ,  et  Tefiroi  s'empara  de 
son  cœur  impitoyable.  Incapable  de  croire  à  la 
générosité  de  ses  adversaires ,  -à  son  tour  elle 
redouta  les  tourmens  qu'elle  se  proposait  de 
leur  faire  subir.  Elle  se  trompait ,  car  elle  avait 
dans  l'armée  ennemie  une  fouje  de  parena  qui 
désiraient  la  retirer  du  mauvais  pas  où  elle 
s'était  engagée,  aux  conditions  les  moips  défa- 
vorables pour  elle.  Un  trompette  parut  sur 
les  murs  et  annonça  que  la  comtesse  voulait 
parlementer.  On  lui  intima  l'prdre  de  faire 
descendre  ses  plénipotentiaires  au  camp  des 
Bretons;  et,  après  un  petit  nombre  de  confé- 
rences ,  une  capitulation  fut  accordée  aux  as- 
siégés. La  comtesse  de  Penthiëvre  s'obligea  par 
ce  traité  à  rendre  la  personne  du  duc  et  celle 
de  son  frère,  libres  et  quittes  de  toute  obliga- 
tion, entre  les  mains  des  barons  qui  entou- 
raient Champtoceaux ,  à  faire  réparation  com- 
plète des  dommages  causés  par  elle  et  ses  en- 
fans  au  duc  et  à  ses  serviteurs ,  à  payer  tout 
les  frais  de  la  guerre ,  à  se  soumettre  au  juge- 
ment des  états,  à  comparaître  avec  ses  fils  au 
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parlement  présidé  par  Jean  V,  et  là ,  à  ge- 
noux ,  le  supplier  ainsi  que  son  frère  Ricbard , 
de  leur  pardonner  la  faute  et  le  forfait  commis 
envers  leur  prince  et  en  requérir  pardon ,  grâce 
et  merci. 

La  frayeur  qui  dominait  en  ce  moment  la 
fille  altière  de  Clisson ,  ne  lui  permit  aucune 
hésitation  quai^d  il  fallut  signer  ces  condi- 
tions déshonorantes.  On  lui  accorda  une  sus- 
pension d'armes  y  afin  de  lui  donner  le  temps 
d'envoyer  chercher  le  duc.  Elle  écrivit  à  son 
fils  Olivier  :  «  Si  vous  voulez  jamais  me  voir 
»  en  vie,  renvoyez  à  ces  haronsle  duc  et  son 
»  frère  ;  mais  hâtez-vous  !  »  Le  comte  vit  alors 
que  toutes  les  machinations  qu'il  avait  tramées 
allaient  retomber  sur  sa  tête;  c'était  lui  qui, 
par  de  beaux  sèmblans  et  des  paroles  artifi- 
cieuses, avait  attiré  le  duc  dans  son  château; 
sa  mère  et  ses  frères  en  avaient  répondu  ^ur 
leur  vie  l  La  ruine  de  sa  maison  et  la  sienne 
lui  paraissaient  d'autant  plus  certaines  qu'au- 
cun des  princes,  sur. la  promesse  desquels  il 
Mmptait ,  ne  lui  accordait  de  secours.  Dans 
cette  situation,  il  voulut  encore  tirer  parti  de 
la  faiblesse  de  Jean  V ,  qui  n'avait  aucune  con- 


PROMESSJM    DE   JBAX    V-    l420.  31 5 

qaissancc  de  ce  qui  s'opérait  en  sa  faveur.  Il 
parvint  à  lui  persuader  que  ses  supplications 
l'avaient  touché.  Il  lui  procura  quelques  adou- 
cissemens  dans  sa  prison  ;  l'assura  qu'il  lui 
rendrait  sa  liberté ,  s'il  ne  craignait  les  repro- 
ches de  sa  mère.  «  Mais,  »  ajouta-t  il ,  «  si  vous 
»  vouliez  me  mettre  à  l'abri  be  «a  colère  en 
»  me  donnant  votre  fille  en  mariage ,  je  pour- 
»  rois  encore  braver  son  indignation ,  car  voua 
»  n'hésiteriez  pas  sans  doute  à  remettre  à  votre 
»  gendre  les  forteresses  qui  lui  ont  appartenu  ^ 
»  à  l'indemniser  des  pertes  qu'il  a  éprouvées \ 
»  à  le  rendre  assez  puissant  pour  qu'il  n'eût 
»  rien  à  redouter  ?  »  he  malheureux  Jean  V , 
menacé  de  la  mort  depuis  plusieurs  mois  , 
tomba  dans  le  nouveau  piège  que  lui  tendait 
son  ennemi.  Il  eût  cédé  son  duché  tout  entier 
pour  obtenir  la  certitude  de  vivre;  on  y  joignait 
la  liberté  et  l'on  exigeait  beaucoup  moins;  il 
ne  prut  p^s  qu'il  y  eût  à  balancer.  Il  consentit 
par  serment  à  tout  ce  que  lui  demanda  le 
cpQite  de  Pei^hièvre  ,  et  lorsque  fiel ui- ci  se 

^  Déposition  du  duc  de  Bretagne.  Actes  de  Bret. , 
tomen,  4'-   àe  la  coliec,  col.  1077.  —  D'ArgeDtréy 


52  1 6  JEAN   V    EST   LIBRE. 

crut  assuré  du  pardon  de  son  crime  et  d'un 
avantage  inespéré,  il  remit  à  Jean  de  Blois,^  , 
sire  de  l'Aigle,  le  duc  de  Bretagne,  Richard 
son  frère  ,  et  ses  autres  prisonniers  ,  et  le 
chargea  de  les  conduire  au  camp  des  Bretons 
sous  Champtoceaux.  Jean  V  fut  reçu  jar  ses 
barons  et  ses  sujets  avec  la  plus  vive  allé- 
gresse. La  comtesse  de  Penthièvre ,  aux  termes 
du  traité,  sortit  de  son  château ,  avec  ses  en- 
fans  ,  ses  domestiques  et  sa  garniéon,  et  laissa 
en  otage  son  fils  Guillaume  de  Blois ,  comme 
garant  de  la  parole  qu'elle  donnait  de  se 
représenter  au  parlement  prochain  ,  afin  de 
subir  jugement.  Le  départ  de  cette  femme 
hautaine  rendit  la  liberté  à  Pierre  Ëder  et  à 
Jean  de  Kermellec ,  qui ,  fidèle  à  sa  parole , 
était  venu  reprendre  ses  fers ,  lorsque  la  négo- 
ciation relative  à  Lamballe  eut  échoué.  La 
comtesse  les  avait  d'abord  confondus  dans  ses 
plus  abjectes  prisons  avec  des  malfaiteurs; 
mais  durant  le  siège,  elle  ordonna  quon  les 
mit  au  donjon  d'une  tour  exposée  aux  traits 
et  aux  boulets  des  assiégeans ,  afin  qu'ils  fus- 
sent tués  par  leurs  propres  amis.  Le  sire 
d'Oudon,  chargé  de  chaînes,  fut  trouvé  mou- 
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rant  au  fond  d'un  cachot  souterrain  ;  Févéque 
de  Tréguier  et  Tabbé  de  Saint-Mahé,  que  la 
duchesse  de  Bretagne  avait  envoyés  comme 
ambassadeurs  au  dauphin  son  frère ,  rentrè- 
rent dans  leurs  foyers  avec  les  stigmates  que 
les  ceps  trop  étroits  avaient  imprimés  sur 
leurs  membres. 

Champtoceaux  vit  raser  ses  fortifications.  Le 
duc  se  rendit  ensuite  à  Nantes  où  il  récom- 
pensa ses  libérateurs,  et  avant  eux  les  fidèles 
qui  s'étaient  dévoués  à  la  mort  et  aux  tour- 
mens  pour  lui  porter  quelque  adoucissement 
dans  sa  détresse.  Kerniellec  obtint  une  sei- 
gneurie à  Belle-Isle ,  l'amiral  de  Penhoët  reçut 
deux  cents  livres  de  pension  ^  avec  le  droit ,  pour 
lui  et  ses  successeurs ,  de  manger  à  la  table  de 
Jean  y  quand  il  leur  plairait^  et  lorsqu'ils  s'en 

^  Environ  cinquante  mille  francs  de  nos  jours.  Les 
deux  cents  livreâ  en  valeur  intrinsèque  valaient  quatre 
mille  huit  cents  francs  au  moins  en  poids  d'or;  il  j 
a  une  différence  de  dix  fois  cette  valeur  entre  les 
espèces  actuelles. et  celles  de  cette  époque  ,  et  cest 
peut-être  trop  peu  dire.  J'ai  vu  des  mandats  de  paie- 
ment qui  allouaient  deux  sous  six  deniers  poiir  une 
toise  de  fortification  de  six  pieds  d'épaisseur. 


^ 


3 1 8  ACCOMPUSSBIlEflT 

abstiendraient,  de  recevoir  à  diner  oo  à  aoaper 
un  pot  du  meilleur  vin  destiné  au  duc  lai- 
même.  La  plupart  des  autres  attendirent  le 
jugement  de  la  famille  de  Penthièvre;  les  con- 
fiscaUons  ne  pouvaient  leur  échapper. 

Le  premier  usage  que  le  duc  fit  de  sa  li- 
berté,  fut  dexatainer  les  actes  et  les  sermens 
qui  le  liaient  au  comte  Olivier  de  Blois.  La 
connaissance  des  événemeus  portait  avec  elle 
une  évidence  qui  lui  prouvait  qu  il  avait  été 
pris  pour  dupe.  Cependant  sa  conscience  était 
intéressée*  Il  en  écrivît  au  pape  Martin  Y.  Sa 
Sainteté  répondit  qu'elle  le  dégageait  de  toutes 
ses  promesses  envers  les  Penthièvre  comme 
extorquées  9  de  son  vœu  de  voyage  à  Jérusalem 
à  condition  qu'il  versât  vingt  mille  .florins  au 
trésor  de  TÉglise ,  et  de  sa  renonciation  aux 
tailles  ,  fouages  et|Mapôts  illicites  ,  à  telles 
obligations  qui  Ifii  conviendraient,  comme 
messes ,  pater  et  ave  Maria^  U  lui  restait  à 
s'acquitter  de  deux  autres  vœux,  l'un  de  déli- 
vrer son  pesant  d'or  à  Notre  Dame-des-Carmes 
de  Nantes  ;  celui-là  venait  du  jour  où  Mar- 
guerite lui  gisait  avec  ironie  :  «  la  mort,  le 
»  cachot ,  la  torture ,  tout  se  prend  en  patience , 
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»  avec  bon  courage  !  »  il  avait  fait  Tautre,  qui 
consistait  à  donner  son  pesant  rrargent  k  saint 
Yves,  lorsqu'on  avait  envoyé  Jean  de  Kermetlec 
vers  les  barons ,  afin  de  les  prier  de  lever  le 
siège  de  Laniballe.  Le  duc  les  accomplit  scru- 
puleusement. Il  livra  aux  carmes,  représentés 
par  frères  Guillaume  Piédru,  Jean  Chauvin  et 
Geoffroy  Barbe,  les  bijoux  les  plus  précieux 
du  trésor ,  pesant  troi$  cent  quatre-vingts 
marcs  d'or,  y  compris  les  perles ,  les  rubis,  les 
émeraudes   et  les  di amans  qui  les  ornaient. 

f*  On  ne  tint  aucun  compte  de  la  valeur  des 
pierreries  ^  Les  trois  cent  quatre-vingts  marcs 
d'argent  en  l'honneur  de  saint  Yves,  furent 
offerts  à  la  cathédrale  de  Tréguier.  On  ne  sait . 
combien  d'autres  présens  enrichirent  égale- 
ment l'église  de  Sainte-Catherine-de-Fierboîs, 
illustrée  depuis  par  l'héroïne  de  la  France,  la 
miraculeuse  Jeanne.  d'Arc ,  et  toutes  celles  de 

,    Notre-Dame-aux-Vertus,  aux  Roses,  aux  An- 

^  Cette  valeur  étonnera  néanmoins  mes  lecteurs.  Je 

donne  à  la  fin  du  volume ,  note  B ,  un  extrah  du 

.  procès-verhal  de  réception.  Actes  de  BreC,  tome  ii , 

4'.  de  la  coUect.,  col.    10^6.  Extrait  des  titres  de* 

earmes  de  Nantes. 
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ges,  de  la  Jdie  y  de  Grâce,  de  Sainte-Jean- 
d'Angely ,  du  Menez  et  de  Brélévénez  ^ 

Une  fois  absous  de  ses  sermens,  il  ne  restait 
au  duc  de  Bretagne  qu'à  délivrer  à  ses  servi- 
teurs les  récompenses  promises,  et  à  obtenir 
une  réparation  judiciaire  de  l'attentat  commis 
par  les  Penthièvre.  Ce  n'était  pas  sans  motif 
qu'on  l'avait  nommé  Jean  le  Bon.  Peu  de  mois 
s'étaient  écoulés  depuis  ses  dangers  et  ses  souf- 
frances, et  il  les  avait  presque  oubliés.  Il 
convoqua  son  parlement  à  Vannes ,  et  déclara 
qu'il  pardonnerait  à  tous  les  descendans  ou 
alliés  du  célèbre  comte  de  Blois ,  pourvu  que 
Charles  et  Olivier  se  présentassent  devant  les 
prélats ,  barons  ,  nobles  et  députés  du  tiers 
état  et  voulussent  prononcer  le&  paroles  sui- 
vantes ^  :  c(  Nostre  très-redoubté  et  souverain 
»  seigneur ,  par  mauvais  conseil  et  par  jeunesse, 
»  nous  vous  avons  prins,  mis  les  mains  en 
»  vous  et  en  Richard ,  monseigneur  votre  frère, 
»  et  longuement  détenus ,  contre  vos  volontés, 

^  HîsL  ecclés.  et  ew,  de  Bret.f  par  dom  Morice, 
tome  I ,  page  i4io 

^  Actes  de  Bret, ,  tome  ii  >  4*"*  ^^  1^  coUect. ,.  col.  i  o38» 
Archwes  de  Nantes,  arm.  A,  cass,  T,  n°.  7. 
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»  follement  et  mal  conseillés,  dont  nous  dé- 
»  plaist  et  suimes  repentans,  et  vous  en  crions 
»  mercy ,  en  vous  suppliant  qu'il  vous  plaise 
»  de  nous  pardonner ,  et  nous  impartir  vostre 
»  grâce  et  miséricorde.  »  Marguerite  de  Clisson 
et  ses  deux  autres  fils  J^»n  et  Guillaume ,  de- 
vaient également  ae  présenter. ,  mais  seulement 
par  procureur ,  et  dire  :  «  N0U3  avons  aucu- 
)i  nement  porté  et  soutenu  la  prinse  et. dé-* 
»  tention  de  vôstre  personne  et  de  monsei- 
»  gneur  vostre  frère,  de  quoi  nous  déplaist  et 
»  suimes  repentans.  Mais  autant  que  nous  Ta- 
»  vous  fait  y  nous  vous  supplions  que  vous 
»  plaise  de  nous  pardonner  et  nous  impartir 
»  vostre  grâce  et  miséricorde,  et  vous  en  crions 
»  mercy.» 

Il  était  difficile  de  montrer  plus  d'indul- 
gence ;  et  la  moindre  soumission  eût  engagé 
Jeaq  V  à  se  désister  de  ce  que  la  démarche 
en  elle-même  entraînait  de  déshonneur  sur  la 
maison  de  Penthièvre.  Olivier  souscrivit  au 
traité  qui  en  fut  dressé  ;  mais  Marguerite  de 
Clisson  ,  qui  jamais  n'avait  rien  pardonné,  ne 
pouvait  se  persuader  qu'il  existât  quelque  ma- 
gnanimité dans  un  autre  cœur.  Son  crime  lui 
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semblait  si  énorme  qu  elle  ne  songeait  qu'à 
recevoir  la  mort  qu  elle  eût  infligée  avec  tant 
de  satisfaction  !  Aucun  des  Penthièvre  ne  se 
présenta ,  et  le  malheureux  Guillaume ,  le  moins 
coupable  des  quatre  frères,  garant  d'une  pa- 
role qui  ne  fut  pas  tenUe ,  gémit  durant  vingt- 
cinq  années  dans  les  prisons  de  Nantes ,  de 
Vannes,  de  Brest  et  d'Auray,  et  versa  tant  de 
•larmes,  parmi  ses  longs  ennuis,  qu'il  en  per- 
dit la  vue. 

Aucun  des  Penthièvre  n'ayant  comparu  dans 
les  délais  accordés  par  les  états ,  le  parlement 
se  réunit  de  nouveau  ,  les  déclara,  eux  et  leur 
mère,  atteints  et  convaincus  de  félonie,  de  tra- 
hison et  de  lèse-majesté ,  déchus  de  fief  et  de 
foi ,  les  condamna  à  la  peine  capitale ,  à  la 
privation  perpétuelle  des  noms  et  armes  de 
Bretagne ,  comme  infâmes  et  déloyaux  ,  con- 
fisqua leurs  héritages  et  leurs  biens  meubles , 
et  intima  l'ordre  à  tous  les  sujets  du  duc  de 
les  appréhender  au  corps,  si  le  cas  y  échéait^ 
On  abattit  et  l'on  rasa  les  fortifications  deLam- 


^  Arrêt  du  parlement  de  Vannes.  Actes  de  Brei., 
tome  II ,  4*'  de  la  collée,  col.  1080. 
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balle  y  de  Guingamp ,  de  la  Rocfae-Derrien ,  de 
JugoD ,  de  Chatelaudrea  ,  de  Broon ,  d'Avau- 
gour  et  d'un  grand  nombre  d'autres  plai[!es 
qui  leur  avaient  appartenu;  et  une  armée,  qui 
fut  envoyée  en  Poitou  pour  s'emparer  de  leurs 
châteaux ,  prit  ceux  de  Sainte-Hermine ,  de 
Paluau ,  du  Coudrai ,  des  Essarts ,  de  Château- 
mur ,  etc. ,  dont  le  duc  de  Bretagne  fit  des 
présens  à  ses  amis. 

Les  terres  immenses  de  cette  maison  puis- 
sante ,  tombée  pour  ne  plus  se  relever,  servirent 
donc  à  récompeuser^les  seigneurs  qui  avaient 
combattu  pour  Jean  V.  Vingt-six  fiefs  impor- 
tans  passèrent  aux  familles  de  Rieux,  de  Vi- 
vone ,  de  la  Marche ,  de  Chàteaubriant  ,  de 
Kerouseré,  de  Plouvara  ,  et  aux  trois  frères  du 
duc  de  Bretagne.  Cent  quarante-deux  seigneurs 
obtinrent  des  portions  des  biens  confisqués  sur 
les  Pentbièvre  ;  et  ils  formèrent  une  ligue  ten- 
dante à  ne  jamais  leur  permettre  de  rentrer 
sur  le  sol  qui  les  avait  vus  naître  ^  On  comp- 
tait parmi  les  confédérés  plusieurs  Rohan ,  les 

^  Confédération  des  seigneurs  contre  la  maison  de 
Biois.  Actes  de  Bret,,  tome  lï,  4'«  ^^  la  collection  , 
col.  1060. 
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Porboët  et  les  Guémené ,  les  Laval ,  sires  de 
Gavre  et  de  Monfort ,  Tamiral  de  Penhoët ,  le 
sire,  de  Rieux ,  Craon  de  la  'Suze ,  Château- 
briant ,  etc.  Jean  de  Blois ,  furieux  de  la  perte 
des  espérances,  des  honneurs  «et  des  richesses 
de  sa  famille ,  jura  de  la  venger  ;  mais  il  sem- 
blait que  ces  princes  ne  connussent  d'autre 
ressource  que  celle  de  l'assassinat.  Quarante 
conjurés  rassemblés  en  Poitou ,  vêtus  de  robes 
longues ,  armés  sous  ces  sortes  de  blouses  de 
cuirasses  d'acier ,  d'épées  et  de  poignards ,  ne 
marchant  que  de  nuit ,  pénétrèrent  en  Bre- 
tagne ,  suivirent  le  duc  et  l'épièrent  dans  quel- 
ques-uns de  ses  voyages.  Ils  étaient  au  moment 
d'exécuter  leur  lâche  dessein ,  lorsqu'un  hasard 
procura  l'arrestation  d'un  des  complices  ^  Les 
autres  s'enfuirent  ;  et  le  comte  de  l'Aigle  alla 
dévorer  sa  rage  près  de  son  implacable  mère, 
au  château  d'Ussideuil ,  en  Poitou  ,  miséra- 
ble et  dernier  refuge  de  tant  de  grandeur  et 
d'orgueil.  * 

Les  seigneurs  confédérés  poursuivirent  avec 

^  Déposition  d'Alain  Taillard ,  page  du  comte  de 
Penthièvre.  -<^c^e5  de  Bret.,  tome  ii ,  4*-  ^^  ^*  coUect., 
col.  lOOI. 
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acharnement  Tainé  desPenthièvre.  Abandonné 
de  tous  ses  amis,  ne  se  jugeant  nulle  part  en 
sure0 ,  le  comte  Olivier  se  retira  d'abord  dans 
sa  vicomte  de  Limoges  ;  mais ,  épié  par.  les 
barons  d'Aquitaine  y  amis  du  duc  de  Bretagne, 
il  partit  sous  un  déguisement,  et  traversa  Lyon , 
Genève  et  Bàle.  Il  atteignait  sa  terre  d'Avesnes , 
en  Haina ut, lorsque  le  marquis  de  Bade  s'em- 
para de  sa  personne, comme  il  passaitleRhin.Ce 
marquis  prétendait  venger  quelques  exactions 
commises^  dans  le  Jlainaqt ,  sur  des  marchands 
de  ses  états.  Des  Bretons  lui  proposèrent  vingt- 
cinq  mille  écus  d'or,  s'il  consentait  à  leur  livrer  le 
comte  de  Blois  \  Le  duc  de  Bourgogne  et  le  roi 
fd* Angleterre  en  oflFrirenttrente^  mille;  Olivier 
recouvra  donc  la  liberté ,  et  s'enferma  dans  sa 
ville  d'Avesnes ,  dont  il  n'osa  plus  sortir.  Des 
chevaliers  d'un  grand  nom ,  Roland  de  Saint- 
Fol ,  Jean  de  Craon ,  Jacques  de  Tournemine  ^^ 
envoyés  par  les  confédérés  pour  se  saisir  de  sa 
personne  et.le  ramener  en  Bretagne ,  employè- 
rent sans  succès  divers  stratagèmes  ;  ils  ne  par- 


^  Actes  de  Rymer,  tomex,  page  i45.  —  Actes  de 
Bret.,  tome  ii,  4"»  delà  coUcct. ,  col.  iioo. 
^  iv.  15 
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tinrent  pas  même  à  lui  faire  mettre  an  eoo  un 
carcan  d'or  enchanté ,  fabriqué  soue  une  si  m»*- 
ligne  influence ,  qu'il  brûlait  peu  à  peu  le'  mal- 
beureux  qui  le  portait ,  et  qu'on  ne  pouvait  le 
limmr,  parce  qu'il  lançait  des  flammes  inex- 
tinguibles ^ 

Tandis  que  lé^  partisans  de  Jean  V  laiaent , 
pour  le  venger,  de  toutes  les  ressourees  de  I^ 
force, delà  ruse  et  même  de  la  superstition, 
ce  prince  s'occupait  incessamment  de^  réglàr 
dans  ses  états  l'exercice  delà  justice,  d'en  cof^ 
riger  les  abus  et  de  maintenir  Tordre  parmi 
ses  sujets,  en  publiant  des  constitutions  cath 
fnmières  et  des  ordonnances  administratives. 
Lorsquef  les  veuves  craignaient  que  leurs  maris 
décédés  ne  laissassent  des  affaires  trop  en  dés« 
ordre ,  un  usage  abusif  voulait  qu'elles  renon- 
çassent à  leur  portion  de  mobilier;  et  elles  ne 
perdaient ,  en  agissant  ainâ ,  aucun  de  leurs 
drcHJts  sur  les  acquêts  faits  durant  la  cratimu- 
nauté  ;  les  créanciers  seuls  étaient  lésés.  Le  due 
de  Bretagne  dédara  qu'à  l'avenir  toute  fi^mme 
qui  renoncerait  aux  biens-meubles  de  son  mari 

^  Hist.  de  Bret^  par  ^At^tnlré ,  page  84  f. 
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décédé  n'aurait  rien  à  prétendre  anx  acquêts 
opérés  pendant  le  mariage.  Jusqu*à  ete  moulent 
les  poursuites  irelatives  aux  dégâ^  commis  pât 
les  bestiaux  dans  les  bois,  les  vignes  et  les  blés , 
n'avaient  été  prescrites  J)ar  aucun  délai ,  et  des 
seigneurs  avides  renouvelaient,  après  dix  ans, 
des  instances  qui  semblaient  éteintes  par  le 
temps  et  l'oubli.  Il  n'existait  à  cet  égard  au- 
cune règle,  et  le  mal  devenait  intolérable. 
Jean  V  ordonna  que  le  cours  d'une  année  éta- 
blirait la  prescription  de  ces  sortes  de  délits,  et 
leur  assimila  les  actions  intentées  contre  les 
vassaux  qui  auraient  négligé  de  faire  moudre 
leur  grain  par  le  meunier  du  seigneur ,  de  faire 
cuite  leur  pain  à  son  four  bannal ,  ou  de  porter 
leurs  draps  k  ses  moulins  à  foulon.  Lé  droit 
de  guet  ou  de  garde  auquel  les  vassaux  étaient 
Astreints  sur  les  domaines  ou  au  cbàteaii  du 
seigneur ,  fut  confirmé  ;  mais  à  condition  que 
le  vassal  pût  s'en  af&ancbir  au  prix  de  six  sous 
pat  an ,  et  que,  sous  aucun  pfêtéxte,  on  n'exi- 
geât le  guet  personnel  de  l'individu  qui  aurait 
payé  le  rachat  ^ 

^  Constitutions  de  Jean  V.  Actes  de  Bret.^  foinc  ir, 

15. 
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Le  commerce  et  ses  usages  attirèrent  aussi 
Tattentio^  du  conseil  que  présidait  le  duc.  On 
se. plaignait  de  la  diversité  des  poids  et  me- 
sures; il  ordonna  qu'on  ne  se  servirait  désor- 
mais en  JSretagne  que  d'une  seule  aune  pour 
les  draps  et  toiles,  d'une  seule  mesure  de  ca- 
pacité pour  les  grains,  d'un  seul  poids  pour 
tous  les  objets  livrés  à  la  balance.  U  rendit  des 
décrets  assez  sages  sur  le  salaire  des  ouvriers 
et  sur  le  monopole  des  cuirs  ;  mais  il  défendit 
que  les  laboureurs  s'adonnassent  au  négoce  des 
denrées,  et  ne  leur  permit  de  vendre  les  fruits 
de  leurs  terres  que  pour  l'entretien  de  leurs 
familles;  le  surplus  devait  sans  doute  s'écouler 
par  échange.  U  prohiba  l'exportation  de  la 
plupart  des  produits  du  pajs  sans  son  autori- 
sation spéciale ,  à  l'exception  du  yin ,  du  pois- 
son ,  du  froment  et  du  seigle.  C'est  ainsi  qu'on 
entendait  alors  le  commerce. 

Jean  Y  mérita  des  éloges  sans  restriction , 
peur  avoir  arraché  ses  sujets  à  la  juridicûon 
des  capitaines  et  lieutenans  des  places  fortes. 

4*.  de  la  collecta,  €ol.  io53,  —  Hist.  ecclés,  et  ciV.  de 
Bret. ,  par  dom  Morice  ^  tome  i,  page  484* 
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n  défendit  qu'ils  en  exerçassent  aucune  sur 
les  accusés  ou  les  déliAquans  arrêtés  par  leur^ 
soins ,  et  leur  intima  l'ordre  formel  de  les  re- 
mettre à  l'instant  aux  mains  des  juges  ordi- 
naires ,  sénéchaux ,  alloués  et  baillis.  Il  déclara  * 
que  désormais  les  faux  témoins  auraient  une 
oreille  coupée,  que  leurs  biens -meubles  se- 
raient confisqués  et  leurs  personnes  dévouées 
à  l'infamie.  Il  rendit ,  enfin ,  des  ordonnances 
qui  avaient  pour  but  d'abréger  les  procédures 
et  de  mettre  des  bornes  à  la  rapacité  des  gens 
de  loi. 

Le  roi  d'Angleterre,  en  refusant  à  la  Bre- 
tagne la  liberté  du  comte  Artur  de  Richemont , 
avait  confié  ce  prince  au  comte  de  SufFolk,  qui 
commandait  ses  armées  en  Normandie,  et 
n'en  avait  exigé  qu&sa  parole  de  ne  pas  quitter 
le  général  anglais.  Les  principaux  seigneurs  de 
la  cour  de  Jean  V,  entre  autres  les  sires  de 
Combour  et  de  Monta uban,  allèrent  le  visiter 
à  Pontorson,  et  lui  proposèrent  de  l'enlever  à 
main  armée.  Artur  se  contenta  de  répondre  qu'il 
avait  donné  sa  parole,  et  que ,  jouissant  d'une 
grande  liberté  sur  son  serment,  il  aimerait 
mieux  mourir  que  d'y  manquer.  Le  roi  d'An- 
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gleterre  l'apprit,  et  lui  sut  gré  de  c^te  gêné* 
reuse  ipdélité  ^  Henri  V,  à  cette  époque  de 
calamités  pour  la  France  ^  et  de  Iionteuse  mé- 
moire pour  le3  princes  qui  favorisaient  son 
usurpation ,  était  maitre  de  P^ris ,  de  Chartres^ 
deMelàn,  de  Sens,  de  Montereau  et  d autres 
places  importantes.  H  envoya  au  duc  de  Bre- 
tagne le  comte  de  SufTolk,   quil  fit  aceom- 
pagner  d'Artur  de  Kichement,  afin   de  lui 
proposer  un  traité  d  alliance.  Jean  Y,  en  ce  mo-f 
ment  ^  venait  d'acquérir,  par  des  documens  au- 
thentiques, la  certitude  que  le  dauphin  avait 
donné  son  assentiment  à  Tentreprise  tentée 
contre  s^  personne  par  la  mai^n  de  Fen- 
ihièvre,  et  qu'il  s'était  laissé  entraîner  par  les 
sollicitations  du  président  Louyet,  du. bâtard 
d'Orléans ,  du  sire  d'Avaugour  et  du  conseiller 
Frottier.  Il  se  sentait  blessé  jusqu'au  fond  du 
cœur,  de  ce  qu'un  prince,  dont  il  avait  épousé  la 
sœur,  eut  trempé  dans  un  aussi  làcbe  complot. 
Il  hésita  long-temps  à  se  rendre  aux  instances 
de  l'ambassadeur  anglais,  et  une  année  s'é- 

^  Hist.  éEArtur  de  Bretagne ,  comte  de  Richemonf , 
pages  1 3  et  suiv. 
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coula  dans  cette  indécision;  car  les  états  bre* 
tons,  bien  qu'ils  partageassent  le  ressentinmoît 
de  leur  duc,  ne  concevaient  pas  que  Ton  pût 
enlever  à  ^héritier  du  trône  la  couronne  de 
France,  pour  la  jeter  à  la  tète  dun  étranger. 
Mais,  enfin,  le  dauphin  Charles  ayant  refusé 
d'accomplir  les  stipulations  d'un  traité  couda 
'4  Sablé  entre  Jean  Y  et  lui ,  et  s'obstina&t , 
malgré  les  pressantes  rédamations  du  duc  de 
Bretagne,  à  conseryer  dans  son  conseil  intime 
ks  hommes  qui  avaient  vendu  la  vie  et  le  do* 
maiue  de  ce  prince  au  comte  Olivier  de  Pen«^ 
ibièvre,  le  duc  se  rangea  du  oôté  de  la  faction 
dlaabQlle,  de  Philippe  le  Bcwt ,  de  Charles  YI 
et  malheureusemoat  de  Henri  Y  Ml  fit  ser* 
ment,  dans  les  mains  de  Tinsenaé  monasque 
français ,  de  soutenir  de  tous  ses  moyens  la 
paix  de  Troyes  qui  dédiâitait  son  fils  et  livrait 
la  couronne  à  son  plus  redoutable  ennemi. 
Mais  la  destinée,  plus  sage  que  le  roi  de  France, 
qu'Isabelle,  que  les  ducs  de  Bourgogne  et  de 
Bretagne ,  valait  de  marquer  le  terme  de  la 
carrière  de  Henri  V  et  de  Charles  VI.  Ils  mou- 

^  Hist.  de  Brei.,  par  Le  Baad,  page  460. 
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rurént  à  six  semaines  de  distance  Tun  de 
rautrè. 

Le/ dauphin  hésita  quelque  temps  à  pren-- 
dre  le  titre  de  roi.  Ses  amis  l'y  déterminèrent. 
Il  se  fit  couronner  à  Poitiers  sous  le  nom  dé 
Charles  YII,  et  cette  démarche  lui  valut  de 
nombreux  partisans.  Mais  Paris  était  toujours 
occupé  par  les  Anglais;  et  le  duc  de  Bedford , 
gendre  du  duc  de  Bourgogne  et  régent  de 
la  France,  prétendait  bien  en  conserver  la 
domination  à  l'enfant  royal  qui  fut  depuis 
Henri  VI  d'Angleterre. 

Le  comte  Artur  de  Bichemont  se  déclara 
dégagé  de  sa  parole  par  la  mort  de  Henri  Y^et , 
quittant  sa  prison  volontaire,  il  revint  en  Bre- 
tagne. Peu  de  temps  après ,  il  accompagna  son 
frère,  Jean  V ,  dans  la  ville  d'Amiens  ,011  les 
ducs  de  Bedford ,  de  Bourgogne  et  de  Bre- 
tagne renouvelèrent  leur  traité  d'alliance  \ 
et  il  7  reçu tv la  main  de  Marguerite  de  Bour* 
gogne,  veuve  du  duc  de   Guyeaûe,  fils  de 

^  Hist,  d! Artur  de  Bretagne ,  comte  de  Richemont^ 
page  17.  —  jéctes  de  Bret.,  tome  11 ,  4*-  ^e  lacoUect., 
col.  II 35.  Archwes  de  JVantes,  arm.  G,  cass.  D, 
n\  21.  * 
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France.  Les  fêtes  nuptiales  se  célébrèrent  à 
Dijon. 

,  D'après  le  traité  d'Amiens,  le  duc  de  Bre* 
tagne  ne  prit  aucune  part  aux  affiiires  de  la 
France.  Ce  n'eût  été  qu'avec  répugnance  qu'il 
eût  porté  les  armes  en  faveur  deà  Anglais,  et 
toute  son  ambition  était  de  maintenir  la  paix 
dans  ses  états.  Il  défendit  même  à  ses  sujets 
de  prendre  parti  sous  le  duc  de  Bedford ,  et 
autorisa,  par  son  silence,  l'amiral  Briant  de 
Cliâteaubriant ,  sire  de  Beaufort ,  à  faire  armer 
des  vaisseaux  à  Saint-Malo ,  et  combattre  une 
flotte  anglaise  qui  venait  assiéger  le  mont  Saint- 
Michel  ,  également  attaqué  par  terre.  Les  An-^ 
glais  avaient  sur  les  Bretons  une  réelle  supé- 
riorité ,  par  le  nombre  et  la  grandeur  de  leurs 
navires.  Le  combat  se  prolongea  ;  mais  les  Bre- 
tons, après  une  vigoureuse  résistance  de  la 
part  de  leurs  adversaires,  les  contraignirent 
de  prendre  la  haute  mer,  s'emparèrent  de  plu- 
sieurs vaisseaux,  délivrèrent  le  mont  SainJ- 
Michel ,  et  rendirent  la  tranquillité  à  cette  par- 
tie de  la  Normandie  ^ 

^  Hist.  de  Bret.^  par  Bcrt.  d'Argentré ,  page  855. 
—  Le  Baud ,  page  464* 
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Mais  les  troapes  anglaises  eontinuaîent  -k 
s'ayancer  en  France,  et,  sous  le  commande- 
mmit  de  Salisburj,  elles  prirent  le  Mans, 
$aînte-Sq»nne ,  Mayenne  et  la  Ferté-Beraard. 
Jje  duc  de  Bedford  remportait  en  même  temps 
à  Yerneuil  une  victoire  complète  sur  Char- 
les Vn.  Par  un  hasard  inespéré,  la  disa>rde 
vint  se  placw  entre  les  princes  alliés.  Le  duc 
de  Glocester  s'avisa  de  réclamer  la  possession 
des  pomtés  de  Hainaut  et  de  Hollande;  Phi* 
lippe  le  Boa  marcha  au  secours  de  son  cou- 
sin le  duc  de  Brabant;  la  plupart  des  Français 
la  suivirent ,  et  Bedford ,  resté  seul  avec  ses  An  - 
glaiSf  n'o^  s  aventurer  au'^ddà  de  la  Loire  et 
j&qivre  Charles  YII  dans  son  dernier  refuge. 


JEAN  V. 

1425  à  1450. 

LIVRE  QUINZIÈME. 

Charles  VII  veut  se  réconcilier  avec  Jean  V.  —  Artur 
de  Bretagne^  comte  de  Richemont,  accepte  la  charge 
de  connétable  de  France.  —  Tanneguy  du  Ghas- 
tel  s'exile  de  la  cour.  —  Le  duc  de  Bedford  fait  la 
guerre  à  la  Bretagne.  —  Jean  V  est  forcé  de  recon- 
naitre  le  traité  de  Troyes.  —  Le  connétable  fait  pé- 
rir le  sire  de  Gyac ,  ministre  de  Charles  VII ,  et  le 
Camus  de  Beaulieu ,  son  successeur.  —  La  Trémoille 
obtient  l'éloignement  du  comte  de  Richemont.  — 
La  Pucelle  d'Orléans.  -—Elle  veut  combattre  Ri- 
chemont. —  Leur  entretien.  —  Levée  du  siège  d'Or- 
léans. —  Combat  de  Patay.  —  La  Trémoille  tente 
l'assassinat  du  connétable.  —  Mort  de  la  Pucelle* 
—  Concile  de  Mantes.  —  Guerre  avec  le  duc  d'A- 
lençon.  —  Faiblesse  de  Charles  VII.  —  Arrestation 
du  sire  de  La  Trémoille.  —  Thomas  Connecte.  — 
Sa  doctrine.  «^  Il  est  brûlé  vif.  —  Le  connétable 
de  Richemont  reprend  Paris  sur  les  Anglais.  — 11 
y  ran^ène  Charles  VII.  — Révélation  du  Chartreux. 
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—  La  Praguerie.  —  Le  maréchal  de  Raîi  ou  Retr. 

—  Ses  prodigalités.  —  Ses  crimes.  —  Il  recherche  )a 
pierre  philosophale.  —  Il  évoque  le  diable.  —  Dis- 
parition d'un  grand  nombre  d'enfans.  «—  Le  maré- 
chal est  arrêté.  —  Son  jugement.  —  Ses  aveux.  —  Il 
est  bi*ûlé  vif.  —  Mort  de  Jean  V.  —  François  I*'. 
lui  succède.  —  II  épouse  Isabelle  d'Ecosse.  —  Céré- 
monies du  couronnement.  •—  Gilles  de  Bretagne , 
second  frère  de  François.  —  Ses  réclamations  d'apa- 
nage. —  Ses  relations  avec  l'Angleterre.  —  Guerre 
avec  cette  puissance.  —  Les  frères  ennemis.  —  Rî- 
chemont  veut  les  réconcilier;  -—  Propos  inconsidé- 
rés de  Gilfes.  •—  Son  arrestation.  —  Efforts  pour  le 
mettre  en  jugement.  —  Tentatives  d'empoisonne- 
ment. «^  On  essaie  de  le  faire  mourir  de  faim.  —  Il 
est  nourri  secrètement  par  une  pauvre  femme.  • — 
On  l'étrangle  dans  sa  prison.  —  François  I''.  assigné 
au  jugement  de  Dieu.  —  Sa  mort. 


Les  refus  formels  du  duc  de  Bretagne,  de 
fournir  des  troupes  à  Bedford ,  firent  espérer 
au  roi  de  France  qu'il  ne  lui  serait  pas  impos- 
sible de  recouvrer  lamitié  de  son  beau-frère. 
Le  connétable,  comté  de  Buchan,  vwait 
de  périr  ù  la  bataille  de  Verneuil,  et  Char- 
les Vil  offrit  cette  charge  honorable  au  comte 
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de  Rîchexnont;  mais  il  s'ag^sait  d'obtenir  le 
consentement  de  Jean  V.  Par  une  singulière 
maladresse,  on  lui  députa  le  président  Lou- 
vet  ^  «  Partez,  »  lui  dit  le  duc  en  colère,  «  vous 
»  nêtes  quun  traître;  je  les  hais  à  mort;  et, 
»  sans  le  respect  que  je  dois  au  roi ,  vous  ne  re- 
»  verriez  jamais  sa  cour.  Nous  ne  voulons  rien , 
»  ni  de  vous,  ni  de. lui!  »  Louvet,  effrayé,  vint 
rapporter  à  son  maître  que  le  duc  de  Bre- 
tagne était  un  diable  incarné.  «Mais,  pas  si 
j)  méchant,  »  reprit  Charles.  «  Que  n'ameniez- 
»  vous  la  dame  présidente  ?  Agnès  m  assure  que 
»  ses  charmes  plairoient  aux  Bretons.  »  Le  roi, 
sans  se  rebuter,  pria  la  reine  douairière  de  Si- 
cile de  se  charger  de  la  négociation;  elle  y 
consentit,  et  Tanneguy  du  Ghastel  l'accom- 
pagna dans  son  voyage.  Jean  V  les  reçut  avec 
politesse,  mais  il  voulut  consulter  les  états.  Les 
avis  se  partagèrent  dans  cette  noble  assem- 
blée. Cependant,  après  quelques  déUbèrations, 
le  duc  de. Bretagne  trouva  bon  que  son  frère 
se  rendit  à  la  cour  du  roi  de  France,  sous  la 
condition  que  le  duc  de  Bourgogne  donnerait 

^  Hist.  de  Bret,,  par  Bert.  d'Argeutré,  page  S^p^. 
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son  approbation  à  cette  démarche  ^.  On  en« 
voya  des  ambassadeurs  à  Philippe  le  Bon , 
qui,  dans  ce  moment,  était  tellement  irrité 
contre  les  Anglais ,  que  dès  la  première  ou* 
verture  il  consentit  à  ce  qu'on  demandait. 

Le  comte  de  Richemont  partit  accompagné 
des  principaux  seigneurs  de  Bretagne  et  de 
deux  cents  hommes  d'armes^.  On  avait  pris 
d'avance  toutes  les  précautions  nécessaires  pour 
sa  sûreté*  Charles  VU  apait  livré ,  comme  ota* 
ges ,  le  comte  de  Dunois ,  bâtard  d'Orléans ,  et 
le  sire  d'Albret,  et  remis  à  des  garnisons  bre* 
tonnes  les  places  de  Lusignan,  de  Loches,  de 
Ghinon  et  de  Meun-sur-Yèvre.  Richemont  fat 
accueilli  avec  la  plus  haute  distinction  et  reçut 
Tépée  de  connétable.  Il  s'occupa  sur-le-champ 
de  ménager  au  prince/  dont^l  adoptait  les 
couleurs  »  une  paix  honorable  avec  son  frère 
et  son  beaurpère.  Le  duc  de  Bourgogne,  las 
du  joug  des  Anglais ,  tenait  cependant  encore 
à  cette  alliance;  il  demanda  pour  prélimi- 

^  Histoire  de  Charles  VII,  par  le  héraut  d'armes 
fierri^  page  ii. 

^  Hist,  éPArturde  Bretagne,  comte  de  Richemont , 
pages  19  et  suiv. 
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Baire  que  Ghàrl«8  VU  cfaaseiàt  de  âa  wat  les 
kommes  teints  du  sang  de  Jean-Sans-Peur.  Le 
duc  de  Bretagne  exigea  le  rëhyoi  de  Ëbuvet  et 
d'Avaugour,  instigateurs  ott  approbateurs  de  la 
trahison  des  Penthièvréf. 

Maia  tandis  que  le  comte  dé  Riehemofrt, 
«ans  attendre  Taveu  de  ^tt  frère ,  rassemblait 
la  noblesse  de  Bretagne/ les  Porhoët,  les 
Cbâlea«^«uf,  les  BostreûAi!!^  les  Beaumanoir, 
les  Montauban ,  et  qu'il  ramenait  au  roi  une. 
année  de  cheraliers  ^  tes  favoris  et  leurs  parti'* 
ûmnà  araient  changé  les  résolutions  de  Finsou- 
ciant  Charles  YU;  le  jeune  monarque  violait 
ses  sermens;  et  Tévéque  de  Clermont  et  le  sire 
de  Trignac  étaient  honteusement  chassés  de 
sa  cour^  comme  espions  de  Philippe  le  Bon  et 
de  Jean  Y  ^  Le  connétable  se  hâta  d'engager 
aoii  fr^e^  qui  se  confiait  en  sa  bravoure  et  eir 
aa  loyauté,  à  donner  des  armes  à  ses  commtt^ 
nes  et  à  les  attacher  à  ses  intérêts  par  des  coû^ 
cession»  de  franchises.  Les  paroisses  se  levèrent 
au  premier  appel;  elles  fournirent  chacune 

'•  Histoire  de  Bretagne  ,  par  Bertrand  d'Argentré , 
page  860. 
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ua  nombre  d'hommes  proportionné  à  leur 
population  ^ ,  se  portèrent  sur  les  frontières  et 
sur  les  côtes,  et  plantèrent  des  fanaux  pour 
s'avertir  mutuellement  en  cas  d'attaque  ou  d'in- 
vasion. C'est  le  premier  exemple  que  nous  pré- 
sente l'histoire  d'une  garde  vraiment  nationale. 
Le  connétable  ne  trouva  pas  le  roi  dans  la 
ville  d'Angers ,  il  avait  pris  la  route  de  Bour- 
.  ges.  Arrivé  dans  cette  cité,  Richemont  apprit 
par  madame  de  Guyenne ,  sa  femme ,  que 
Charles  VII  venait  de  partir  pour  Poitiers.  U 
suivit  le  monarque  de  gite  en  gîte,  partout 
accueilli  du  pçuple  et  bien  reçu  des  seigneurs 
qui  se  joignaient  k  son  escorte  et  la  grossis- 
saient. Il  entra  enfin  dans  le  Poitou,  et  ren- 
contra la  noblesse  de  cette  province  et  celle  du 
Berri ,  de  l'Auvergne  et  du  Rouergue ,  ras- 
semblées avec  leurs  vassaux.  Il  n'eut  aucune 
peine  à  leur  faire  comprendre  qu'il  y  allait  de 
l'existence  de  la  monarchie  de  repousser  la 
paix  qu'il  était  possible  d'obtenir  des  ducs  de 
Bourgogne  et  de  Bretagne;  et  suivi  de  cette 
brillante  armée,  il  entra  dans  la  ville  de  Poi- 

^  Actes  de  Drei.,  tom.  ii ,  4*»  <lela  coUect.,  col.  1 166. 
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tiers  au  moment  où  Charles  VII  se  disposait 
encore  à  la  quitter  ^ 

Le  généreux  Tanneguy  du  Ghastel,  si  mal- 
heuieusement  soupçonné  de  l'assassinat  de 
Jean-Sans-Peut,  lui  qui  avec  tant  de  hardiesse 
et  de  promptitude  avait  dérobé  le  jeune  roi 
aux  entreprises  des  Bourguignons ,  et  que  ce 
prince  nommait  son  père,  n'hésita  point  à  se 
sacrifier  pour  sauver  encore  Charles  VII  et  la 
France.  Il  avait  accompagné  la  reine  douai- 
rière de  Sicile  en  Bretagne^t  il  s'était  con- 
vaincu par  lui-toême  à  quel  excès  était  portée 
l'indignation  de  Jean  V  contre  les  complices 
deâ  Penthièvre.  L'odieux  complot  qui  leur 
avait  livré  la  personne  du  duc  lui  était  étran- 
ger; mais  Philippe  le  Bon  demandait  aussi  son 
éloignement,  et  il  résolut  de  donner^ux  con- 
seillers, que  proscrivait  l'opinion  publique  , 
l'exemple  d'une  retraite  volontaire  en  renver- 
sant tous  les  obstacles  qui  s'opposaient  au 
rétablissement  de  la  paix.  Il  alla  trouver 
Charles  VII :  «  La  paix, sire,  n  lui  dit-il ,  a  est 

^  Hist.  d'Artur    de    Richemont ,    connétable    de 
France ,  page  22. 
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»  chose  de  soi  tellement  utile  et  poar  le  bien 
9  du  royaume  et  pour  votre  bonheur  pér- 
it sonnel ,  que  rien  ne  doit  vous  empêcher  de 
»  racquérir,  quand  elle  vous  est  honorable- 
»  ment  oflferte.  Je  suis  gentilhomme  et  yoos 
n  ai  fait  service.  Mais  à  cause  de  nous  autres 
»  petits,  faut-il  que  vous  perdiez  Fimmoise 
»  avantage  que  vous  amènent  les  grands  de 
»  Tétat!  Des  calomnies  m'ont  atteint;  je  les 
»  méprise.  Wen  soyez  pas  en  peine.  Seule- 
»  ment,  sire,  pourvoyez,  s'il  vous  plaît,  à  la 
»  vieillesse  qui  m'est  venue  à  votre  service. 
»  Donnez^moi  les  moyens  de  soutenir  mes 
»  derniers  jours  et  de  vivre  sans  misère  tant 
)>  qu'ils  dureront.  A  Dieu  ne  plaise  que  ce  soit 
»  moi  qui  vous  prive  du  secours  de  vos  parens  et 
»  serviteurs ,  dont  avez  vous  si  grand  besoin  *  !  » 
—  «  Mon  bon  père  et  ami,  »  reprit  le  roi,  «je 
>>  vous  vénérerai  toujours  comme  celui  qui  m'a 
n  fait.  Je  sais  ce  que  je  vous  dois ,  et  ne  mettrai 
»  jamais  en  oubli  les  services  que  vous  avez 
»  rendus  à  moi  et  à  mon  royaume.  C'est  bien 
»  contre  mon  cœur   que  je    vous  vois  vous 

^  Hist.  de  Bret.,  par  Bert.  d'Argentré ,  page  86i. 
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^  éloigner  de  moi;  je  suis  forcé  de  ptendré  la 
»  loi  d'autruL  En  attendant  que  cette  nuée 
»  passe  y  vous  vous  en  irez  en  paix  à  Bekucairé:; 
»  je  vous  donne  la  séiiéchaùssee  de  ce  lieu,  et 
»  vous  conserverez  la  prévôté  de  la  ville  de 
»  Parb,  qui  peut-^tré.  un  jour  nous  sera 
»  rendue;  vous  aurez  nne  pension  bien  assi- 
»  gnée  et  ne  craindrez  pas  la  pauvreté.  Pour 
»  sûreté  de  votre  personne  ,  je  vous  donne 
»  quinse  archers  qui  séroht  appointés ,  et  je 
»  saisirai  la  première  occasion  de  vdus  revoir.  » 
Tannegùy  du  Chastel ,  alors ,  conseilla  au  r<H 
de  se  défaire  du  président  Louvet ,  qui  ne  se 
disposait  nullement  ^.  quitter  la  cour.  Il  fallut 
cependant  que  ce  ministre  pliât  sous  le  poids* 
des  événemens  et  qu'il. partît  aussi  pour  là 
Provence,  Cet  adroit  courtisan  avait  marié  ses 
deux  filles,  Faînée  au  comte  de  Dunois,  la 
seconde  au  sire  de  Joyeuse.  Il  parvint  à  se 
faire  remplacer  au  conseil  par  le  président  de 
Gyac ,  l'une  de  ses  créatures ,  et  il  esjpiérâ-  que 
leurs  intrigues  réunies  le  ramèneraient  bientôt 
près  du  roi.  Mais  ses  filles  moururent  fort 
jeunes,  et  le  seigneur  de  Gyac  se  trouva  trop 
bien  de  ses  nouvelles  fonctions  pour  consentir 

16. 
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à  les  céder  ^  On  agissait  au  quinzième  siècle 
comme  de  nos  jours.  Le  sire  de  Gyac  paya  cher 
son  ambition. 

L'indolent  Charles  YII  oublia  ses  favoris  dès 
qu'il  en  fut  séparé ,  et  il  envoya  vers  le  duc  de 
Bretagne  les  sires  de  Trêves  et  de  la  Suze  y  afin 
d'en  obtenir  des  secours  contre  les  Anglais. 
Jean  Y  n'osa  d'abord  se  déterminer  par  lui- 
même  y  et  en  référa  au  conseil  de  ses  ministres, 
où  furent  appelés  les  barons  et  les  principaux 
jurisconsultes,  membres  du  parlement.  La  dis- 
cussion fut  grave.  La  Bretagne  jouissait  d'une 
paix  profonde ,  et  il  s'agissait  de  la  troubler  en 
s'attirant  l'inimitié  de  l'Angleterre ,  la  puis- 
sance la  plus  redoutable  de  l'Europe.  L'amiral 
de  Penhoët  se  leva;  c'était  un  vieux  Breton 
qui  s'était  vingt  fois  mesuré  avec  les  plus  cé- 
lèbres capitaines  anglais,  et  qui  n'avait  pas 
appris  à  la  cour  à  modérer  l'énergique  àpreté 
de  son  langage.  «  Qu'allons-nous  faire?  »  s'é- 
cria-t-il,  «porter  au  loin  des  défenseurs  dont 
»  le  besoin  va  se  faire  sentir  ;  car  aucun  de  nous 

^  Hist,  ecclés,  et  ciV.  de  Bret,,  par  dom  Morice^ 
tome  I,  page  49^- 
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))  n'ignore  que  toute  la  Normandie  est  prise, 
»  et  quune  seule  démarche  Irostile  doit  attirer 
»  sur  nous  un  voisin  terrible ,  déjà  mécontent. 
»  Dans  le  cours  de  ma  longue  carrière,  j'ai  con- 
»  stamment  remarqué  que  les  rois  de  France 
»  n'ont  jamais  failli  à  supplier  les  ducs  de  Bre- 
»  tagne  de  venir  partager  leur  mauvaise  for- 
})  tune  ;  mais  qu'au  jour  où  le  beau  temps  se 
»  déclaroit,  on  ne reconnaissoit  plusleur.ami- 
»  tié  ,  si  brillante  durant  la  tempête.  Alors 
»  leurs  prétentions  croissoient  comme  bran- 
M.ches  de  vignes;  ils  en  élevoient  sans  cesse  de 
»  nouvelles ,  bâtissoient  des  querelles  de  gaieté 
»  de  cœur,  et  rien  n  étoit  si  hautain ,  si  su- 
»  perbe,  si  intolérable  !  Les  égards  que  l'on 
«  nous  témoigne  aujourd'hui  sont  des  signes  de 
»  détresse  de  marins  raffalés  par  le  gros  temps. 
»  Au  milieu  de  leurs  aises ,  les  conseillers  du 
».  roi  de  Bourges  ne  daignoient  nullement  son- 
»  ger  qu'il  y  eût  justice  à  nous  rendra  Ils  de^ien* 
»  nent  équitables  dans  le  malheur!  Mais  ceux 
»  à  qui  l'on.propose  d'y  prendre  confiance, sont 
»  privés  de  sens,  s'ils  ne  s'aperçoivent  quon 
»  ne  cherche  qu'à  temporiser.  Il  n'y  a  maille 
»  de  bonne  foi  dans  les  actions  de  ces  solliciteurs.. 
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»  Ce  gue  naguère  îodI  «nt^eipri^  Içs  deux  rois 
y^Aé  Fcance  ne  devrok41  pas  nous  doAnèr  à 
»•  penser?.  Et  quels  rois?  le  propre  père  de 
»«uotre  duc ,  après  l^iiavoir  donné  sa  fille  en 
9  mariage^  et  cepend^jnt  c'est  lui  qui  a  brassé 
)>^  sa  captivité;  qui  a  consenti  à  sa  ruine,  à 
»  i celle  de  sa  fille  et  de  §es  p^tits-enfans.  El  par 
n-^qu}?  par  le  moyen  du  dauphin,  le  roi  d'au- 
»  jourd'hiii/le  teau-frère  de  Jean  V,  notre 
i>îsoûverain.  Charles  VII  n'est  qu'un  esprit  lé- 
)»  gei',  muable  au  vêtit  dés  suggestions  du  plus 
»  petit  compagnon  de  sâêour,  auquel  il  ne 
Mici^ifit  pas  de  sacrifier  le  plus  grand  homme 
»  de  France ,  le  connétable  de  Richemont ,  son 
»  parent U  —  <(  Mais ,  faut41  donc,  »  inter- 
rompit Malestroit,  «se  séparer  ouvertement 
»  du  r)oi  et  de  son  alliance?  H  me  semble  que, 
<►  sans  se  brouiller  avec  les  Anglois ,  sans  épou- 
ï»  :sm*  la  mauvaise  fortune  du  prince  qui  se  sou- 
^iviea't^i  peii  du  bien  qu^il  reçoiç,  on  peut 
*  encore  prendre  un  parti  que  ne  réprouve 
»  point  Fhonneur.  »^  —  «J'aviserai,»  dit  le 
duo  de  Bi^etagniô;  et,  congédiant  son  conseil^ 
ôublieuH  6tl  mal^ passé,  indulgent  pour  des 
pï^ôcédés  et  dès  (iifférens  évaïiouîs;  il  prit  la  ré- 
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sclution  d'aider  le  roi  de  Franee  de  tous  ses 
moynm  \ 

Mais  taudis  que  Jean  Y  écoutait  les  am^ 
bas3adeurs  de  Charles  VU ,  le  duc  de  Bedford, 
prétendu  régent  durant  la  nciinorité  dcHenri  YI, 
lui  faisait  signifier  qu  il  allait  commencer  les 
hostilités,  s'il  ne  reconnaissait  ouvertement  que 
la  oourpnne  de  France  appartenait  au  roi  d'An- 
gleterre; et,  sans  attendre  une  réponse,  les 
troupes  anglaises ,  commandées  par  le  comte 
de  Warwick,  s'emparèrent  de  Pontorson  et  s'y 
établirent.  Richemont,  inquiet  d'un  voisinage  si 
fàebeux  pour  la  Bretagne ,  accourut  à  la  défense 
des  frontières  de  sa  patrie;  il  emporta  la  ville  au 
premier  assaut,  passa  la  garnison  ,au  fil  de  l'épée, 
détruisit  les  fortifications,  et  marcha  sur  Saint- 
James-de-Beuvron ,  pendant  que  le  comte  de 
Suffolk  et  le  sire  de  Ramestowm  pénétraient 
jusqu'aux  portes  de  Rennes  et  se  gorgeaient 
df  sa«ig  et  de  pillage.  L'armée  du  connétable 
sç  CQQ[vpps2^it  en  grande  partie  de  Normands, 

^  Hist,  de  Bret,,  par  Bert.  d'Argentré,  pages  862  à 
863.  —  Chronique  de  Charles  VII ,  par  le  héraut 
d!arme8  Berri,  fiagt  873.  —  Ailles  de  Bret.,  tome  n , 
4*.  de  la  coHect.,  col.  1 180. 
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de  Manceaux  et  d'Angevins,  campés  devant 
la  place  de  Saint-James  et  manquant  des 
choses  lés  plus  nécessaires.  Leur  mécontente^- 
ment  s'accroissait tie  jour  eu  jour;  ils  n'étaient 
pas  payés  depuis  leur  départ;  Richemont  en 
écrivait  sans  cesse  au  roi  et  au  sire  de  Gyac , 
dispensateur  des  finances;  mais  il  n'en  obte- 
nait aucune  réponse.  Les  murmures,  enfin, 
éclatèrent  et  la  désertion  commença.  Pour  en 
prévenir  les  efiets,  le  connétable  ordonna  un 
assaut  général  ;  et  il  était  au  moment  de  pé^ 
nétrer  dans  la  forteresse,  lorsque  les  assaillans 
aperçurent,  à  quelque  distance,  des  troupes 
qui  accouraient  enseignes  déployées  ^.  C'é^ 
taient  quelques  bataillons  que  Richemont  avait 
placés  eti  observation ,  et  qui ,  lassés  de  leur 
oisiveté ,  venaient  prendre  part  à  l'action.  Mai^ 
les  assiégeans  ne  se  donnèrent  pas  le  temps  de 
les  reconnaître;  ils  se  crurent  trahis;  une  ter- 
reur panique  les  saisit;  et  ils  se  sauvèrent,  en 
abandonnant  leurs  échelles  et  leurs  armes.  Les 
assiégés  augmentèrent  le  désordre   par  une 

*  Hist.  de  Bret, ,  par  Bcrt.  d'Argentré ,  pages  ^66^ 
k  866. 
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vigoureuse  sortie^  et  pénétrèrent  jusqu'au 
camp ,  qui  fat  bientôt  en  flammes.  Le  conné- 
table, abattu  sous  son  cheval,  percé  de  coups, 
fut  sauvé  pap  le  courage  de  quelques  Bretons. 
Molac ,  Coëtivy,  Lanros,  périrent  en  le  défen- 
dant; et  il  fut  enfin  forcé  de  suivre  le  torrent, 
en  laissant  aux  Anglais  ses  munitions^  ses  ba- 
gages et  son  artillerie.  Il  ne  parvint  à  rallier 
les  fuyards  qu aux  portes  d'Antrain /*. 

Privé  d'armée,  le  connétable,-  après  avoir 
engagé  ses  joyaux,  afin  de  satisfaire  le  petit 
nombre  de  braves  qui  ne  l'avaient  pas  aban- 
donné, les  chargea  de  la  défense  de  Pontorson 
et  des  frontières  de  Bretagne,  et  se  rendit  près 
de  Charles  VII ,  dont  les  désastres  de  la  France 
ne  troublaient  pas  un  moment  le  voluptueux 
repos.  On  eût  dit  qu'il  s'agissait  d'intérêts 
étrangers. 

.  Mais  les  Anglais  n  attendirent  ni  le  réveil  du 
monarque,  ni  le  résultat  des  demandes  faites 
au  surintendant  de  ses  finances.  Le  duc  de 
Bourgogne  continuait  à  les  ménager,  la  Bre- 

*  Monstrelet,  tome  ii,  f«.  35.  — Hist.  du  conné^ 
table  jàrtur  de  Richemont ,  page  26.  —  Le  Baud , 
page  469. 
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tagqe  seule  était  à  craindre.  H  fallait  la  ré- 
duire à  rimpOttilÂlité  d'agir  ;  et  toutq^  Tarnaée 
du  comte  de  Warwick,  Suffolk,  Ross,  Tal- 
bot,  Fitz-Waltef*,  vinrent  attaquer  et  prendre 
Pontorson  ^  Les  Bretons  firent  des  prodiges  de 
valeur,  mais  ne  purent  résister  à  tant  de  forcées  \ 
réunies.  Ils  se  battirent  sur  les  grèves  du  mont 
Saint-Michel;  ils  se  battirent  dans  les  plaîpes 
de  Dol.  Repousses  de  toutes  parts,  ils  appri- 
rent bientôt  q^ue  le  duc  de  Bedford,  accourant 
avec  une  armée  au  bruit  des  succès  de  ses  ca- 
pilaineSy  pénétrait  déjà  dans  la  Bretagne,  et  si 
rapidement,  et  dune  manière  tellement  ino- 
pinée ,  que  le  duc ,  les  barons ,  les  seigneurs , 
les  chevaliers,  se  trouvaient  frappés  de  terreur. 
Les  paysans  jetaient  les  hauts  cris,  demandant 
des  armes  et  voulant  se  lever  en  masse;  mais 
les  conseillers ,  dont  la  sagesse  avait  déjà  prévu 
ce  désastre ,  engagèrent  Jean  V  à  traiter  à  tout 
prix  et  à  prévenir  une  irruption ,  funeste  peut- 
être  aux  Anglais,  mais  plus  funeste  encore  à 
ses  peuples.  Bedford ,  pressé  sans  doute  d'autre 
p^rt ^  n'insis]^^  point  sur  cjes  ^ndep^nités  J^écu- 

^  lyArgentré ,  pages  868  ,  869  et  870. 
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maires.  Il  accorda  facilement  la  paix;  itoais  il 
exigea  la  stricte  exécution  du  traité  d^  Trojés  ^ 
la  renonciation' à. toute  alliance  avec  le  roi  ïllé- 
gidme,  dit  Charles  VII,  et  la  promesse  de 
rendre  hommage  à  Henri  YI ,  qui  devait  venir 
en  France  trois  .mois  après  la  signature  jjjiè 
ceittç  tranai)ction.  Ce  malheureux  traité  porte 
ls|  date  du  8  septenibre  i4^7*  On  remarqua 
parmi  les  signataire^  tous  les  évoques  de  Bre- 
tagne, Rohan  de  Porboët  et  Bohau  Guémené , 
Coëtmen,  du  Ghastel ,  filossad ,  La  Houssaye^ 
!Beaumanoiry  Pluscallec,  Coëtquen^  Montau- 
ban,  Plœuc,  Kermellec^  tous  les  chapitres  et 
les  députés  des  villes  de  Quimper ,  Saint-Pol 
de  Léon  et  DoL  Le  coniite  de  Porhoët  protesta 
honorablement  contre  s^a  signature  et  le  vi- 
comte de  Rohan  contre  celle  de  son  fils.  Un 
tremblexpent  de  terre,  qui  vint  eflfrayer  à  cette 
époque  les  superstitieux  Bretons,  fut  attribué 
peD  eux  à  la  colère  du  ciel. 

Plongé  dans  les  voluptés ,  confiant  dans  les 
ministres  qui  le  trompaient,  entouré  de  traîtres^ 
et  ne  s'émouvant  ni  des  défaites ,  ni  des  succès 

^  Actes  de  Bret,,  tome  ii ,  4"^.  de  la  coUect.,  col.  1 20a» 
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de  ses  capitaines ,  Charles  YII  n  écouta  qu'avec 
ennui  les  plaintes  du .  connétable.  Richen^ont 
l'assura  vainement  qu'il  était  impossible  de  re* 
tenir  sous  les  drapeaux  une  armée  sans  solde , 
sans  yétemens,  sans  vivres.  Il  lui  parla  des 
irmlbeurs  qui  frappaient  la  Bretagne  pour 
avoir  essayé  de  le  défendre.  Il  lui  rappela  qu'on 
venait  de  faire  sur  le  peuple  une  levée  extraor- 
dinaire de  deniers ,  sous  prétexte  de  payer  les 
les  gens  d'armes,  qui  cependant  n'en  avaient 
riep  reçu.  «Votre  intendant  des  finances,  le 
»  sire  de  Gyac,  »  lui  dit-il ,  «  a  disposé  de  cet 
»  argent;  il  n'en  veut  rendre  aucun  compte, 
))  et  toujours  il  m'allègue  votre  volonté.  Se- 
»  roit-il  vrai?  Est-ce  votre  plaisir  que  les  hom- 
))  mes  de  guerre  déplorent  sans  relâche  à 
»  mon  oreille  leurs  souffrance^,  leurs  priva- 
»  tions,  leur  détresse?  Ils  ne  me  reprochent 
»  rien,  certes;  mais  si  jamais  dans  leur  misère 
»  ils  alloient  jusque-là ,  eux  ejt  moi,  qui  avons 
V  perdu  le  sommeil,  nous  saurions  l'arracher 
»  à  ceux  qui  s'endorment  au  bruit  de  nos 
»  plaintes  comme  à  des  sons  délectables.  Faut- 
»  il  donc  soufirir  que  le  royaume  soit  perdu 
»  pour  un  aussi   petit  et   misérable  compa* 
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»'gnoD?»  Et,  coitime  le  roi  ne  lui  faisait  au- 
cune réponse,  le  connétable  reprit  :  «  Eh  bien! 
»  sire,  je  vengerai  l'état  sans  vous^  !» 

Charles.VII  habitait  en  ce  moment  le  château 
d'Issoudun.  Le  connétable  se  fit  apporter  les 
clefs  delà  ville,  sous  prétexte  d'aller  de  grand 
matin  à  Bourg-Déols.  En  effet ,  il  se  leva  avec 
le  jour,  et  donna  l'ordre  à  son  aumônier  de  se 
préparer  à  dire  la  messe.  Au  moment  où  elle 
commençait,  on  vint  l'avertir  qq'on  n'atten- 
dait plus  que  sa  présence.  Il  partit  à  l'instant , 
rejoignit  ses  gens  et  se  rendit  à  la  maison  du 
sire  de  Gyac.  Quelques  hommes  d'armes  mon- 
tèrent à  la  chambre  du  ministre ,  enfoncèrent 
sa  porte  et  le  trouvèrent  au  même  lit  que  la 
dame  de  Gvac,  sa  femme.  Ils  l'enlevèrent  sans 
lui  donner  le  temps  de  se  vêtir,  l'attachèrent 
sur  un  cheval  et  le  conduisirent  aux  prisons 
de  Bourges,  d'où  Robert  de  Montauban  le 
transféra  au  château  de  Dun-le-Roi ,  propriété 
de  la  comtesse  de  Richemont ,  qui  prenait  tou- 
jours le  titre  de  duchesse  de  Guyenne.  Char- 

^  Hist,  d'Artur  de  Bretagne ,  comte  de  Richemont , 
connétable  de  France  ,  pages  3o  et  suiv. 
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les  VII  entendit  quelque  irait  ^  et  s'informa  des 
causés  de  ce  mouverbent.  Le  connétable  lui  fit 
répondre  qu'il  eût  à  se  tenir  en  paix,  et  que 
Foq  n'agissait  que  pour  son  avantage:  Le  roi 
se  rendormit. 

A  peine  le  sire  de  Gyac  ftrt-il  arrivé  aux  pri- 
sons de  Dun-le-Roi ,  qu'un  assez  minoe  oflBf- 
cier,  lé  bailli  de  Dun<,  vint  l'interroger  sur 
l'état  des  ânances  du  royaume  et  sur  les  exac- 
tions qu'il  avait  comrtiises  ^  Le  sire  de  Gyac, 
effrayé,  songea  beaucoup  moins  à  l'objet  dfe 
l'interrogatoire  qu'on  lu^faisait  subir  qu'à  d'au- 
tres crimes  que  lui  reprochait  sa  conscience. 
Le  plus  réel,  c'est  qu'il  avait  empoisonné  sa  pré- 
ihière  femme,  afin  d'épouser  l'héritière  de  l'île 
Bouchard ,  veuve  de  Glermont-Tonnerre,  et  qui 
depuis  se  remaria  dans  la  maison  de  la  Tré- 
moille;  le  plus  extravagant,  c'est  qu'il  avait 
donné  l'une  de  ses  mains  au  diable ,  afin  que 
l'esprit  de  ténèbres  le  servit  dans  ses  ambitieû^ 
projets.  On  ne  comprendrait  pas  aujourd'hui 
qu'on  pût  vouer  au  démon  tentateur  un  de  ses 

^  Hist,  de  Bret.,  par  Bert.  d'Argentré,  pages  871 
k  872. 
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membres  et  réserver  les  autres  pour  le  ciel; 
mais  ces  abstractions  superstitieuses  étaient  |lar* 
faitement  admises  au  quinzième  siècle.  Ge  ne 
furent  dobc  ni  rempoisonnemènt,  bi.k  dilâ-* 
pidation  des  finances  qui  décidèrent  du  sort 
du  surintendant.  Ricbemont  n'aimait  pas  les 
sorciers  ;  i^  les  dévouait  au  bûcher  sans  misé- 
ricorde, et  il  en  rencontra  beaucoup  ddns  le 
cours  de  ses  exploits.  Par  égard  pour  madame 
,de  Gyac,  il  sç  contenta  de  faire  mettre  le  mi- 
nistre de  Charles  VII  dans  un  sac,  et  d'ordon- 
ner qu'on  le  jetât  dans  la  Loire,  avec  les  mots: 
<i  Laissez  passer  la  justice  du  connétable.  » 

Afin  de  rsfcheter  sa  vie ,  le  sire  de  Gyac  avait 
fait  ofirir  à  Richemont  cent  mille  écus  d'or; 
et  comme  otages  et  garanties,  sa  femme,  ses 
enfans  et  toutes  les  places  qu'il  possédait.  Le 
roi  montra  d'abord  quelque  mécontenteïhent  ; 
mais  tant  de  personnes  du  premiefr  rang  at^ 
testèrent  et  les  concussions  du  surintendant  et 
sa  sorcellerie,  que  Charles  VII  finit  par  ap- 
prouver  la  conduite  du  connétable.  «  Il  faut 
»  laisser  passer  les  plus  forts,  »  dit-il  à  ses 
courtisans  ;  a  j'aurois  ^oulu  toutefois  prendre 
)»  connaissance  des  pièces  d'or  du  sire  de  Gyac, 
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»  et  voir  si  elles  se  fussent  changées  en  feuilles 
»  de  chêne  !  » 

Le  lendemain  Charles  YII ,  qui  nç  pouvait 
vivre  sans  favoris,  prit  pour  ministre  le  Camus  y 
sire  de  Beaulieu.  Ce  nouveau  financier  ne  son- 
gea qu'à  sa  fortune ,  et  le  cri  public  le  Irendit 
bientôt  plus  coupable  que  son  prédécesseur.  Les 
détachemens  royaux  étaient  défaits  sur  tous  les 
points.  Les  troupes  gémissaient  dans  un  com- 
plet dénûment ,  et  cependant  les  fêtes  se  suc- 
cédaient à  la  cour.  La  reine  de  Sicile  se  plai- 
gnit ;  les  plus  grands  seigneurs  joignirent  leurs 
voix  à  la  sienne  ;  la  consternation  devint  géné- 
rale ;  Richemont  se  présenta  fier  et  superbe  de- 
vant le  prince ,  qui  voyait  si  gaiment  s'écrouler 
la  monarchie  et  le  trône.  «Vous  voulez  donc,  » 
dit-il  au  roi ,  «la  ruine  et  la  mort  de  vos  véri- 
»  tables  serviteurs?  Les  traîtres  y  passeront 
;»  avant.  Que  votre  grâce  s'approche  un  mo- 
»  ment  de  sa  fenêtre  !  »  Charles  VU ,  sans 
trop  peser  les  paroles  du  connétable,  vint  sap-' 
puyer  sur  le  chambranle  d'une  des  vastes  croi- 
sées de  son  château  de  Poitiers;  et  il  aper- 
çut dans  la  prairie  le  dialheureux  le  Camiis 
de  BeauUeu,  que  deux  hommes  d'armes  du 
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maréchal  de  Boussac ,  Jeaa  de  Brosse  ^  tuaient 
'à  coups  de  dague  daos  la  gorge.  ^  Il  voulut  se 
récrier  ;  mais  la  reine  de  Sicile  assura  que  le 
ministre  l'avait  mérité  ,  toute   la   cour  jura 
qu  on  n  avait  jamais  rendu  plus  grand  service 
au  roi  de  France,  et  Charles  VII,  avec  beau- 
coup de  calme ,  dit  à  Richemont  :  «  Puisque 
»  tout  \e  monde  vous  approuve ,  je  n'ea  puis 
»  conserver  de  ressentiment;  mais  comment 
»  faire  ?»  —  «  Ne  pas  si  mal  choisir  vos  mi- 
»  nistres,  »  répondit  le  connétable.  —  «  Don- 
»  nez-m'en  donc  un  de  votre  main ,  »  reprit  le 
roi.  —  «  Je  le  ferois  volontiers,  »  dit  Riche- 
ment, «si j'avois  le  temps  d*y  songer;  mais  que 
»  ne  prenez-vous  le  sire  de  la  Trémoille?  Vous 
»  ne  serez  jamais   mieux    servi   que   par  ce 
»  brave.  »  —  «  La  Trémoille  ?  w  répliqua  Char- 
les VII  ;  «  et  c'est  vous  qui  me  le  proposez  ! 
'  »  Beau  cousin,  souvenez-vous  que  vous  me  l'a- 
V  vez  baillé.  Je  me  doute  qu'avant  peu  vous 
>i  vous  en  repentirez,  car  je  le  connois  mieux 


»  que  vous  ^.  » 


^  Hist.  du  connétable  Artur  de  Richemont^  page  33. 
2  Chronique  de  Charles  VII ^  par  le  héraut  d  armes 
Bei'ri ,  page  374* 
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Charles  Vil  avait  raison.  II  connaissait  ^ 
propre  faiblesse;  et  le  sire  de  la  Trémoille' 

o 

sempara  de  cet  esprit  indolent  et  sans  éner- 
gie. Le  nouveau  minière  n'eut  rien  de  plus 
pressé  que  de  porter  dans  Tàme  de  son  maitre 
une  répugnance  pour  les  conseils  et  les  actions 
du  connétable,  qui  se  changea  bientôt  en 
horreur  et  en  effroi.  La  Trémoille ,  redoutant 
le  sort  de  ses  deux  prédécesseurs,  s'arrangea 
si  bien ,  qu'il  parvint  à  diriger  à  son  gré  un 
prince  qui  ne  distinguait  pas  la  sottise  flatteuse 
de  la  sagesse  austère ,  les  conseils  de  la  pru- 
dence des  concessions  intéressées  de  ses  iboi- 
gnons.  Il  gouverna,  au  vent  de  ses  passions, 
la  barque  hasardeuse  d'un  roi  presque  défréné. 
Tout  dépendait  de  sa  volonté.  Charles  VII 
devint  inaccessible  aux  personnes  que  la'  Tré- 
moille voulait  en  éloigner.  La  plupart  de  celles 
qui  parvenaient  jusqu'à  lui  avaient  pour  mis-  ^ 
sion  de  l'aigrir  contre  le  connétable,  qui,  tou- 
jours aux  combats,  fcnontrait  trop  de  fierté  pour 
s'abaisser  à  rechercher  les  suffrages  des  favo- 
ris. Les  intrigues  du  ministre  réussirent.  Ri 
chemont  reçut  l'ordre  de  ne  plus  paraître  à  la 
cour.  On  le  priva  de  ses  traitemcns  et  de  ses 
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pensions,  et  l'on  défendit  aux  commandânÂ 
des  villes  et  des  forteresses  dé  lui  donner  en*^ 
trée ,  sôiis  peine  d'être^  poursuivis  comme  cri- 
minels de  lèse-majesté  \ 

Et  cependant  le  régent  anglais,  due  de  Bed- 
ford  y  ordonnait  k  Paris  des  feux  dé  joiè  pour 
célébrer  ses  victoire»  dur  les  dëfenseiirs  du  der-t 
nier'  héritier  légitime  de  la  monaitîhiel  Leè 
peuples,  écrasés,  gémissaient  sous  le  joug 
pesant  de  l'étr^inger!  La  Bourgogne',  alliée  à 
l'Angleterre ,  augmentait  en  force  et  en  prospé- 
rité! Les  seigneurs  abandonnaient,  l'un  après 
l'autre,  une  cause  qui  leur  semblait  désespérée! 
La  France,  précipitée  dans  un  abimé,  appelait 
à  grands  cris  une  main  ferme  et  sage  qui  vint 
l'arracher  à  l'iinminént  danger  qui  la  mena- 
çait! Cette  main  se  présentait;  aussi  vaillant 
que  riche  et  considéré ,  le  connétable  de  Bi- 
chemont  s'avabçait  avec  là  puissance  que  lui 
conféraient  ses  talens  et  son  grand  nom;  la 
Bretagne  touie  entière  ne  demandait  qu'à  se 
sacrifier  pour' son  ingrate  voisine;  nAielis  une  fâ- 


^  Hist,  d^Artur  de  Bretagne,  comte  de  Richemont , 
connétable  dé  France  ,  p.  4^.  -^  D'Argent>é ,  ^.  873. 
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talité  singulière  la  repoussait,  et  remettait  con- 
stamment le  sort  du  monarque  et  du  royaume 
aux  honteuses  décisions  de  quelques  lâches  et 
avides  courtisans. 

Le  connétable,  cédant  à  l'orage  qui  s'an- 
nonçait à  tous  les  points  de  l'horizon,  vint  un 
moment  chercher  des  consolations  près  de  son 
frère,  dont  la  paix  forcée^  avec  les  Anglais, 
n  avait  pas  changé  les  sentimens.  Le  duc  lui 
permit  de  lever  secrètement  des  troupes;  et 
Richemont ,  sans  renoncer  à  se  venger  de  la 
Trémoille,  rêvant  sans  cesse  aux  moyens  de 
sauver  la  France ,  parvint  à  réunir  douze  cents 
chevaux  et  deux  mille  hommes  de  pied ,  con- 
duits par  Lannion^  Madeuc,  Kersaliou ,  Tré- 
médern,  Châteauneuf,  Québriac  et  d^autres 
chevaliers  distingués  ^  Le  siège  d'Orléans  était 
commencé.  Le  comte  de  Salisbury,  l'un  des 
plus  célèbres  capitaines  de  l'Angleterre,  ve- 
nait d'arriver  avec  de  nouveaux  renforts,  et 
s'était  rapidement  emparé  de  Jargeau ,  Jan* 
ville,  Meun,  Beaugency,  la  Charité-sur-Loirei. 
La  prise  d'Orléans  devait  rendre  aux  ennemis 

^  ffist,  de  Bret.^  par  Bert.  d'Àrgentrë,  page  Sji^ 
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de  la  France  la  disposition  de  toutes  leurs 
forces ,  et  il  ne  éerait  resté  à  Charles  Vil  que 
laltef native  de  périr  en  homme  de  cœur ,  ou 
d'aller  dans  les  provinces  du  Midi  montrer  aux 
peuples  effrayés  la  timide  contenance  d'un  roi 
fugitif  et  suppliant  \ 

Un  de  ces  événemens  qui  déconcertent 
toutes  les  prévisions  humaines,  vint  arrêter  la 
conquête  y  redonner  aux  peuples  de  l'espoir,  et 
les  réconcilier  avec  le  ciel  et  la  destinée.  Ghaiv 
les  VU  s'obstinait  à  refuser  W  secours  de  la^ 
Bretagne  et  ceux  du  duc  de  Bourbon  et  du 
comte  de  la  Marche ,  lorsque  l'on  dut  aux  pro- 
phéties de  Merlin  l'apparition  d'une  jeune  fille 
inspirée,  d'une  enthousiaste  remplie  d'ardeur,, 
de  conviction ,  de  hardiesse  et  de  piété  ^.  Les 
livres  de  Merlin  prédisaient  que  la  Franqe, 
perdue  par  une  femme,  serait  sauvée  par  une 
femme.  Déjà  l'on  avait  tenté  ce  moyen  sur  l'es- 

^  Chronique  de  Charles  VII,  par  le  héraut  d'arme» 
Berri ,  pages  875  et  suiv.  —  Monstrelet , .  tome  11 , 
fol.  38. 

?  Gode&oy ,  Hist,  de  la  Pucelle ,  pages  5oo  et  suiv. 
—  Hist.  des  ducs  de  Bourgogne ,  par  M.  de  Baiante  ^ 
tome  y,  page  a^S. 
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prit  crédiik  et  sUperstîtieux  du  roi ,  afin  de 
reifempet  ce  caractère  amolli,  dont  la  fai- 
Messe  entraînait  la  perte  de  l'état.  Cette  fois, 
leS'  chevaliers  qui  lui  présentèrent  Jeanned'Arc , 
j  mirent  de  la  suite  et  parvinrent  à  l'étonner, 
n  sortit  de  la  profonde  apatfaâe  dasis  laquée 
il  fr ensevelissait ,  et  permit  du  moins  qu'on 
s'occupât  de  le  sauver.  On  attribuait  ses  mal- 
heurs et  ceux  de  la  France  à  la  colère  de  Dieu. 
Jeaiine,  eniaojée  par  le  ciel ,  instruite  par  des 
voix  célestes,  apparut  comme  uii  ange  libéra- 
teur. Vâtué  en  gu^riery  dif  ^ée  par  d'habiles  ca- 
pitain^esqmsurent  profiter  des  transports  qu'elle 
eseitdit,  elle  pénétra  dans  lia  ville  d'Orléans,  ren- 
dit aux  habitaûs  et  à  la  garnison  le  courage 
qu'ils  avaient  perdu,  surprit,  consterna,  épou- 
vanta les  Anglais,  détruisit,  renversa  leurs  im- 
menses travaux ,  et  les  contraignit  en  huit  joura 
îr  lever  ce  siège  mémorable  \ 

Le  comte  de  Richemont  n'avait  point  par- 
tagé Penivrement  général.  H  ne  voyait  dans 
Jeanne  d'Arc  que  l'aveugle  instrument  d'une 
intrigue  ministérielle  inventée  par  la   Tré- 

^  M oDstrelet ,  tome  u ,  fol.  4<  ^t  suiv» 
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xnbilk ,  qui  jugeait  à  prbj^s  d'en  appeler  au 
ciel  y  m  lieu  de  recourir  aux  aimes ,  et  d'abuser 
le  faîMre  Chariesr  VII  par  d'hyi>ocrites  foùrbe- 
Ties ,  pour  mieux  askirer  son  empire  sur  Tèsprit 
dé  ce  prince.  Le  projet  du  cbnuétable  était  de 
prendre  à  revers  1  armée  anglaise  au  siège  d'Or- 
léans ^  et  delà  forcer  k  revenir  sur  Paris,  ou 
de  la  détruire.  Les  obstacles  que  ]ui  avait  sus- 
cités" la  Trèmpille  l'ayant  privé  de  ses  troupes , 
il  nWaît  pu  réunir  assez  promptemenjt  ses 
fidèles  Bretons<,  et  il  commen^it  à  peiiïeà  se 
mettre  en  matèhe  Iprsqu  il  apprit  qu'Orléans 
étaPit  sauvé.  Il  n'en  continuait  pas  moins  sa 
route,  et ,  suivi  des  sires  d'Albret ,  de  Raiz,  de 
Beaumanoir ,  d^  Rostrenen  y  de  Dinaû  ,  de  la 
'FeuiHée ,  il  se  rendait  à  Loudun ,  où  se  trouvait 
eu  ce  moment  un  gros  corps  de-Taimée  du  roi , 
lorsque  Charles  VII  lui  dépêcha  les  sires  de 
la  Jaille  et  de  Serent ,  chargés  de  l'inviter  ù  se 
retirer ,  en  le  menaçant  dje  le  combattre  s'il 
osait  passer  outre.  La  surprise  du  <;onnêtable 
fut  moins  grande  qu'on  ne  s'y  était  attendu  y. 

^  Histoire  du  connétable    Artur  de  Richement ,. 
pages  43  et  suiv.  —  D'Argentine  ,  page  874» 
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et ,  loin  de  montrer  de  la  colère ,  il  répondit 
avec  ealîne  :  «  Je  sais  ce  que  j'ai  à  faire.  Je 
»  suis  bon  serviteur  du  roi  ;  et  pour  mon  hon^ 
y^  neur  et  pour  la  charge  de  commander  que 
»  je  tiens  de  lui ,  je  ne  puis  ni  ne  dois  demen- 
)>  rer  oisif ,  dans  un  temps  où  la  couronne  a  si 
»  grand  besoin  qu'on  la  serve  avec  zèle.  Je  lui 
»  ai  fait  le  serment  d'agir  ainsi.  S'il,  se  pré- 
j»  sente  quelqu'un  pour  m'en  empêcher ,  je  suis 
)>  prêt  à  voir  ce  que  ce  sera  et  à  en  tirer  raison. 
»  Qu'en  dites-vous,  la  Jaille?  »  —  «  Par  ma 
»  foi ,  monseigneur ,  »  répondit  l'envoyé ,  «  il 
li  me  sembleque.vous  ferez  bien.  »  RichemoQt 
passa  la  Vienne  et  s'avança  vers  Amboise,  dans 
l'intention  de  rejoindre  le  duc  d'Alençon  qui 
assiégeait  Beaugency,  Le  roi ,  qui  l'apprit  par 
la  Trémoille ,  manda  au  duc  d'Alençon  qu'il 
entendait  absolument  qu'on  refusât  de  le  re- 
cevoir au  camp  et  qu'on  le  combattit.  Le  duc 
et  la  Pucelle  se  mirent  en  devoir  d'obéir ,  et 
montèrent  à  cheval,  avec  quelques  capitaines , 
dans  la  résolution  de  l'attaquer.  Averti  par 
Rostrenen  de  leurs  préparatifs,  il  s'écria  :  a  Qu'ils 
»  viennent  donc  1  nous  les^  vendons  I  »  Mais  la 
Hire ,  mais  Xaintrailles  ,  mais  Guitry ,  Potoa 
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et  la  Pallière,  mais  le  bâtard  d'Orléans  lui- 
même,  dirent  à  la  Pucelle  :  «Jeanne,  Jeanne, 
»  si  notre  sire  ne  croit  pas  avoir  assez  des  An- 
»  glois,  ne  savons-nous  pas,  nous,  ce  qu'ils  va- 
»  lent  ?  et  faut-il  accroître  ainsi  le  nombre  de 
»  nos  ennemis  ?  Ce  seroit  chose  mauvaise  et 
»  peu  digne  de  coixibattre  sans  raison  un  si 
»  grand  capitaine,  bon  serviteur  du  roi ,  et  qui 
»  vient  à  notre  secours  :  d'ailleurs ,  la  volonté 
T»  ne  suffiroit  pas  pour  réussir  en  si  hasardeuse 
»  entreprise,  Richemont  a  trop  d'amis  dansl'ar- 
»  mée  pour  qu'on  lattaque  sans  danger.  Dût  le 
»  roi  nous  faire  mourir,  nous  ne  porterons  pas 
»  les  armes  contre  le  connétable;  et  par  saiat 
yi  Nicolas ,  nous  l'aimons  mieux  que  toutes  les 
»  pucellesdu  monde  ^  »  Jeanne  d'Arc  n'avait 
guère  de  volonté  que  celle  qu'on  bii  inspirait. 
Accompagnée  du  duc  d'Alençon  ,  du  comité  de 
Dunois  et  des  sires  de  Gavre  et  de  Lohéac,  jelle 
partit  pour  aller  recevoir  le  connétable  et  lui 
rendre  les  honneurs  dus  à  la  haute  charge  qu'il 
occupait.  Comme  on  savait  que  Chartes  VII  ae- 

^  Hist.  ecclés.  et  cit^.  de  Bret. ,  par  dom  Morice , 
tome  I ,  ]>age  507.  —  Dom  Lobineaii. 
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cordait  toute  ^a;  confiance  à  la  PuqéUe,  et  qu'il 
avait  croyanç<îet]itièreea  sa  mission  divine,  ses 
coi^ipagnoGs  d'armes  la  supplièrent  d'engager 
le  roi  à  rendre  ses  bonnes  grâces  au  comte  de 
Ricbepfiont ,  personnage  des  plus  cotisidérables^ 
et  dontJes  affîiires  du  royaume  exigeaient  la 
coopération  dans  ces  temps  de  désastres,  u  H 
)i,  est  vrai>  »  dit  Jqapi^e,  «  qu  appelée  au  con- 
»  iseil  du  roi  ,j?ai  partagé  J'avis  de. le  combattre* 
»  Le  sire  dé  la  TrémoilJe  m'en  pridit,  et  je 
»rcuidais  faire  plaiër  à.  Chariot,  J'en  dis  ma 
»'ooulpe  :  je  n  avois  point  ouï  les  voix  qui  ne 
«.m'induisent  jamaia  à  erreur.  » 
t  Quand  le  connétable  aperçut  cette  noble  et 
brillante,  compagnie  y  et  qu'il  la  vit  mettre 
pied  à.  terre  p»r  courtoisie  ,  il  desèendit  aussi 
dé  cheval.  Après  Les  premiers  complimens^  la 
Pucelle  s'avança  pour  lui  faire  sa  révérence  ; 
elle  lui  embrassa  le  genou ,  et  Richémont^enla 
relevant ,  lui  dit  :  «  Eh  bien  ,  Jeanne ,  on  ma 
»  rapporté  que  vous  me  vouliez  combattre? 
»  Je  ne  sçay  pas  qui  vous  êtes,  ny  de  par  qui 
»  vous  estes  icy  envoyée ,  ny  sy  c'est  de  par 
»  Dieu  ou  de  par  le  diable.  Si  vous  estes  de  par 
»  Dieu ,  je  ne  vous  crains  en  rien  ,  car  Dieu 
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»  cc^mH)i9t  mon  iateutioa  et  mon  bon  youloir 
»  tout  aiqisi  comme  les  yostres»  Si  tous. estes 
V  de  par  le  diable ,  je  vous  crains  encore  moins, 
tt  et  faites  du  mieux  ou  du  pire  que  vous  pour-- 
»  rez.  »  -^  «  Je: suis  ,  w  répondit  Jeanne,  «  de 
»  par  Dieu,  la  bonne  Vierge,  madame  sainte 
1»  Gatbearine  et  les  anges  qui  sont  en  paradis, 
»  et  bonny  sqit  qui  ea  doute.  Je  n'a  y  rien  dit , 
»  ny  rien  pensé  que  ce  que  j'ay  cognù  qui  estoit 
m  de  Tiniention  du  roi.  Du  reste ,  sire  connes-* 
»  tablé,  je  désire  de  tout  mon  cœur  que  vous 
n  en  soyez  reçu  comme  le  méritent  vos  loyaux 
»  services  et  le  baut  estât  et  degré  que  vous 
XI  tenez;  et  si  je  puis,  je  n y  feï*ay  faute ^.  » 
Bicbemont ,  surJe-cbamp ,  s'empara  de  l'un  des 
postes  les  plus  périlleux  du  siège  ;  et  dès  que 
les  Anglais  apprirent  son  arrivée ,  Beaiigency 
se  rendît.  La  Pucelle  propesa  d'aller  sur-le- 
cbamp;  au  secours  de  Meun  ,  et  toute  l'armée 
se  dirigea  sur  cette  place.  Mais  l'ennemi  ne 
Vattendit  pas ,  il  s'éloigna,  et  Ton  inevint  sur 
Beaugency.  Le  sire  de  Rostrenen ,  surpris  de 
la  faute  que  l'on  commettait  en  laissant  ainsi 

^  Hist.  de  Brel,,  par  d'Argentine,  page  874» 
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les  Anglais  se  retirer  tranquillement,  s'appro- 
cha du  connétable  et  lui  dit  :  «  Monseigneur , 
»  si  vous  voulez  faire  porter  votre  étendard  en 
»  avant,  tout  le  monde  vous  suivra.  »  Riche- 
mont  fit  en  effet  déployer  sa  bannière ,  et  ses 
Bretons  se  mirent  en  marche  ^ ,  tandis  que  la 
Pucelle  et  les  seigneurs  français  délibéraient 
sur  l'opportunité  de  Fentreprise  ;  mais  Jeanne 
décida  qu'il  ne  fallait  pas  abandonner  le  con- 
nétable ,  et  les  mieux  montés  partirent  pour 
l'atteindre.  On  rejoignit  l'ennemi  près  d'un  vil- 
lage de  Beauce  ,  nommé  Patay.  La  victoire  fut 
complète;  plus  de  deux  mille  Anglais  restè- 
rent sur  le  champ  de  bataille.  Le  célèbre  Talbot 
se  trouva  au  nombre  des  prisonniers. 

Cet  heureux  succès  en  prépara  quelques  au- 
tres qui  dégagèrent  la  route  de  Reims  et  en 
ouvrirent  les  portes.  La  Pucelle,  fidèle  à  ses 
promesses,  y  conduisit  le  roi  pour  clore,  par 
la  cérémonie  du  sacre,  sa  miraculeuse  mission. 
Mais  ce  fut  inutilement  qu'elle  pria  Charles  VII 
de  rappeler  le  connétable  auprès  de  sa  per- 

^  Hist  d'jàrtur  de  Bretagne ,  comte  de  Richemont , 
connétable  de  France ,  pages  4^ ,  4?  ^*  ^uiv. 
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sonne ,  afin  qu'il  y  accomplît  le  devoir  de  sa 
charge.  La  Trémoille  nourrissait  en  secret  les 
préventions  du  monarque,  et  ce  ministre  hau- 
tain répondit  même  à  Beaumanoir ,  qui  s'effor- 
çait de  l'adoucir  :  «  Le  roi  aimeroit  mieux  n'être 
»  jamais  couronné  que  de  l'être  des  mains  de 
»  Richemont  ^  »  La  vanité  du  sire  de  la  Tré- 
moille le  flattait  de  l'espoir  de  briller  au  premier 
rang  et  de  commander  dans  cette  mémorable 
solennité;  ce  que  la  présence  du  connétable  eût 
rendu  impossible.  L'opinion  publique  vouait 
à  l'exécration  ce  vicieux  favori,  qui  gouvernait 
son  maître  en  caressant  ses  passions.  Rien  ne 
se  faisait  à  la  cour  que  par  sa  volonté.  Seul , 
il  disposait  des  places  ,  des  avancemens  et  des 
honneurs;  il  puisait  incessamment  au  trésor; 
il  ordonnait  des  levées  d'impôts ,  et  il  était  tel- 
lement redouté ,  que  ,  bien  que  son  nom,  pro- 
noncé par  les  malheureux  qu'il  avait  faits ,  fût 
souvent  couvert  d'imprécations ,  nul  n'osait  en 
parler  ouvertement  ou  se  plaindre  de  ses  mé- 
faits. A  son  instigation ,  le  roi  ne  tarda  pas  k 


^  Hist,  de  la  Pucelle  ,  par  Godefroy  ,  pages  Sig  , 
520  et  suiv. 
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faire  intimer  à  Bichemont  l'ordre  de  se  retirer 
dans  ses  terres.  Le  comte  de  la  Marché  reçut 
une  pareille  injonction.  Ils  obéirent  ;  et  la  re- 
traite de  ces  deux  capitaines  et  de  leurs  trou- 
pes, en  affaiblissant  l'armée  de  Charles  VII, 
lui  prépara  de  nouveaux  revers. 

Mais  la  Trémoille  ne  cessait  de  poursuivre 
ses  ennemis  qu'après  avoir  assouvi  ses  ven- 
geances. Un  misérable ,  chargé  jpar  lui  d'assas- 
siner le  connétable ,  fut  arrêté  au  moment  où 
il  se  disposait  à  frapper.  Richemont  pardonna 
généreusement  au  meurtrier ,  qui  lui  nomma  le 
sire  de  la  Trémoille  ^  Le  ministre  tendit  alors 
un  piège  plus  adroit  au  fier  Breton.  Il  envoya 
vers  le  duc  de  Bretagne  des  ambassadeurs  au 
nom  de  Charles  VII ,  et  sollicita  une  conférence 
entre  Poitiers  et  Parthenay,  afin  de  régler 
les  différens  qui  éloignaient  le  connétable  de 
la  cour  de  France:  Jean  V  chargea  de  ses  or- 
dres Louis  d'Amboise,  vicomte  de  Thouars ,  et 
les  seigneurs  de  Lezay  et  de  Vivonne.  Riche- 
mont,  secrètement  averti  qu'il  se  tramait  quel- 
que trahison ,  refusa  de  se  prouver  au  rendez- 

^  Hist.  dJArtur  de  Richemont ,  page  49» 
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VOUS.  La  Trémoille  accabla  de  feintes  caresses 
Thouars ,  Vivonne  et  Lezay;  mais  le  lendemain 
il  les  fit  arrêter  dans  une  partie  de  chasse.  Vi- 
vonne et  Lezay  payèrent  de  leurs  têtes  une 
imprudente  sécurité ,  et  le  vicomte  de  Thouars 
fut  jeté  dans  un  cachots  Le  crime  des  premiers 
était  Famitié  qui  les  unissait  au  connétable. 
Le  vicomte ,  plus  coupable  encoi*e ,  avait  refusé 
la  main  de  sa  fille  à  la  Trémoille,  et  lavait 
accordée  à  Pierre  de  Bretagne ,  second  fils  de 
Jean  V.  La  Trémoille  ne  manqua  pas  de  dis- 
poser des  troupes  du  roi ,  déjà  bien  insuffisa rites 
contre  les  Anglais,  pour  s'emparer  des  forte- 
resses du  vicomte ,  Marans ,  Benon ,  Thouars 
et  Vîle  de  Ré.  Richemont  chargea  Beauraa- 
noir  et  Rostrenen  de  les  ressaisir  ;  et  la  guerre 
civile  s'alluma  dans  le.Poiton. 

En  ce  moment  même,  l'infortunée  Pucel le 
tombait  aux  mains  de  Jean  de  Luxeitabourg , 
qui  la  vendit  aux  Anglais  ^  Elle  avait  rendu 
son  trône  à  Charles  VU  ;  et  dans  sôfif  horrible 
détresse,  elle  ne  trouva  pas  un  défenseur  I 

La  tranquillité  cependant  régnait  en  Bre- 

^  Monstrelet,  tome  11,  fol.  56  et  siiiv. 
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tagne.  Le  duc  songeait  à  l'agrandissement  de 
sa  maison.  Il  mariait  son  fils  aîné ,  le  comte 
de  Monfort  /  à  la  princesse  Yolande  d* Anjou  , 
fille  de  Louis  11 ,  roi  de  Naples  et  de  Sicile  ; 
son  second  fils ,  à  Françoise  d'Amboise  ;  sa  fille 
IsabeMe  de  Bretagne ,  au  comte  de  Laval  ;  et 
des  fêtes  magnifiques  se  succédaient  dans  toutes 
les  villes  de  son  duché.  Les  impôts  n  étaient 
pas  excessifs ,  et  le  sort  du  peuple  semblait  to- 
lérable.  Ck>mparé  au  misérable  état  de  la  Fran- 
ce, c'était  un  haut  degré  de  prospérité. 

Un  concile  provincial ,  présidé  par  Philippe 
de  Ck>ëtquis ,  archevêque  de  Tours ,  fut  con- 
voqué à  Nantes;  et  quelques  sages  règlemens, 
appropriés  aux  mœurs  et  à  l'esprit  du  temps, 
vinrent  porter  la  hache  sur  des  abus  enracinés 
depuis  des  siècles  ^  Il  parait  que  la  frugalité 
n'était  pas  une  vertu  franchement  pratiquée 
par  les  ecclésiastiques,  et  il  leur  fut  défendu 
de  servir  à  la  fois  plus  de  deux,  plats  sur  leur 
table ,  à  moins  qu'ils  ne  traitassent  des  princes 
ou  de  grands  seigneurs  ,  dont  l'Église  pouvait 

^  Hist.  ecclés.  et  cw,  de  Bret,,  par  dom  Morîce , 
tome  I ,  page  5 12. 
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espérer  des  avantages  ou  redoutet  quelques 
maux.  On  supprima  Tindécente  fête  des  fous, 
qui  durait  de  Noël  au  128  décembre ,  lès  dé- 
goûtantes orgi^  qui  déshonoraient  Féglisé  le 
lundi  de  Pâques  et  le  i'''.  de  mai;  et,  Sôus 
peine  d'excommunication ,  on  interdit  les  cha^ 
rivaris  qui  se  donnaient  au  son  des  cloches , 
des  Ijassins  et  des  sifflets.  Ce  dernier  point  tou^ 
chait  à  l'ordre  public  et  devait  dépendre  des 
ordonnances  de  l'administrateur  civil;  mais 
les  bornes  des  divers  pouvoirs  n'étaient  pas  en- 
core posées  f  et  Ton  obéissait  plus  facilement 
aux  injonctions  ecclésiastiques  qu'à  celles  des 
baillis  et  des  sénéchaux.  Le  concile  dé  Nantes 
fit  un  pas  vers  la  tolérance  eil  remplaçant  là 
punition  corporelle  des  blasphémateurs  par 
des  jeûnes  et  des  prières  hors  de  l'église ,  et 
un  autre  vers  la  décence  de  la  chaire ,  en  pn>- 
hibant  les  prédications  sur  des  théâtres  dressés 
dans  les  places  publiques. 

Les  progrès  de  la  civilisation ,  en  Bretagne , 
eussent  été  plus  rapides,  si  l'amour  de  Jean  V 
pour  la  paix  n'eût  cédé ,  malgré  ses  efforts ,  à 
la  nécessité  de  se  défendre  contre  des  attaques 
ou  des  outrages  l^épétés*  La  guerre  du  Poitou 
IV.  18 
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venait  de  se  terminer,  lorsque  le  duc  d'Alen- 
çon  parut  à  Nantes,  sous  prétexte  de  réclamer 
quelque  faible  portion  arriérée  de  la  dot  de  Ma- 
rie de  Bretagne ,  sa  mère  ^ .  Jean  V  ne  put  le  sa- 
tisfaire ,  mais  il  s'y  engagea  formellement  pour 
une  autre  époque.  Le  duc  d'Alençon  cacha  son 
mécontentement,  et  résolut  d'enlever  le  jeuni^ 
comte  de  Monfort,  fils  aîné  de  Jean  V.  Cet 
important  otage  lui  eût  garanti  le  paiement, 
sans  délai ,  de  la  somme  dont  il  se  portait  créan- 
cier. Il  combla  de  caresses  le  jeune  prince ,  son 
cousin-germain ,  et  lui  proposa  successivement 
une  foule  de  parties  de  plaisir  qui  devaient 
l'attirer  hors  de  la  ville.  Tantôt  il  l'invitait  à 
une  course  de  chevaux,  tantôt  à  la  chasse  au 
cerf  ou  au  juger  d'un  vol  de  faucotis  ^  ;  mais 
l'héritier  du  duché  de  Bretagne  ne  quitta 
jamais  la  présence  de  son  père ,  qui  avait  ap- 
pris à  se  méfier  des  enlèvemens.  Le  duc  d'Alen- 
çon fut  forcé  de  diriger  ses  intrigues  sur  quel- 
que personne  moins  considérable.  Il  prit  congé 
de  Jean  V;  et,  comme  le  chancelier  de  Bre- 

^  Hist.  de  Bret,,  par  Le  Baud,  pages  4Bo  et  suiv. 
2  Hisl.  de  Bret. ,  par  Bert.  d'Aigentré,  page  885. 
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lagne  le  conduisait  par  honnear  à  la  fron- 
tière>  il  s  en  empara  et  Venferma  au  château 
de  Ppuancé. 

Jean  V  tenta  vainement  les  voies  de  la  dou- 
ceur et  des  négociations,  le  duc  d'Alençon 
fut  sourd  à  toutes  les  remontrances;  et  le  duc 
de  Bretagne  ayant  convoqué  le  ban  et  l'ar- 
nère-ban  de  la  noblesse,  et  demandé  des  trou- 
pes aux  Anglais,  envoya  mettre  le  siège  de- 
vant la  forteresse  de  Ppuancé.  D'une  autre  part, 
le  duc  de  Bourbon  accourut  au  secours  du  duc 
d'Alençon.  Il  fut  repoussé ,  et  le  sang  'fran- 
çais coula  encore  sous  les  coups  de  l'étranger , 
dont  ces  querelles  intestines  assuraient  la  domi- 
nation. Le  comte  de  Richemont  entreprit  de 
faire  cesser  cette  guerre  désastreuse.  Sa  mé- 
diation fut  acceptée ,  et  l'oncle  et  le  neveu  se  ré- 
concilièrent. Leis  Anglais,qui  avaient  compté  sur 
le  pillage,  furent  seuls  mécontens  ^  ;  mais  J  ean  Y, 
pour  les  éloigner ,  leur  donna  douze  mille  pièces 
d'or,  et  récompensa  particulièrement  les  capi- 
taines ,  selon  leur  rang  et  leurs  services. 

^  Hist.  ecclés.  et  cw.  de  Brei. ,  par  dom  Morioe , 
tome  I ,  page  5i6. 
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Le  rapprochement  opéré  par  le  connétable 
devint  .utile  à  ses  intérêts ,  il  se  vit  tout  à  coup 
à  la  tête  d'une  armée  considérable  formée  des 
vassaux  des  trois  ducs.  H  marcha  sans  retard 
contre  les  troupes  de  la  Trémoille,  rassem-^ 
blées  dans  le  Poitou,  les  défit  ^,  et,  comme 
vainqueur,  il  obtint  facilement  du  roi,  par 
l'entremise  de  la  duchesse  de  Guyenne,  sa 
femme,  la  restitution  des  seigneuries  et  des 
forteresses  que  lui  avaient  enlevées  les  ordres 
du  conseil  royal. 

Charles  VII  résidait  alors  à  Chinon,  aussi 
satisfait  de  sa  fortune  présente  que  si  les  affaires 
de  Tétat  fussent  arrivées  à  un  haut  degré  de 
prospérité.  La  guerre  qu'il  soutenait  contre 
les  Anglais  était  la  chose  dont  il  se  mettait  le 
moins  en  peine.  La  monarchie  penchait  encore 
vers  sa  ruine;  que  lui  importait?  Il  n'en  som- 
meillait pas  moins  doucement  dans  les  bras 
de  la  belle  Agnès,  et  ne  perdait  rien  de  ses 
passe- temps  accoutumés.  Le  tracas  des  con*- 
seils  était  écarté  de  son  indolente  quiétude.  Il 
se  reposait  de  l'avenir  sur  les  gens  qui  por- 

^  MpDstrelet ,  tome  11 ,  fol.  80. 
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taient  lea  armes;  i)  fallait  qu'ils  s'aidassent 
d  eux<^mémes.  Tout  à  la  dévotioii  de  quelques 
mignons,  il  ne  permettait  pas  qu'on  appro* 
çhàt  de  sa  personne  sans  leur  aveu  ;  on  devait 
en  acheter  l'entrée  et  la  sortie  du  palais.  Les 
hommes  qui  leur  déplaisaient  étaient  à  Tins* 
tant  sacrifiés  ^  Charles  ne  connaissait  aucun 
des  soldats  ni  des  capitaines  qui  versaient  leur 
sang  pour  3^  cause,  et  l'on  avait  plu^  de  peiqç 
k  l'eptretenir  un  moment  qu'à  combattre  et 
vaincre  ses  ennemis.  «  C'étoit ,  »  dit  un  histo* 
lîen  y  «  une  statue  pour  le  bien ,  une  éponge 
>i  pour  le  mal  qu'on  lui  couseilloit  ^,  » 

Ou  se  fera,  sans  peine,  une  idée  du  dé« 
plaisir  qu'une  telle  conduite  inspirait  a|ix  gen» 
de  guerre  dévoués  à  ses  intérêts ,  et  surtout  au 
connétable  de  Richemont,  dont  la  bravoure 
était  incontestable.  Toute  la  crainte  du  oomt^ 
était  que,  dans  une  position  «i  étrange,  on  ne 
fit  retomber  sur  sa  personne,  et  sur  sa  négli*- 
gence  à  remplir  les  hautes  fonctions  dont  il 
était  chargé,  le  mépris  que  méritaient  seul» 

^  MoDstrelet,  tome  n,  fçl.  91. 

^  Hist,  de  Prêt,,  par  Bert.  d'Argentré»  page  890- 
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les  ministres  du  roi.  Le  sire  de  la  Trémoille 
s'était  si  bien  emparé  des  affections  de  Char- 
les VII, que  ce  prince  ne  s'avançait  plus,  avec 
ce  guide,  que  dans  une  route  qui  le  conduisait 
directement  k  sa  perte.  Toutes  les  paroles  qui 
s'adressaient  à  lui,  constamaient  détournées 
de  leur  véritable  acception,  ne  lui  arrivaient 
plus  qu'empoisonnées.  Enfin ,  en  désespoir  de 
cause,  le  connétable  de  France  résolut  d'éloi- 
gner la  Trémoille  des  conseils  du  monarque 
et  de  le  tenir  en  lieu  de  sûreté  ^  L'occasion  ne 
,  tarda  pas  à  s'en  présenter.  Les  Français  avaient 
pris  la  ville  de  Montargis  et  faisaient  le  siège 
du  château.  Lfe  sire  de  Graville ,  proche  parent 
et  créature  de  la  Trémoille, y  coniimandait  les 
assiégeans ,  et  se  conduisit  d'une  manière  si  ex- 
traordinaire, qu'il  fut  forcé  d'abandonner  son 
entreprise,  mais  non  sans  être  accusé  de  trahi- 
son. Richemont  le  chassa  de  l'armée ,  et  se  con- 
fiant à  Charles  d'Anjou,  comte  du  Maine,  au 
sire  de  Bueil ,  propre  neveu  de  la  Trémoille,  au 
maréchal  de  Coëtivy  et  à  l'amiral  de  France 

^  Hist.    d'Artur    de    Richemont,    connétable    de 
France ,  par  Gutllaiime  le  Gruel ,  page  53. 
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Ghaumont  de  Guitry ,  il  leur  donna  cent 
hommes  de  sa  garde,  commandés  par  Jean  de 
Bosnivinen,  et  les  chargea  d'arrêter  le  sire 
la  Trémoille  au  château  du  Coudray,  près 
Chinon.  Gaucourt,  capitaine  de  ce  château, 
était  l'ennemi  du  ministre;  il  ouvrit. la  nuit 
une  des  portes;  les  gens  d'armes  entrèrent  à 
petit  bruit,  et  montèrent  à  la  chambre  de 
,  la  Trémoille,  qu'ils  saisirent  dans  son  lit. 
Ce  ministre  dormait  tout  vêtu  et  armé  ;  il  es- 
saya de  se  défendre  ;  et  Rosnivinen ,  voulant  s'en 
rendre  maître ,  se  jeta  sur  lui  et  lui  donna  un 
coup  de  sa  dague,  qui  l'abattit  sans  le  blesser 
mortellement.  On  le  transporta  au  château  de 
Mon  trésor,  propriété  du  sire  deBueil. 

Le  roi ,  qui  avait  aperçu  du  mouvement  et 
entendu  quelque  bruit ,  craignit  qu'on  ne  con- 
spirât contre  sa  personne,  et  fut  un  moment 
frappé  de  terreur.  Mais  la  Varenne ,  son  capi- 
taine des  gardes,  de  Bueil  et  Côetivy,  affir- 
mèrent si  bien  qu'ils  sacrifieraient  mille  vies , 
s'ils  les  avaient,  pour  garantir  la  sienne ,  qu'il' 
ne  tarda  pas  à  se  rassurer  ^  On  lui  fit  facile- 

^    Hisi,  de  Charles  VII ,  par  le  héraut  d'armc\ 
,  Berri ,  page  386. 


méat  eiitendre  qu'on  ne  ^'était  saisi  de  la  T^é^ 
moille  qu  avec  rautorisation  de  tous  les  princes 
de  $a  famille  et  des  seigi^eurs  de  sa  cour  ;  qqf 
ce  ministre  avait  porté  le  plus  grand  préjudice 
aux  intérêts  de  sa  couronne;  qu'on  lui  reprQ^ 
chai t  d'horribles  dilapidations  ;  qu'il  étai  t  comp- 
table, et  que  le  moment  était  arrivé  où  il  fal« 
lait  qu'il  s'expliquât  sur  les  accuti^tions  de  con-^ 
cussion  dont  il  était  chargé.  La  peine  acheva 
de  calmer  son  mari.  Elle  lui  donna  pour  pre- 
mier ministre  son  frère ,  Charles  d'Anjoq,' 
comte  du  Maine;  et  ce  roi  versatile  et  sans  ju** 
gementy  approuvant  l'arrestation  de  la  Tré^ 
moille,  l'oublia  en  peu  de  jpurs,  comme  i} 
avait  fait  de  ses  anciens  favoris,  lea  sires  de 
Qj^ac  et  de  Beaulieu. 

L'obscurité  des  cloîtres,  au  miUeu  des  sai^t* 
glantes  divisions  mondaines,  nourris^it  par-^ 
fois  des  esprits  ardens  qui  3  en  élançaient ,  sem-^ 
blables  à  des  éclairs ,  et  qui  frappaient  de  la 
foudre  de  leur  éloquence  les  excès,  les  vices  e( 
les  crimes  du  siècle.  Tel  était  Thomas  Con- 
necte, religieu:!  carme  du  couvait  de  Bennes* 
Ce  savant  homme  prêchait  avec  tant  d'onc- 
tion ,  qu'il  persuadait  les  plus  incrédules ,  avec 
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taot  d  ei^ei^ie,  qu'il  foulait  dans  la  poussière 
l'orgueil  le  plus  pr4^SQniptueux*  Depuis  Àbai*» 
lardy  nul  en  Bretagne  n'avait  joui  d'une  aussi 
hautQ  réputation;  et  la  ^aipteté  de  sa  vie  ne  lui 
donnai^  que  des  admirateurs.  Thûmas  Connecte 
était  la  lumière  de  l'Occident.  Lorsqu'il  dai« 
gnait  houorer  une  ville ,  ou  un  comté ,  de  sa  pré^ 
sence,  les  seigneurs  se  hâtaient  d'aller  au*devau( 
de  lui ,  l'accompagnaient  la  tête  nue ,  prenaient 
les  rênes  de  sa  monture  ;  et  celui  dont  il  voulait 
bien  accepter  le  logement,  se  regardait  comme 
un  homme  parfaitement  heureux.  Il  ne  recevait 
jamais  d'argent ,  mais  il  souffrait  qu'on  le  .dé** 
frajàt ,  et  qu'on  vêtit  les  nombreux  disciples 
qui  le  suivaient  pieds  pus.  Il  acceptait  aussi 
des  pierreries,  de  riches  reliquaires ,  des  vases 
d'or  et  des  prnemens  précieux  qu'il  destinait  à 
l'embellissement  des  saints  autels.  Les  habitans 
des  villes  où  il  s'arrêtait  pour  la  prédicatipu  ^  ]^ui 
dressaient  un  échafaud  dans  le  lieu  le  plus  ap-* 
parent,  et  décoraient  cette  chaire  nouvelle  aveq 
tout  le  luxe  que  permettait  leur  opulence.  Un 
ciel  d'azur,  ps^rsemé  d'étpiles  d'argent,  brillait 
au-dessus  de  sa  tête.  Il  s'asseyait  siir  un  fau- 
teuil doré.  De  riches  tapisseries  formaient  «ne 
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sorte  de  palais  autour  de  sa  personne;  l'encens 
fumait  à  ses  côtés;  des  milliers  de  cierges  éclai- 
raient la  représentation  muette  des  mystères 
de  la  foi ,  au  milieu  desquels  tonnait  sa  voix 
formidable ,  et  des  guirlandes  de  fleurs  ornaient 
de  leur  éclat ,  embaumaient  de  leurs  parfums , 
les  galeries  de  yerdure  qui  précédaient  ce  pa- 
radis. Entouré  de  cette  splendeur,  Thomas  Con- 
necte, couvert  du  simple  habit  de  son  ordre, 
ceint  d'une  corde  de  chanvre ,  un  crucifix  à  la 
main,  déclamait  avec  véhémence  contre  les 
vices  du  clergé ,  signalait  avec  horreur  la  ma- 
gnificence des  vêtemeus  des  princes  de  l'Église, 
et  les  pompes  inutiles  des  cardinaux ,  et  les  abus 
que  protégaient  les  papes  ^  Mais  ce  qui  sur- 
tout échauffait  sa  verve  réforipatrice,  c'étaient 
les  parures  et  l'immodestie  des  femmes,  contre 
lesquelles  il  s'emportait  avec  une  telle  ardeur, 
qwiucune  d'elles ,  de  quelque  rang  qu'elle  fût, 
neût  osé  paraître,  ni  devant  hii,  ni  à  l'église, 
ni  au  spectacle  de  ses  sermons,  ni  même  dans 
un  lieu  public ,  vêtue  d'un  habit ,  ornée  d'un 
atour  dont  il  eût  blâmé  l'usage.  Il  est  vrai  qu'à 

^  Monstrelet ,  tome  îi  ,  fol.  84  et  suiv. 
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cette  époque  les  dames  et  damoiselles  avaient 
adopté  pour  coiffure  des  bonnets  ou  corftettes 
d'une  si  excessive  hauteur,  que  l'ouverture  des 
portes  n'était  plus  assez  élevée  pour  elîes,  et 
qu'il  fallait  qu'elles  se  baissassent  afin  d'y 
passer*  Ce  gros  péché  ne  méritait  peut-être  que 
le  dédain  du  saint  homme ,  mais  il  le  pour- 
suivait de  tout  l'éclat  de  «a  colère.  Il  tolérait 
que  \ës  enfans  proférassent  des  injures  contre 
les  femmes  assez  déboutées  pour  ne  pas  s'abs- 
tenir de  cette  parure,  et  qu'ils  portassent  l'in- 
solence jusqu'à  les  décoiffer  dans  les  rues.  Il 
s'emparait,  dans  les  maisons ^  des  vêtemens 
qu'il  jugeait  superflus ,  et  les  jetait  impitoya- 
blement au  feu.  Il  ne  souffrait  pas  qu'à  ses  pré- 
dications ^  où  se  trouvaient  souvent  quinze  ou 
seize  mille  personnes,  les  deux  sexes  fussent 
mélangés,  et  il  faisait  tendre  des  cordes  ou 
établir  des  barrières  pour  les  séparer.  De  la 
Bretagne,  Thoma? Connecte  alla  dans  la  ï^i- 
cardie ,  dans  l'Artois ,  dans  le  Ponthieu ,  dans 
le  Cambraisis,  toujours  suivi  dé  la  foule,  tou- 
jours considéré  comme  un  envoyé  de  Dieu , 
mêlant  à  la  sagesse  de  ses  préceptes  la  puéri- 
lité de  ses  emportemeus  contre  la  parure  des 
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femmes,  et  n'obtenant  toutefois  sur  leur  co- 
quetterie qu'un  succès  momentané.  Car  à  peine 
avait-il  porté  ses  pas  à  quelque  distance ,  qu'on 
yoyait»  disparaître  jusqu'aux  traces  de  la  con- 
trainte ,  et  que  les  ornemens  de  têtes  repre- 
naient et  dépassaient  oi^neilleusement  leur 
primitive  élévation  ^ 

Thomas  Connecte  se  rendit  à  Mantoue,  et 
ny  occupa  de  la  réforma tiou  de  l'ordre  des 
carmes  dont  il  faisait  partie.  Il  écrivit  à  ce  su- 
jet plusieurs  épitres;  mais  ses  louables  inten- 
tions n'eurent  pas  le  destin  de  ses  prédications. 
h^  général  de  l'ordre ,  qui  fut  depuis  évéque 
de  Beggio ,  cliargea  quelques  frères  de  lui  ré* 
pondre  et  de  combattre  ses  projets.  Il  quitta 
Alantoue  pour  Venise ,  et  il  acoempagna  jus- 
qu'à Rome  les  ambassadeurs  que  la  république 
envoyait  au  pape  Eugène  IV.  Il  continua  de 
prêcher  dans  la  ville  éternelle ,  blâma  haute* 

^  Ces  coiffure^  $e  Dominaient  des  bénins.  C'était  une 
sorte  de  cône  orné  de  dentelles ,  brodé  en  or  et  en  ar- 
gent ,  souvent  couvert  de  pierreries ,  et  à  rextrémité  du- 
quel flottait  un  voile  de  mousseline.  Comme  ces  bonnets 
étaient  fort  lourds ,  une  bride  en  ruban ,  garnie^  d*une 
petite  dentelle ,  sevvmt  à  les  rattacher  sons  le  menton. 
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ment  la  dissolution  des  mœurs  du  clergé  et  la 
vie  mondaine  des  cardinaux  et  du  pape,  s'é- 
leva sans  crainte  contre  les  désordres  et  les 
abominations  de  la  moderne  Babylone ,  et,  me- 
nacé d'excommunication ,   enseigna  qu'il  ne 
fallait  pas  redouter  lejj  foudres  de  l'Église  lors- 
qu'il s'agissait  du  service  de  Dieu;  que  les  reli- 
gieux ne  commettraient  pas  plus  de  péché  en 
mangeant  de  la  chair  au  besoin  ,  qu'en  se  nour- 
rissant de  poissons  coûteux  ,  savamment  ac^ 
commodes  selon  les  r^les  d'un  art  qui  n'avait 
rien  de  commun  avec  labstiuence ;  qu'il  serait 
mieux  de  permettre  le  mariage ,  sanctifié  par 
le  sacrement ,  aux  prêtres  et  aux  moines  qui  ne 
pouvaient  se  renfermer  dans  les  bornes  étmites 
de  la  continence,  que  de  souffrir  qu'ils  fà-^ 
vorisassent  la  prostitution  et  se  livrassent  à 
d'inouis  et  honteux  excès.  Les  cardinaux ,  que 
Thomas  Connecte  avait  souvent  désignés  dans 
ses  sermons .  le  firent  accuser  d'hérésie  devant 
le  pape  par  le  vice-chanceli«*  Guillaume  d'Es* 
touteville,  cardinal  de  Rouen.  Les  ambassa- 
deurs de  Venise  rendirent  un  témoignage  inu- 
tile de  l'austérité  de  sa  vie.  Le  pape,  après 
l'avoir  mandé  sans  qu'il  daignât  comparaître , 
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donna  Tordre  de  TaiTêter.  Le  carme  breton 
essaya  de  s'enfuir,  mais  il  fut  confiné  dans  une 
étroite  prison.  L'inquisition  le  jugea.  Sa  con-* 
duite  parut  irréprochable  ^  ;  mais  on  le  déclara 
hérétique,  et  il  fut  condamné  à  être  brûlé 
vif.  Thomas  Connecte  déploya  dans  ses  longs 
tourmens  un  admirable  courage.  Après  l'avoir 
mis  à  la  torture ,  on  le  dégrada  solennellement, 
en  l'adjurant  de  renoncer  à  sa  doctrine ,  et  le 
menaçant  de  lui  faire  subir  de  nouvelles  dou- 
leurs s'il  ny  consentait.  Il  soutint  ses  propo- 
sitions avec  constance,  et  déclara  qu'au  mo- 
ment suprême  où  il  allait  passer  des  mains 
criminelles  de  ses  meurtriers  dans  celles  d'un 
Dieu  de  miséricorde,  un  mensonge  ne  servirait 
qu'à  corrompre  sa  cause ,  déjà  jugée  en  sa  faveur 
au  tribunal  céleste.  Les  bourreaux  alors  s'en 
eniparèrent ,  le  flagellèrent  sans  pitié ,  et  l'at- 
tachèrent ,  couvert  de  sang  ,  au  bûcher ,  qui , 
selon  sa  conscience ,  était  pour  lui  le  trône  du 
martyre.  Les  flammes  dévorèrent  sa  forme  hu- 
maine ;  et  le  peuple ,  que  ce  hideux  spectacle 

^  Le  théologien  Jean-Baptiste  de  Mantoue  ,  carme , 
de  Vitâ  beatâ,  —  Chronique  d*Antonin, 
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avait  attiré  y  s'écoula  lentement ,  persuadé  qu  on 
avait  vu  son  âme  s'envoler  vers  le  ciel,  et  le  re- 
gardant comme  un  saint.  Le  pape  Eugène  dé- 
plora, dit-on,  toute  sa  vie,  la  faiblesse  qu'il 
avait  eue  de  l'abandonner  à  la  rage  de  ses  ac- 
cusateurs ^  ;  et  le  concile  de  Bàle ,  qui  se  tenait 
à  cette  époque ,  se  chargea ,  sous  beaucoup  de 
rapports ,  de  venger  la  mémoire  de  Thomas 
Connecte. 

Le  connétable  de  Richemont,  hbre  enfin  par 
la  retraite ,  l'emprisonnement  ou  la  mort  des 
favoris  de  Charles  VII ,  de  s'occuper  convena- 
blement des  intérêts  de  la  couronne  de  France , 
battit  les  Anglais  à  plusieurs  reprises ,  et  n'o- 
mit aucune  démarche ,  aucune  promesse  pour 
réconcilier  avec  le  duc  de  Bourgogne  le  roi  de 
France  son  beau- frère.  Il  y  parvint  par  un 
traité  convenu  dans  une  réunion  de  princes  et 
d'ambassadeurs,  rassemblés  au  sein  de  la  ville 
d'Arras^  ;  et  si  la  paix  fut  achetée  à  des  condi- 
tions onéreuses  par  Charles  Vil ,  elle  porta  de 
tels  fruits  qu'on  put  la  considérer  comme  le 

^  Hist.  de  Bret.,  par  Bert.  d'Argentré,  pages  887, 
888,  889. 

2  Monstrelet ,  tome  11,  fol.  109  et  siiiv,< 
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plus  important  succès  dé  vingt  annéeà  de  com- 
bats ;  elle  allait  rendre  la  France  à  elle-même, 
et  replacer  le  descendant  des  Valois  sur  le  trône 
de  ses  ancêtres,  dans  la  capitale  du  tx>yaume. 
Ce  fut  au  frère  du  duc  de  Bretagne  et  à  ses 
fidèles  Bretons  que  Tétat  dut  cet  avantage 
inespéré. 

Durant  les  conférences  d'Arras ,  le  sire  de 
Rieux^,  maréchal  de  France,  Liscoët,  K»- 
moisan  ,  Mériadec  ,  Coëtivy  et  le  bâtard  d'Or- 
léans, s'emparèrent,  par  escalade,  de  la  ville  de 
Saint-Denis ,  mais  ils  ne  purent  s'y  maintenir. 
Les  Anglais  revinrent  assiéger  cette  place  avec 
d«  nouvelles  forces,  et  le  maréchal  de  Rieux 
capitula.  Le  connétable  s'y  présenta  bientôt , 
suivi  de  six  mille  hommes ,  les  divisa  en  plu- 
sieurs corps  dont  il  répartit  le  commandement 
elitre  Rostrenen,  Kermoisan  et  Lille-Adam , 
et  se  mit  en  devoir  d'attaquer  l'armée  anglaisé 
qui  s'avançait  sôus  les  ordres  de  Thomas  de 

^  Les  chroDiqueurs  français  le  nomment  Rochefort. 
Il  avait  épousé  l'héritière  de  cette  maison,  et ,  pour  se 
distinguer  de  quelques  autres  membres  de  sa  famille  , 
il  s'appelait  de  Rieux-Rochefort ,  de  là  est  venue  Vtv^ 
reur.  D'Argentrë ,  pages  Sg5  k  dgô* 
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Beaumont.  Le  succès  ne  fut  pas  incertaio.  Le 
lord  Beaumont  se  rendit  k  Rosnivinen ,  qui 
Vavait  combattu  corps  à  corps ,  et  le  çonnéta-^. 
ble  se  vit  maître  de  Saint-Denis  î  • 

Richemont  avait  pratiqué  des  intelligences 
dans  la  ville  de  Paris,  lasse  enfin  du  joug  des  An- 
glais. Les^  députés  secrets  des  habitans  avaient 
déclaré  que  tout  leur  désir  était  de  rentrer  soùs 
Vobéissance  du  roi  ;  mais  ils  demandaient  des 
lettres  de  grâce  san^  restriction ,  et  la  confir- 
mation de  leurs  privilèges.  Le  connétable  ob- 
tint sans  peine  de  Charles  YII  les  patentes  que 
Ton  exigeait ,  et ,  dès  qu  il  eut  fait  connaître 
qu'elles  étaient  entre  ses  mains>  il  envoya  quel- 
ques affidés  vers  la  porte  Saint-Michel  »  où  se 
trouvait  posté  un  arquebusier  qui,  faisant  signe 
de  son  chaperon  y  leur  cria  :  a  Tirez  à  l'autre  pot* 
»  te  y  celle-ci  n'ouvre  pas  ;  on  besogne  pour  vous 
»  aux  halles  ^.  »  Yilleblanche  de  Broon ,  qui  por- 
tait  la  bannière  royale,  s  y  présenta  suivi  du 
connétable  et  d'une  partie  de  Tarmée ,  et  cria 
aux  bourgeois  que  Richemont  leur  apportait 

^  Hist,  da  connétable  Arturde  Richemont ,  page  78. 
^  Monstrelet ,  tome  11 ,  fol    \i^, 
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le^lettreii  (f  àhthistie.  On  leur  ouvrit  lés  jportes , 
et  les  troupes*  bretonnes  et  françaises  pénétrè- 
rent sutià  obstacle  jusqu'au  pont  Notre-Dame. 
Les  Anglais  essayèrent  de  se  déifenBrè ,  mais 
là  foule  s'arma  contre  eui  ;  ils  6e  r^etiréreiit  à 
là  Bastille  y  et  capitulèrent  le  i3  avril  14^6. 
Aihst  ftit  recouvrée  la  capitale  àè  la  France ,  de- 
tenne;  pendant  seize  ans ,  la  capitale  de  la  mo- 
n'ài^hië  aiigkise;  Ce  long  eisjiacè  dé  temps  fut 
honteusement  célèbre  par  les  guerres  civiles, 
les  massacres ,  et  tous  les  niaux  dont  les  dissen- 
^ôns  des  princes  accablèrent  tin  peuple  aussi 
patient  que  généi'eux; 

Ce  sùécès  immense  du  connétable  en  en- 
traîna d'autres.  La  plùpan  des  villes  qui  envi- 
l^nùaieût  Parfis  tècorihurent  l'étendard  des  lis. 
Rieheniôtit  réduisit  plusieurs  places  en  Cham- 
pagne ,  ses  Bretons  prirent  le  Crotoi  en  Picar- 
die, et  s'il  perdit  Pôntoise  pair  surprise,  il 
»empata  de  Môntefeau-faut-Yôntie  \  Ilcon- 
diiisit  enfin  Charles  VII  dans. sa  capitale  ,  et 
redoubla  d  eflforts  pour  amener  là  conclusion 
d*une  paix  générale.  Les  difficultés  qui  s'éle- 

^  Hist,  d'Artur  de  Riûhemont,  pages  91 ,  92  et  g'i. 
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Vicient  coûtre  aes  plus  pures  intentions ,  contre 
ses  mesures  les  plus  sages  y  étaieût  inimagina- 
bles. Les  compagnies  françaises  >  les  princes  du 
sang  eux*méines,  portaient  plus  de  désolatiqn 
dans  les  can^pagnes  que  les  batides  à  la  solde 
de  l'Angleterre.  Les  gens  du  duc  de  Bourbon 
ravageaient  k  Brie,  la  Champagne  et  la  Beauce; 
et  Rîchemont  n'obtenait  du  roi  ni  les  ordres 
nécessaires  pour  y  porter  remède ,  ni  les  moyens 
qui  devaient  le  rendre  partout  victorieux.  Dans 
la  douleur  que  lui  causait  la  fausseté  de  sa  po- 
sition ,  il  résolut  dé  se  démettre  du  gouverne- 
ment de  la  province  que  Ton  nommait  alors 
rile-de-France-  Il  rassembla  son  conseil  et  lui 
fit  part  (le  ses  peines,  en  lui  annonçant  sa  dé- 
termination. Le  lendemain ,  il  fiit  surpris  de 
recevoir  du  prieur  des  chartreux,  une  lettré  par 
laquelle  ce  religieux  le  suppliait  d'entendre  ce 
qu'il  avait  à  lui  révéler.  Le  comte  de  Riche- 
mont  ordonna  qu'on  le  fît  entrer  ^.  «  Au  nom 
M  de  Dieu ,  prince ,  »  dit  le  moine,  quand  ît\  se 
vit  seul  avec  le  conilétable,  «  au  nom  de  celui 

^  Catalogue  historique  et  chronologique  des  évéques 
de  liantes ,  par  A.  le  Grand ,  page  io5.  —  Hist,  d'Ar- 
tur  de  Rickemont,  par  le  Gruel ,  pages  100  et  suiv. 
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»  qui  peut  tout ,  je  vous  adjure  de  ne  pas 
)>  exécuter  la  résolution  que  vous  avez  prise!  II 
»  tieot  au  salut  de  la  France  que  Timportant 
»  gouvernement  que  vous  voulez  quitter  ne 
y>  sorte  pas  des  niains  fermes  qui  le  régis- 
»  sent  I  »  —  «  Comment  I  »  interrompit 
le  comte,  «  et  d'où  savez-vous  cela,  Père?  qui 
»  vous  a  si  bien  instruit?  Je  suis  donc  trahi  ! 
»  mes  secrets  sont  violés  par  mes  plus  intimes 
»  conseillers!  »  —  «  Il  est,  »  reprit  le  moine 
d'un  ton  pénétré,  «  il  est  un  conseiller  plus 
»  intime  à  qui  rien  n'est  caché  !  Aucun  des 
»  hommes  qui  ont  eu  part  à  vos  secrets  ne 
»  s'en  est  dessaisi;  mais  Dieu,  Dieu  qui  voit 
»  tout,  et  qui  se  sert  du  plus  faible  instru- 
»  ment  pour  gouverner  les  mondes.  Dieu ,  dont 
»  la  sagesse  infinie  ne  regarde  pas  à  la  vileté 
»  du  vase  dans  lequel  il  verse  ses  inspirations, 
»  Dieu ,  qui  lit  dans  votre  cœur  j  s'en  est  ouvert 
»  par  une  sainte  révélation  au  plus  humble  de 
»  mes  religieux.  »  —  «  Une  révélation ,  mon 
)i  révérend  père  !  »  dit  Richemont ,  «  je  ne 
»  me  croyois  pas  digne  d'être  regardé  par  mon 
)>  seigneur  et  doux  Jésus,  bien  qu'il  sache  que 
9  je  suis  l'ennemi  de  ceux  qui  blasphèment 
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w  son  saint  nom,  hérétiques,  Sarrasins  et  sor- 
^  ciers.  »»  —  «  Une  voix  céleste,  »  repartit  le 
prieur,  «a  dit  au  père  Hervé  du  Pont,  que 
»  Dieu  vouloit  vous  secourir,  et  qu'il  sauroit 
»  vous  trouver  les  moyens  de  couper  dans 
#)  leur  racine  les  maux  qui  vous  affligent.  » 
—  «  Ah  !  heau  révérend  père ,  comment  cela 
»  se  peut-il?  Le  roi  ne  me  veut  nullement 
»  aider,  ni  me  donner  tit)upes  ni  argent;  et 
»  certains  gens  d'armes  me  haïssent  parce  que 
i>  j'en  fais  justice,  et  ils  ne  me  veulent  plus 
»  obéir.  »  —  «  tes  gens  d'armes  seront  do- 
»  rénavant  plus  soumis.  Pour  signe  de  la 
»  vérité  de  ce  que  j^annonce,  vous  recevrez 
»  sous  peu ,  delà  part  du  roi,  l'ordre  d'assiéger 
»  la  viHe  de  Meaux,  et  vous  aurez  des  soldats 
»  et  de  Targent.  »  —  «  Assiéger  Meaux  !  » 
s'écria  le  connétable  ;  «  mais ,  beau  père , 
»  Meaux  est  si  fort  !  Le  roi  d'x\ngleterre  resta 
»  neuf  mois  devant  !»  —  «  Monseigneur ,  » 
répliqua  le  chartreux ,  «  vous  n'y  serez  pas 
»  tant.  Ayez  toujours  bonne  espérapce  en 
»  Dieu  et  il  vous  aidera.  Vos  gens  s'enorgueil- 
»  liront,  puis  ils  auront  un  peu  k  souffrir; 
»  mais  vous  en  viendrez   à  votre  honneur.  ». 


2Cf4  .  l'A    PRÉDICTION   s'accomplit. 

Les  discours  mesurés  du  prieur  firent  une 
grande  impression  sur  Vesprit  du  comte  de  Ri- 
chemont  ;  cependant ,  il  dit  encore  au  religieux  : 
«  Ne  puis-je  donc  voir  le  père  qui  a  eu  cette 
»  révélation?»  —  «  Impossible aujourdlii^i ,  » 
répondit  le  prieur ,  «  les  offices  ne  seront  pas 
ïh  terminés  avant  la  nuit;  mais  venez  demain 
v  entendre  la  messe  au  monastère  et  je  vous 
ïi  satisferai.  »  Le  connétable  ne  manqua  pas 
de  se  rendre  au  couvent;  et  lorsque  la  messe 
fut  dite,  les  chartreux  vinrent  ensemble  lui 
faire  la  révérence  ,  et  tous  se  retirèrent  en 
silence  quelques  momens  après.  Ce  n'était  pas 
là  ce  que  voulait  Richemont,  et  il  insista  pour 
entretenir  en  particulier  le  religieux  &vorisé 
du  ciel.  «  Cela  ne  se  peut ,  »  dit  sévèrement 
le  prieur  ,  «  vous  l'avez  vu  parmi  tous  les 
»  autres ,  vous  ne  sauriez  le  voir  autrement.  » 
Le  connétable  se  retira  mécontent;  mais^  en 
rentrant  à  son  hôtel ,  il  aperçut  dans  sa  cour 
un  messager  du  roi  qui  lui  portait  Tordre 
d'assiéger  la  ville  de  Meaux ,  en  dirigeant  ses 
troupes  par  Corbeil.  Il  se  hâta  d'écrire  à 
Jean  V  son  frère,  que  Charles  VII  lui  per- 
mettait de  tenter  de  nouvelles  voies  pour  dé- 
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livrer  la  France ,  qu'il  dev£)it  ppt  ]iieurei;ix  r^ 
tour  aux  rclîitions  que  de  saints  cjiartrçm: 
avaient  avec  Je  ciel ,  et  qu'il  le  priait  d'int^'- 
duire  à  Nantes  cet  ordre  mppastiqvç*  |^  ÀHC 
de  Bretagne  fit  bâtir  jin  couyent*pQi^|:  pes  ?^ 
ligieux,  et  le  père  Hervé  du  Pont  .en  deyipt^ 
le  prieur. 

(La  réduction  de  Meaux  ne  tarda  pas  à  fç^ti- 
fier  les  espérances  du  connétable.  Jl  repi^if; 
encore  aux  Anglais  la  ville  de  Crépy  en  Va- 
lois, les  força  de  se  retirer  sur  Rouen  et  les 
suivit  en  Normandie,  où  ra|;tendaient  quelque$ 
alternatives  de  succès  et  de  revers,.  Tandis 
qu'il  versait  son  sang  pour  la  France,  ui^ 
conspiration  se  formait  à  la  cour,.Don-seuler 
ment  contre  lui  ^  ipais  contre  Charges  VII.  A 
la  tète  du  complot  se  trouvaient  les  ducs  de 
Bourbon  et  d'Alençon ,  le  comte  çle  Vendôme , 
le  bâtard  d'Orléans  et  le  daupbin\,qyi  fyit 
depuis  Louis  JfiJ\  Cette  conspiration  est  confî^Q 
spus  le  nom  de  la  Praguerie.  Le  çpnqij^f^ble 
évita  les  pièges  qu'on  lui  tendit  pour  s'assurer 

^  Hist.  d'Artur  de  Richemont ,  par  le  Gruel.,^ 
pages  107  et  suiv. 
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de  sa  personne ,  rejoignit  '  le  roi  près  {TAm- 
boise,  et  lui  donna  le coLsoil  de  tenir  la  cam- 
pagne et  de  ne  pas  imiter  Richard  II ,  roi 
d^Àngleterre ,  dont  on  s'était  saisi  dans  une 
place  forte.  La  vigueur  et  la  rapidité  des  expé- 
ditions que  Richemont  entreprit  déconcer- 
tèrent les  rebelles,  qui  finirent  par  implorer  la 
clémence  de  Charles  VII  *.  Les  détails  en  ap- 
partiennent à  l'histoire  de  France. 

Jean  V,  à  cette  époque,  abandonnait  à  la 
justice  des  hommes  un  des  plus  grands  sei- 
gneurs de  la  Bretagne  et  de  ïa  France ,  que 
son  nom ,  ni  son  rang ,  ni  ses  richesses ,  ni  celles 
de  sa  famille,  ne  purent  sauver  du  dernier  sup- 
plice. Le  célèbre  procès  du  maréchal  de  Raiz 
est  un  monument  remarquable  de  l'esprit  et 
des  mœurs  d'un  siècle,  où  s'alliaieut  étrange- 
ment la  bravoure  et  la  faiblesse ,  les  honneurs 
et  le  crime ,  la  superstition  et  l'incrédulité ,  la 
richesse,  la  puissance  et  l'abjection. 

Gilles  de  Laval,  baron  de  R^iz  \  avait  épousé, 

^  McTnstrelet,  fol.  167  et  suiv. 

^  De  Raiz  ou  de  Retz;  en  latin  Ratiatum,  La  ville 
de  Ratiate  avait  été  célèbre  à  Tépoque  de  la  monarchie 
hi*etonne. 
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jeune  encore,  Catherine  de  Tliouars,  dame  de 
Tiffauges  ,  Pousauges  ,  Savenay  ,  Château- 
Morand,  etc.  Par  son  père  ,  il  était  possesseur 
des  plus  importantes  seigneuries  de  la  Bre- 
tagne; et  par  sa  mère ,  Marie  de  Craon ,  d'une 
foule  de  terres  ,  places  et  châteaux  dans  le 
Maine ,  FÀnjou  et  le  Poitou.  On  évaluait  ses 
revenus  les  plus  ordinaires  au  delà  de  cin- 
quante mille  livres  de  rente*;  et  il  jouissait 
encore  d'une  foule  de  droits  éventuels  qui  lui 
produisaient ,  de  temps  à  autre,  des  sommes 
immenses.  Il  avait  pour  parens  la  famille 
royale  de  France,  la  famille  ducale  de  Bretagne, 
etla  plupart  des  princes  et  grands  seigneurs 
des  deux  contrées.  Comme  tous  les  gentils- 
hommes ,  il  prit  le  parti  des  armes ,  se  dis- 
tingua par  sa  valeur,  rendit  d'éminens  ser- 
vices à  Charles  VII  en  lui  menant  de  nom- 
breuses compagnies  de  gens  d'armes  levées  à 
ses  frais ,  et  il  en  fut  récompensé  par  le  bâton 
de  maréchal  de  France^.  Une  opinion  exa- 
gérée du  haut  rang  qu'il  occupait  l'égara,  et  il 
se  mit  en  devoir  d'en  soutenir  la  splendeur  en 

^  Plus  d'un  million  de  nos  jours. 
2  En  1429. 
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9e  donnant  une  compagnie  de  gardes  duTX>rps 
de  deMX  cen\s  hommes  à  cheval ,  dont  il  se  fit 
suivre  en  tous  lieux  \  Sa  prodigalité  devint  ex- 
trême. Il  entretenait  des  troupes  de  comédieus 
qui  représentaient   les  saints  mystères  ,  c[ui 
jouaient  des  pièces  d'amour  nommées  mpris- 
ques ,  qui  exécutaient  des  tours  d'adresse  et  de 
force  avec  déguisemens  et  paroles  plaisantes;  et 
par  SCS  ordres  on  distribuait  aux  assistans  des 
vins  de  différentes  espèces  et  de  Thypocras. 
Toutes  les  personnes  qui  l'approchaient ,  toutes 
celles  qui  faisaient  partie  de  sa  maison ,  vivaient 
avec  autant  de  luxe  que  les  plus  riches  proprié- 
taires y  quoique  souvent  lui-même  manquât  du 
nécessaire ,  tant  il  aimait  à  donner ,  tant  il  était 
prompt  à  se  défaire  généreusement  des  objets 
dont  le  besoin  lui  était  le  plus  urgent.  Ses  re- 
venus furent  bientôt  loin  de  suffire  à  ses  dé- 
penses. Il  emprunta  et  paya  des  intérêts  exor- 
bitans  :  puis  il  vendit  des  droits,  des  rentes  et 
des  terres,  au  prix  que  l'on  voulut  bien  en 
donner.  Une  seule  seigneurie  fut  cédée  pour 

^  Mémoire  des  héritiers  de  Gilles  de  Raiz.  Jetés 
de  Bret. ,  tome  11,  4*-  ^^  J^i  collect.  ,  col.  i336  et  suiv. 
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cent  mille  écus  d'or ,  somme  énorme  dont  les 
rois  mêmes  uauraient  pu  disposer  ^ ,  et  qni 
disparut  de  ses  mains  comme  on  voit  s'éva- 
nouir un  songe. 

Dès  que  Gilles  de  Elaiz  reconnut  Tinsuffi- 
sanee  de  sies  revenus ,  et  des  ressources  que  lai 
procuraient  les  usuriers  pour  subvenir  à  ses 
magnificences  et  à  ses  largesses ,  il  crut  devodi* 
s'adresi^er  à  Dieu ,  qui ,  selon  sa  vanité ,  respecr- 
taijt  trop  ]a  maison  de  Bohan  et  de  Laval  pour 

^  Il  est  fort  difficile  d'évaluer  aujourd'hui  Fécu  d'or. 
La  pièce  d'or  qui  portait  ce  nom  vaudrait  intrinsèque- 
ment onze  francs  ;  mais  si  Ton  considère  que  les  métaux 
précieux  étaient  à  cette  époque  dix  fiiis  plus  rares ,  on 
concevra  facilement  qu'une  terre  de  un  millon  cent 
mille  francs  serait  actuelleiuent  évaluée  à  plus  de  dix 
millions.  Je  ne  fais  pas  ici  de  calcul  exagéré.  Dans  la 
requête  en  interdiction  que  les  parens  du  maréchal  de 
Raiz  présentèrent  aux  états  à  l'époque  où  il  se  mit  à 
vendre  ses  principales  teiTes ,  on  lui  reproche ,  comme 
prodigalité ,  d'avoir  cédé  quatre  cents  livres  de  rente 
pour  quati'e  mille  écus  d'or ,  c'est-à-dire ,  pour  qua- 
rante-quatre mille  francs  à  peu  près ,  et  cela  ne  sem- 
blerait onéreux  que  pour  l'acquéreur  ;  mais  si  la  livre 
valait  dix  francs  de  nos  jours,  il  se  trouverait  qu'il  eût 
donné  quatre  mille  francs  de  rente  pour  un  capita 
de  quarante-quatre  mille  francs. 
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lui  rien  refuser.  Il  se  composa  ,  dans  un  de  ses» 
châteaux,  i^ne  chapelle  cathédrale,  desservie 
par  des  moines ,  un  doyen ,  des  chantres  j^des 
archidiacres^  des  vicaires,  des  enfans  de  chœur; 
et  leur  adjoignit  des  musiciens  qu'il  fit  venir  à 
grands  frais  de  Tltalie.  L'un  de  ses  chanoines 
prenait  le  titre  d'évêque,  et  il  officiait  avec 
toutes  les  cérémonies  de  l'épiscopat.  Le  maré- 
chal envoya  plusieurs  fois  à  Rome^  et  sollicita 
le  pape  de  concéder  à  ce  chef  de  son  église  le 
titre  d'archevêque;  il  demanda  aussi  que  ses 
chantres  fussent  mitres  comme  des  prélats,  ou 
qu'on  les  élevât  tout  au  moips  à  la  dignité  des 
comtes  de  Lyon  ^  Le  pape  se  refusant  à  cette 
singulière  proposition ,  Gilles  de  Raiz  dédom- 
magea son  clergé  des  honneurs  que  lui  déniait 
le  saint-père ,  en  le  comblant  de  traiteraens  et 
de  pensions.  Il  fit  revêtir  ses  chanoines  de  lon- 
gues robes  d'écarlate  garnies  de  riches  four- 
rures, de  toques  en  velours  et  à  galons  d'or,  et 
fit  acheter  au  loin  les  draps  les  plus  fins ,  les 
étofiès  les  plus  brillantes  pour  en  couvrir  les 

^  Mémoire  des  héritiers  de  Gilles  de  Raiz,  Àcte^ 
de  Bret.,  tome  ii,  4'»  ^^  la  collect.  col. ,  i338. 
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desservans  de  tous  grades  de  sa  chapelle.  Les 
chandeliers ,  les  encensoirs,  les  croix ,  les  plats, 
les  burettes  étaient  en  or,  ou  tout  au  moins  en 
vermeil.  Des  joyaux  rares  et  d'un  grand  prix 
brillaient  sur  lostensoir  et  le  calice.  Les  orne- 
mens  en  soie,  brodés  d'or,  sortaient  des  maina 
des  meilleurs  ouvriers  de  Bruges,  de  Bruxelles 
ou  de  Venise ,  et  coûtaient  des  sommes  im» 
menses.  Enfin  ,  le  successeur  de  saint  Pierre  ne 
possédait  rien  d'aussi  magnifique  ;  et  le  Va- 
tican eût  envié  l'éclat  et  la  pompe  qui  environ- 
naient la.célébration  des  saints  mystères  dans 
la  chapielle  du  château  de  TifFauges. 

Mais,  Dieu  n'ayant  pas  écouté  les  vœux  im- 
pies du  maréchal ,  ce  guerrier  résolut  d  obtenir 
par  d'autres  voies  la  puissance  et  les  trésors  qu'il 
ambitionnait.  Il  avait  entendu  dire  qu'il  existait 
sur  la  terre  des  hommes  qui ,  par  un  grand  sa- 
crifice et  le  ressort  d'une  ferme  volonté,  s'é- 
taient élancés  hors  des  bornes  du  monde  con- 
nu ,  avaient  déchiré  le  voile  qui  sépare  les  êtres 
finis  des  formes  incorporelles ,  et  que  les  gé- 
nies réprouvés ,  assujettis  au  pouvoir  de  leur 
parole,  accouraient  soumis  et  rampans  à  l'ex- 
pression, même  indécise,  de  leur  désir.. A  l'in- 
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stâBt,  des  émissaires  parcoururent  et  l'Aile* 
magne  et  Tltalie,  pénétrèrent  dans  les  solitudes, 
s'engagèrent  dans  les  forêts  profondes^  et  so«i'> 
dèrent  les  cavernes  où  la  renommée  plaçait  les 
serviteurs  abhorrés  du  prince  des  ténèbres.  Des 
malfaiteurs^  dei?  fourbes,  des  impies  ne  tar- 
dèrent pas  k  fijrmer  la  cour  de  Gilles  de  Raiz  ^ 
Il  fiut  des  apparitions;  des  voix  horribles  se 
firent  entendre;  des  conseils  atroces  s'échap- 
pèrent du  sein  de  la  terre  pour  l'entraîner  à 
commettre  des  crimes  impossibles  à  redire  ;  et 
les  soHterroins  du  château  deTifihuges  reten- 
tirent du  cri  des  victimes  dto  sa  lubricité  ou  de 
celles  qui  l'appelaient ,  mourantes^  au  pied  du 
trône  de  l'éternel  justicier. 

Si  le  génie  du  mal  ne  se  présentait  pas  sous 
des  fcormes  palpables ,  eu  moins  sa  maligne  in-^ 
,  fluence  se  répandait^elle ,  comme  un  souffle  pes- 
tiféré,, sur  les  misérables  vassaux  qui  peuplaient 
les  terres  immenses  où  le  maréchal  exerçait  sa 
féodale  autorité.  On  ignorait  encore  la  source 
de  tant  d'événemens  sinistres  qui  se  succé- 
daient,  mais   Tinquiéiude   gonflait   tous   les 

^  Hist.  tie  Bret.,  par  Bert.  d'Argentré,  page  897. 
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coettrs.  Que  dé  mètes ,  embrassant  leurs  pre- 
miers tléâ,  les  vouaient  au  service  des  autels  dès 
letir  naissance  y  pour  les  soustraire  à  Tinfernal 
démon  qui  les  enlevait,  sans  laisser  de  traces , 
dès  qti 'ils  atteignaient  leur  deuxième  année  î  Que 
de  jeuilès  filles  prenaient  le  voile  ,  à  peine  nu- 
biles, afin  qtiè  le  fils  de  là  nuit  ^  ne  les  entraî- 
nât pas  dans  son  palais  de  chauve-souris ,  porté 
sur  des  nuages  de  fumée  !  Mais  tous  ceS  vœux 
étaient  inutiles,  toutes  ces  précautions  sans 
force.  La  rtière  venait,  après  deux  ans,  sus- 
pendre dés  guirlandes  dé  fleurs  jaunes  et  blan- 
ches, et  déposer  une  nourriture  délicate  sur  le 
cercueil  vide  où  n*était  pas  le  corps  de  son  en- 
fant. Xe  fermier  religieux ,  l'étudiant  au  cœur 
téttdrë,  chWchaient,  sans  la  trouver,  au  piei 
dé  ïautél,  la  fille  ou  l'amante  qu'il  n'avait 
voulu  sacrifier  qu'à  Dieu  seul  pour  la  sauver. 
L'étonnément  et  Teffroi  se  peignaient  sur  tous 
tes  visages;  les  offrandes  se  multipliaient;  et  le 
iharéchal,  insensible  aux  gémissemens  de  ses 
vàsisaux ,  vile  engeance  dévouée  par  le  sort  à  ses 

^  Le  buguel  noz ,  un  des  fantômes  les  plus  redoutés 
des  paysans  bretons. 
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plus  honteuses  fantaisies ,  troupeau  d'esclaves 
que  la  vie  et  la  mort  devaient  trouver  indifie- 
rens^  attendait  vainement  de  tant  crimes  un 
prix  qu'il  ne  Cuvait  jamais  recevoir. 

Les  ressources  les  plus  odieuses  de  l'imagi- 
nation dépravée  des  alchimistes  furent  mises  en 
œuvre  pour  obtenir  la  transmutation  des  mé- 
tauXy  l'art  de  faire  del'or,  ou  cette  pierre  philoso- 
phale  qui  procure  à  la  fois  la  richesse  et  l'immor- 
talité. Les  fourneaux  mystérieux  étaient  allumés 
nuit  et  jour;  et  les  véritables  trésors  qui  s'en 
échappaient ,  produit  de  la  vente  des  terres  du 
maréchal,  ne  rassasiaient  pas  encore  la  cupi- 
dité des  imposteurs  dont  il  était  entouré.  En- 
fin y  ils  lui  présentèrent  un  savant  Indien ,  qui , 
suivant  eux,  venait  de  parcourir  toute  la  terre, 
et  pour  lequel  la  nature  n'avait  pu  conserver 
de  secrets.  Ce  sage  lui  fut  amené  par  un  prê- 
tre du  diocèse  de  Saint-M alo ,  l'un  de  ses  émis- 
saires. Il  avait  rencontré  l'inconnu  près  des 
sources  de  l'Euphrate ,  au  moment  où,  par 
une  savaute  mais  terrible  conjuration ,  il  for- 
çait le  séraphin ,  chargé  de  la  garde  du  paradis 
terrestre ,  de  se  montrer  à  ses  ycux  et  de  lui 
livrer  l'entrée  de  ce  lieu  de  délices. 
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Une  figure  imposante  et  sévère,  des  yeux 
ardens ,  une  voix  mâle  et  pénétrante ,  une  barbe 
singulièrement  remarquable  par  sa  blancheur, 
distinguaient  l'homme  de  l'Orient.  Ses  ma- 
nières simples  y  mais  éléganles,  annonçaient 
qu'il  avait  toujours  vécu  parmi  les  grands  de 
la  terre,  et  leurs  noms  se  rencontraient  son* 
vent  dans  ses  discours.  Rien  au  monde  ne  lui 
semblait  étranger.  Il  gardait  souvent  le  si- 
lence; mais  quand  il  était  forcé  de  prendre  la 
parole ,  il  racontait  des  événémens  extraordi- 
naires, ou  merveilleux,  ou  terribles,  toujours 
*  arrivés  en  sa  présence.  11  s'empara  de  toutes 
les  facultés  de  Gilles  de  Raiz,  qui  mit  à  sa  dis- 
position et  son  pouvoir  et  ses  richesses. 

Ce  fut  alors  que  les  cachots  de  TiiFauges  re- 
tentirent de  hurlemens  et  furent  arrosés  de 
larmes  \  11  était  question  d'évoquer  le  souve- 
rain des  anges  tombés ,  le  contempteur  de  Dieu , 
le  diable,  Satan  lui-même;  et  la  ciïirasse,  qui 
seule  pouvait  garantir  l'imprudent  évocateur 
des  premiers  effets  de  sa  colère,  devait  être  ci- 
mentée de  sang  humain.  Il  fallait  que  le  ma- 

^  Chroniq,  deBret,,  par  A.  Bouchard,  fol.  glxxviii. 
TV.  '  20 
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réchal  lui-même  enfonçât  le  poignard,  dans  le 
sein  de  ses  victimes  »  et  comptât  les  moure- 
mens  convulsi&  que  les  approches  de  la  mort 
excitaient  dans  les  muscles  de  ces  innocentes 
créatures  ^  Parle  plus  sacrilège  mélange  de 
cruauté ,  de  crédulité  y  de  doute  et  de  supersti- 
tion ,  tandis  qu  au  fond  de  ses  souterrains  ,  il 
se  plongeait  à  la  fois  dans  les  infômes  raf- 
finemens  d'une  lubricité  sans  nom ,  dans  les 
atroces  combinaisons   d'un  crime  qui  peut- 
être  n'avait  pas  d'exemple,  et  qui  sans  doute 
ne  fut  pas  imité ,  tandis  qu'il  appelait  à  lui  les 
puissances  de  l'enfer ,  ses  prêtres ,  mollement 
assis  sur  les  coussins  de  pourpre  qui  couvraient 
les  stalles  de  sai)rillante  chapelle,  adressaient 
des  hymnes  au  roi  du  del ,  et  priaient ,  d'après 
ses  ordres,  pour  des  âmes  qui  s'envolaient 
pures  vers  le  séjour  de  la  lumière  ! 

Les  meurtres  consommés,  l'inconnu  voulut 
rester  seul ,  et  pria  le  maréchal  de  se  retirer 
dans  un  lieu  voisin.  Le  baron  de  Raiz ,  qui  ne 
savait  plus  qu'obéir,  ^Ua  se  placer  à  l'extré^ 

^  Hist.  eccUs.  et  cw.  ^de  Bret,,  par  dom  Moriœ , 
tome  I ,  page  536. 
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mité  ^'uae  sombra  galerie  que  l'Indien  lui  dé- 
signa ,  et  d'où  il  entendit  des  éclats  de  foudre 
et  des  voix  singulières.  Le  silence  se  rétablit , 
et  Tévocateur  reparut  devant  le  ni^réchal  ;  mais 
une  lumière  blanehe  et  livide  semblait  s'échap- 
per de  son  front  et  de  ses  cheveux;  et  depuis 
ce  jour,  on  apercevait  constamment  ce  feu  sur- 
naturel ,  quand  on  était  dans  l'obscurité.  Ainsi , 
disait-il ,  avait  jadis  apparu  Moise  au  peuple 
hébreux. 

Cependant  Lucifer  12e  s'était  pas  encore  mon- 
tré, et  n'avait  mis  l'Indien  sur  les  traces  d'au- 
cun trésor.  Il  exigeait  auparavant  une  cédule 
signée  du  sang  du  maréchal.  Gilles  de  Raiz 
l'écrivit  sans  hésiter;  et,  dans  l'intention  de 
tromper  le  diable,  il  trouva  moyen,  par  des 
phrases  ambiguës ,  de  promettre  à  l'ennemi  de 
Dieu  tout  ce  qu'il  demanderait ,  excepté  sa  vie 
et  son  âme  ^  Le  représentant  du  démon  ne 
â'aperçut  pas  de  la  supercherie,  ot  fit  ses  prér 
paratifs  pour  obtenir  une  entrevue  fructueuse 
avec  le  chef  des  réprouvés. 

^  Interrogatoire  du  maréchal  de  Raiz.  Manuscni 
de  la  Bibliothèque  du  Roi.  —  Bert.  d'Argentré. 

20. 
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A  peu  de  distance  du  château  de  Tiffauges 
s^élevait  une  forêt  aussi  ancienne  que  le  monde. 
Au  centre  même  de  la  forêt,  une  petite  source 
s'écoulant  d'un  rocher ,  formait  un  hassin  et  se 
perdait  dans  la  terre.  Ce  lieu  sauvage  n'était 
fréquenté  ni  des  bûcherons ,  ni  des  bergers  ; 
on  en  faisait  des  récits  effrayans;  des  fantômes 
s'y  monti^ient  en  poussant  des  cris  lugubres  ; 
les  habitans  du  voisinage,  en  qui  la  misère, 
étouffant  la   crainte,  laissait  assez   d'audace 
pour  y  conduire  les  troupeaux  à  la  pâture, 
disparaissaient  l'un  après  l'autre ,  et  l'on  sa- 
vait que  leurs  corps  étaient  inhumés  autour  de 
la  fontaine,  sous  des  tertres  surmontés  d'une 
croix  de  bois.  Ce  fut  là  que  l'Indien  se  pro- 
posa de  dompter  les  esprits  rebelles  et  d'assu- 
jettir le  plus  puissant  de  tous  aux  volontés  du 
maréchal.  11  s'y  rendit  vers  le  milieu  de  la 
nuit,  armé  de  toutes  pièces,  protégé  par  la  cui- 
rasse qu'il  avait  fabriquée  dans  le  souterrain, 
et  muni  de  la  cédule  de  Gilles  de  Raiz ,  qui 
seul  le  suivit.  Il  creusa  d'abord  une  fosse,  au- 
tour de  laquelle  il  traça  diffcrens  cercles.  Il  les 
entremêla   de  figures  étranges,  et  dans  ces 
figures  il  déposa  des  objets  bizarres  et  de  hi- 
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deux  délM^is.  Il  dressa  une  sorte  d'autel  9vec  la 
terre  tirée  de  la  fosse  et  quelques  pierres  plates 
qu'il  avait  mises  soigneusement  à  part,  et 
plaça  sur  cet  autel  des  ossemens  dérobés  sous 
Tune  des  croix  dont  chacune  attestait  un  meur* 
tre.  Un  nouveau  crime  alors  fut  commis;  le 
sang  d'un  enfant  coula  dans  la  fosse  ^  ;  le  ma- 
réchal y  trempa  les  mains ,  et  aux  cris  de  Tin* 
nocente  victime  répondirent  ceux  d'une^  or- 
fraie ^  que  Tinconnu ,  depuis  plusieurs  jours , 
avait  mise  en  liberté  dans  la  forêt.  Jusqu'à  ce 
moment,  le  théâtre  de  cet  impie  sacrifice  n  a- 
vait  reçu  de  lumière  que  celle  de  quelques 
rayons  de  la  lune,  égarés  à  trav^  le  feuillage, 
et  du  feu  sombre  qui  brillait  au  front  de  l'In- 
dien ;  mais  comme  il  achevait  de  prononcer 
des  paroles  barbares  et* sacrilèges,  une  épaisse 
fumée  se  manifesta  sur  lautel,  et  fut  suivie 
d'un  éclat  bleuâtre  que  l'œil  avait  peine  à  sou- 
tenir. Le  magicien  frappa  fortement  sur  un 
bouclier  retentissant.  Un  bruit  épouvantable 

^  Alain  Bouchard  9  fol.  clxxtiii. 

^  Deux  orfraies  avaient  été  achetées  au  prix  de  quatre 
cents  écus.  Elles  portaient  sur  leur  plumage  la  mar- 
que de  leur  assujettissement  au  prince  des  ténèbres^ 
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remplit  la  forêt ,  et  un  être,  doot  la  f<MTne  hor- 
rible demeura  long-temps  empreinte  dans  ¥i- 
maginâdon  du  maréchal ,  et  qui  loi  rappela 
celle  d'un  énorme  léopard  ^ ,  s'avança  lente- 
ment, en  poussant  des  rugissemens  articulés, 
que  rindien  expliqua  d'une  voix  basse  et  troa* 
blée  au  malheureux  baron.  «C'est  Satan,  loi- 
9  même ,  »  lui  dit-il  ;  «  il  accepte  votre  hom- 
»  mage....  Ah!  par  l'enfer!  j'ai  matfqué  une 

»  chose  importante  dans  mes  conjarations! 

»  Il  ne  saurait  vous  parler....  Que  ne  me  sui&je 
»  avisé  de  cette  cérémonie!..  »  — «Laquelle?» 
interrompit  le  maréchal  ;  «  ne  peutK^n  recom- 
»  mencer?»  -^  «Paix,  au  nom  du  diable!» 
dit  llndien  ;  et  il  se  mit  encore  à  écouter.  — 
«  A.  Florence...  oui!...  dans  ce  caveau  si  pro- 
»  fond....  Vous  faut-il  aussi  la  mort  de....  »  — 
«  Juste  ciel  !  »  s'écria  le  maréchal  ;  «  que  Dieu 
»  vous  confonde!  N'ai-je  donc  pas  tout  pro- 
»  mis  ?...  »  Mais  comme  il  prononçait  le  nom 
sacré  du  père  des  rtiiséricordes,  la  vision  s'éva- 
nouit, les  échos  retentirent  de  cris  douloureux , 

^  Interrogatoire  du  maréchal  de  Rak.  Hist,  ecctés. 
et  cw.  de  Bret,,  pâk*  dom  Moricc ,  tofae  i ,  ip'àige  535.- 
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et  ]'obscurité  remplaça  ]a  brillttnl&  lumière  qui 
éclairait  la  scène. 

«  Je  vous  avais  recommandé  le  silence,  »  re- 
prit Tévocateur  dune  voix  grave^  après  un  in- 
stant  accordé  à  la  faiblesse  humaine*  «  Le  nom 
»  qui  vous  est  échappé  vous  prive  à  jamais  des 
»  droits  que  vous  allies  acquérir  sur  Tesprit. 
»  Mais  il  vient  de  m'en  dire  assez  pour  vous 
»  rendre  possesseur  de  tous  ]es  trésors  enfouis 
»  au  sein  delà  terre.  Le  talisman  qui  doit  nous 
3  en  ouvrir  les  portes  est  au  fond  d'une  urneT 
»  dans  un  tombeau,  près  de  Florence  ;  et  voici ,  » 
ajouta-t*il  en*  se  baissant ,  et  ramassant  une 
plaque  d'or  que  le  baron  n'avait  pas  aperçue , 
K  voici  le  signe  qui  m'introduira  dans  lés  lieux 
»  les  plus  cachés.  J'y  découvrirai  de  grands 
»  mystères,  it  leur  connaissance  vous  appar- 
»  tient  comme  à  moi.  Mais  hàton&-nous,  le 
»  temps  presse  !  » 

lie  marchai  revint  à  son  château ,  remit  à 
l'Indien  des  sommes  considérables ,  le  vit  par- 
tir, et.  Je  cœur  plein  de  rage  d^avoir  perdu  par 
sa  faute  les  avantages  immenses  qui  lui  étaient 
promis,  attendit  avec  anxiété  l'expiration  de 
l'année  que  le  fourbe  avait  marquée  à  s<»i  re- 
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tour,  en  continuant  à  se  plonger  dans  les  dé- 
bauches les  plus  inouïes. 

Mais  le  ciel  parut  las  de  tant  d'horreurs.  Les 
environs  de  Tiffauges  s'étaient  changés  en  une 
vaste  solitude ,  et  le  cri  public  s'éleva  comme 
un  furieux  orage  contre  le  baron  de  Raîz.  Privé 
de  vassaux ,  il  avait  été  forcé  d'envoyer  ravir 
au  loin  ses  dernières  victimes  ;  et  l'on  se  rap- 
pelai t  que  cinq  ou  six  enfans  de  Nantes  avaient 
disparu ,  après  avoir  été  caressés  par  des  affîdés 
du  maréchal  K  Ses  plus  proches  parens ,  au  dés- 
espoir de  sa  prodigalité ,  mécontens  du  résul- 
tat d'une  demande  en  interdiction  qui  n'avait 
amené  que  la  confirmation  des  ventes  faites  par 
lui  à  de  grands  seigneurs,  à  des  évêques  et  même 
au  duc  de  Bretagne^,  firent  retentir  de  leurs 
plaintes  les  tribunaux  criminel!  et  les  cours 
ecclésiastiques.  Ce  furent  celles-ci  qui  se  char- 
gèrent de  venger  Dieu  et  les  hommes.  On  ob- 
tint sans  peine  le  consentement  de  Jea^  Y. 

^  Hist.  ecclés.  et  cw.  de  Bref ,  par  dom  Morice , 
tome  I,  page  536.  —  Alain  Bouchard. 

2  Actes  de  Bret,  ,  tome  ii ,  4®»  ^^  1*  collect. , 
co).  i336  et  suiv.  Chartner  de  Nantes,  ai*m.  M^ 
cass.  B,  no.  3. 
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L'ëvêque  de  Nantes ,  Jean  de  Malestroit ,  chan- 
celier de  Bretagne ,  assisté  de  frère  Jean  Blouyn, 
officiai  de  Nantes ,  inquisiteur  de  la  foi  en 
France,  et  de  Pierre  de  l'Hospital ,  séi^écbal  de 
Rennes ,  président  de  Bretagne ,  agissant  pour 
le  séculier ,  donnèrent  l'ordre  d'arrêter  le  ma- 
réchal de  Raiz,  accusé  d'hérésie,  de  sorcellerie, 
d'enchantemens ,  d'impureté  anti-naturelle  et 
d'homicide.  Il  était  difficile  de  s'en  emparer 
dans  sou  château  ;  mais  on  lui  dressa  une  em- 
buscade ;  il  y  tomba ,  et  fut  à  son  tour  plongé 
dans  les  cachots. 

Les  recherches  que  l'on  fit  à  Tiffauges  ame- 
nèrent d'effi'ayantes découvertes.  On  y  trouva, 
dit-on ,  les  cadavres ,  ou  les  ossemens  à  demi 
brûlés,  de  plus  de  cent  enfans  sacrifiés  à  ses 
désirs  brutaux  ou  à  ses  magiques  oblations  ^ 
Quelques  nMJàeureuses  filles  furent  rendues  à 
la  liberté;  Ir  tombe  garda  le  silence  sur  le 
relte. 

Gilles  de  Laval ,  baron  de  Raiz ,  maréchal 
de   France  ,  comparut   devant  ses  juges   le 

^  Interrogatoire  du  maréchal  de  Raiz.  —  Dom 
Morice,  page  536.  —  D'Argentré.  —  Alain  Bouchard* 
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19  septenibre  i44^-  Après  les  premières  for- 
malités y  le  frère  Jean  Blouyn  Tinterrogea. 
—  «  Et  qui  es-tu?  »  répondit  le  maréchal ,  «  qui 
»  oses  n^  faire  des  questions  sur  des  matières 
»  hors  de  ta  portée?  Tu  n'es  point  mon  juge. 
»  Je  ne  reconnais  aucun  de  vous  en  cette  qua- 
»  lité.  Vous  y  des  simoniaques  !  vous ,  des  im- 
»  pudiques  !  vous  prétendez  examiner  mes  ao 
1  tions  et  les  soumettre  à  la  mesure  de  vos 
»  esprits  étroits  1  »  —  ce  Mon  fils ,  »  dit  Tévêque 
de  Nantes ,  «  revenez  à  vous-même ,  nous  aime- 
»  rions  mieux  vous  trouver  innocent  que  cou- 
»  pable.  »  —  a  Je  sais ,  »  reprit  le  maréchal , 
«  ce  que  tu  faisais  quand  ta  présidais  la  cham- 
M  bre  des  comptes  ;  tu  y  gagnas  asses  de  deniers 
»  pour  en  acheter  Tévêché  de  Saint-Brieuc,  dans 
»  un  temps  où  tu  ne  songeais  nullement  à  re* 
»  cevoir  les  ordres  sacrés  ^et  tu  uÉÉps  pas  amen- 
»  dé  dans  tdn  évéché  de  Nantes.  )> 

Sur  ces  entrefaites ,  on  arrêta  llndien  pré- 
tendu ,  conseiller  ou  exécuteur  de  tant  d'atro- 
cités. Ce  n'était  qu'un  Florentin ,  nommé  Pre- 
lati.  Le  prêtre  de  Saint-Malo ,  sous  les  auspices 
duquel  il  s'était  présenté ,  Gilles  de  Sillé,  Hen- 
riet  et  Poton ,  les  serviteurs  du  maréchal  qui 
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avaient  le  plus  contribué  à  satisfaire  ses  pas* 
riions,  s'étaient  hâtés  de  prendre  la  fuite  ^ 

Prelati ,  mis  à  ]a  torture ,  avoua  tout  ce  que 
Ton  voulut.  Gilles  de  Raiz  continuait  à  garder 
un  silence  obstiné;  mais  quand  il  vit  à  son 
tour  l'appareil  des  supplices,  il  fit,  en  versant 
des  larmes ,  le  récit  de  sa  vie  criminelle ,  et  dé^ 
voila  des  horreurs  qui  portèrent  Feffrœ  dans 
Tâme  de  ses  juges.  «  Vous  vouliez  voir  le  diable 
»  et  en  obtenir  des  nckesses ,  »  lui  dit  le  pré- 
sident ;  «  mais,  quels  sont  les  moti£i  qui  peuvent 
»  vous  avoir  porté  à  faire  mourir  tant  d'inno- 
»  cens  et  à  brûler  ensuite  leurs  corps  ?»  — 
c(  Vraiment  ,  »  répondit  le  maréchal  ,  «  il 
»  n'y  a  d'autre  cause ,  et  je  n'avais  d'autre  in- 
»  tention  que  ce  que  je  vous  en  ai  déjà  dit. 
»  Qu'importe  qu'on  les  ait  brûlés  ?  je  vous  ai 
»  raconté  de  plus  grandes  choses  que  n'est 
»  celle-ci ,  et  assez  pour  faire  mourir  dix  mille 
))  hommes  !  »  La  confrontation  du  *maréchal 
et  de  Prelati ,  sans  amener  des  déclarations  nou- 
velles ,  fit  connaître  des  détails  atroces  ou  hon- 
teux. Ik  avouèrent  l'un  et  l'autre  les  crinies 

^  D'Argentré,  page  897. 
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qu'ils  avaient  commis  ensemble  ou  séparément* 
Mais  ce  qui  porte  une  singulière  incertitude 
sur  le  genre  de  preuves  qui  fut  admis  par  les 
deux  juges  ecclésiastiques,  car  le  treisième ,  le 
juge  séculier,  n'était  là  que  pour  recevoir  les 
criminels  quand  ils  lui  seraient  délivrés ,  c'est 
qu'au  moment  où  le  président  ordonna  de  sé- 
parer les  coupables  et  de  ramener  Prelati  dans 
son  cachot ,  le  maréchal ,  s'élançant  vers  lui , 
le  pressa  contre  son  cœur,  et  lui  dit  avec  bearu- 
coup  de  larmes  et  de  sanglots  :  m  Adieu ,  Fran- 
»  cois,  mon  ami ,  jamais  plus  ne  nous  entre- 
»  voirons  en  ce  monde  ;  je  prie  à  Dieu  qu'il 
»  vous  doint  bonne  patience  et  connoîssance  ; 
»  et  soyez  certain  ,  mais  que  vous  ayez  bonne 
»  espérance  en  Dieu ,  que  nous  nous  entrevoi- 
»  rons  en  la  grande  joie  de  paradis.  Priez  Dieu 
»  pour  moi  et  je  le  prierai  pour  vous.  »  Il  em- 
brassa de  nouveau  Prelati ,  que  l'on  fit  retirer 
à  l'instant. 

Sous  les  éternelles  lenteurs  des  procédures 
du  temps  pardevant  les  Cours  criminelles ,  l'af- 
faire du  maréchal  de  Raiz  se  fût  étouffée ,  et 
l'oubli  l'aurait  mise  au  néant  avant  peu  d'an- 
nées; mais  le  coupable  était  remis  à  des  mains 
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actives ,  et  à  peine  les  confrontations  furent- 
elles  terminées ,  qu'on  procéda  publiquement 
au  prononcé  du  jugement.  Gilles  de  Raiz  con- 
fessa ,  d'une  voix  tantôt  ferme ,  tantôt  altérée 
par  les  larmes  qu  il  versait  abondamment , 
«  que  sa  curiosité  pour  les  choses  cachées  Ta- 
»  voit  entraîné  à  sejaisser  approcher  par  de 
»  méchans  hommes  venus  de  loin  ;  qu  avec  eux 
»  il  s  etoit  abandonné  à  toutes  sortes  de  vices 
»  et  immondices,  passant  d'un  vice  à  un  autre ^ 
»  tellement  qu'il  avoit  méconnu  Dieu ,  et  qu'il 
»  ne  lui  étoit  resté  aucuntî  conscience  pour 
»  quelque  crime  ou  abomination  que  be  fût; 
»  que  se  regardant,  à  cause  de  sa  grandeur, 
»  comme  assuré  de  l'impunité ,  il  avoit  envoyé 
»  chercher  bien  loin  des  gens  du  même  esprit , 
»  qu'il  payoit  chèrement  et  dont  il^faisoit  ses 
»  intimes  serviteurs;  que  s  aveuglant  de  plus 
»  en  plus,  et  voulant  atteindre  un  point  de 
»  perfection  magique  qui  le  fuyoit  toujours , 
»  il  avoit  à  la  fin  donné  un  si  grand  scandale , 
»  que ,  par  la  permission  de  Dieu  et  pour  le 
»  salut  de  son  âme ,  la  justice  humaine  et  di- 
»  vine  s'en  étoient  émues  ;.  qu'il  avoit  confessé 
»  beaucoup   de  crimes;  mais  qu'il   en  avoit 
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»  commis  une  infinité  d'autres  plus  éaormes 
»  encore.  «  L'auditoire  semblait  fort  attendri, 
la  pitié  se  montrait  sur  tous  les  visages ,  les  fem- 
mes versaient  des  pleurs ,  et  il  reprit  en  disant  : 
«  qu  une  mauvaise  éducation  étoît  le  principe 
))  de  tous  ses  désordres  ;  que  l'oisiveté  l'a  voit 
»  perdu  y  et  quil  engag^it  les  assistans  ,  s^ils 
»  avoiènt  des  enfans  ,  à  les  tenir  cpntinueUe- 
»  ment  occupés  y  à  leur  refuser  des  mets  trop  dé- 
»  licats,  et  à  les  nourrir  de  bons  principes.  »  On 
n'entendit  plus  dans  la  salle  que  des  sanglots. 
Dès  que  le  silence  fut  rétabli ,  l'évéque  de 
Nantes  prononça  le  jugement.  Gilles  de  Laval , 
dit  de  Raiz ,  atteint  et  convaincu  de  violation 
des  immunités  ecclésiastiques ,  de  crimes  im- 
purs  commis  sur  des  enfans  des  deux  sexes ,  de 
sortilèges ,  d'invocations  de  diables  et  de  dé- 
mons ,  ^'incantation  et  d'hérésie ,  fut  déclaré 
excommunié  et  délivré  au  bras  séculier  entre 
les  mains  du  sire  de  l'Hospital ,  président  de 
Bretagne ,  avec  prière  de  le  traiter  doucement 
et  humainement.  Le  sire  de  l'Hospital  le  con- 
damna sur-le-champ  à  être  conduit ,  enchaîné, 
dans  la  prairie  deBièce,  attaché  à  une  potence 
sur  un  bûcher,  et  brûlé  vif. 
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^  ^«2  Suivant  lusage  du  temps ,  les  pères  et  mères 
^îBEt  de  famili«  qui  avaient  entendu  les  dernières 
*fi»5.  paroles  de  Gilles  de  Raiz ,  jeûnèrent  trois  jours 
WD.ffir  pour  lui  mériter  la  miséricorde  divine ,  et  in- 
«tcsiî  fligèrent  à  leurs  enfans  la  peine  du  fouet,  afin 
tes.  p  {  qu'ils  gardassent  dans  leur  mémoire  le  souvenir 
liS^Bst  du  châtiment  terrible  qui  allait  frapper  un 
,ai5£    criminel. 

ff^^         Le  coupable  maréchal  fut  conduit  au  sup- 
àkit    pîîce ,  précédé  des  processions  générales  des 
^p     ordres  monastiques,  des  congrégations  sécu- 
jj^     Hères  et  du  clergé  de  Nantes.  Une  foule  im- 
^U,     mense  était  accourue  des  diverse^  parties^  de 
■  ,     la  Bretagne ,  du  Poitou ,  du  Maine  et  de  l'An- 
jou. Toutes  les  cloches  sonnaient  le  gla^  de 
,  V      mort,  et  le  plus  habile  confesseur  préparait  le 
ML       baron  au  dernier  passage ,  tandis  que ,  dans  les 
églises ,  on  récitait  des  prières ,  afin  de  lui  obte- 
nir  la  patience  et  i  eupnt  de  contrition.  11  mon- 
trait  peu  de  courage  et  semblait  redouter  les 
douleurs  qu'il  aurait  à  souffrir  ;  mais  ses  parens 
avaient  obtenu  qu'on  l'étranglât ,  et  il  rendait  le 
dernier  soupir,  lorsque  les  flammes  du  bûcher 
commencèrent  à  s'élever.  Quelques   femmes 
pieuses  reçurent  son  corps  que  le  feu  n'avait 


ir- 


320  MORT   DE   JEAN    Y 

presque  pas  touque  ^  et  le  duc  de  Bretagne  per- 
mit, peu  de  temps  après,  qu'on  l'inhumât  en 
terre  sainte.  Ses  obsècfues  se  firent  au^couvent 
des  carmes ,  avec  une  grande  magnificence ,  et 
Ton  éleva  une  croix  de  pierre  à  l'endroit  où  il 
avait  subi  sa  sentence  ^  Ainsi  périt  le  petit-fils 
du  célèbre  comte  Brémor  de  Laval. 

L'exécution  de  ce  jugement  mémorable 
précéda  de  peu  d'années  le  décès  de  Jean  Y. 
Ce  prince ,  méconnu  des  historiens  français , 
travailla  constamment  à  négocier  une  paix 
honorable  entre  la  France  et  l'Angleterre  , 
sans  toutefois  sacrifier  la  prospérité  que  de 
sages  traités  avec  les  deux  puissances  assuraient 
à  la  Bretagne.  Il  conclut  une  trêve  de  vingt 
années  entre  les  Bretons  et  les  habitans  de  la 
Hollande,  de  la  Zélande  et  de  la  Frise,  à  des 
conditions  avantageuses  au  coitimerce  de  ses 
états  ^.  Il  envoya,  sans  relâche,  des  secours 
en  hommes  et  en  argent  au  connétable  de  Ri- 
chemont ,  qui  continuait  à  reprendre  les  places 
occupées  par  les  Anglais  et  à  les  repousser  vers 

^  Chron.  de  Bret.,  par  Alain  Bouchard,  fol.  glxxviii. 
^  Actes  de  Bret.,  tome  ii ,  4*»  de  la  collect. ,  col.  1 344- 
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les  côtes.  Il  maria  enfin  son  frère ,  veuf  de 
madame  de  Guyenne ,  à  la  fille  du  sire  d'Al- 
bret ,  et  cet  hymen  valut  au  roi  les  places  de 
Tartas,  de  Saint-Sever,  d'Ax  et  de  Mont-de- 
Marsan  ,  que  le  connétable  enleva  d'assaut  à 
l'aide  des  Bretons  qui  l'avaient  suivie  Jean  V 
mourut  le  ^8  août  i44^  9 1^  veille  du  jour  où 
Richemont  recevait  la  main  de  Jeanne  d'Albret, 
Il  avait  eu  sept  enfàns  de  sa  femme  Jeanne  de 
France,  sœur  de  Charles  VIL  Cinq  existaient 
encore ,  François ,  comte  de  Monfort ,  Pierre , 
comte  de  Guingamp ,  Gilles  de  Bretagne  , 
Anne ,  duchesse  de  Bourbon  ,  et  Isabelle ,  ma- 
riée au  comte  de  Laval ,  Guy  XIV. 

A  peine  le  fils  aîné  de  Jean  V,  qui  succédait 
à  son  père  sous  le  nom  de  François  I".,  eut-il 
saisi  les  rênes  de  son  gouvernement ,  qu'il  se 
fit  couronner  selon  les  coutumes  de  Bretagne , 
avec  une  magnificence  que  les  ducs  n'avaient 
pas  déployée  depuis  long-temps.  Il  est  vrai 
que  les  fêtes  d'un  second  mariage  se  joigni- 
rent à  celle$  de  cette  cérémonie.  François  était 

*  Histoire  dArtur  de  Richemont,  par  le  Gruel , 
pages  122  et  suiv. 
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veuf  d'Yolande  d'Anjou;  et  Jean  Y  lui  ména- 
geait une  alliance  avec  Isabelle  d'Ecosse ,  se- 
conde fille  de  Jacques  P'. ,  lorsqu'il  mourut. 
La  princesse,  k  laquelle  il  avait  envoyé  des  am- 
bassadeurs pour  l'accompagner ,  débarqua  peu 
de  jours  après  cet  événement;  et  elle  attendit 
au  château  d'Auray  l'arrivée  du  connétable  de 
Richemont,  qui  venait  remplacer  Jean  V  dans 
les  fêtes  de  l'hyménée. 

Isabelle  d'Ecosse  était  charmante  ;  sa  taille 
élégante  et  bien  prise ,  la  fraîcheur  de  son 
teint,  les  grâces  de  sa  personne,  de  beaux 
^yeux  bleus ,  un  air  de  douceur  la  distinguaient 
parmi  toutes  les  femmes  ;  mais  son  esprit 
n'était  pas  aussi  brillant,  et  son  extrême  sim- 
plicité faisait  par  fois  sourire  les  personnes 
les  plus  disposées  à  l'admirer.  Les  ambassa- 
deurs de  Bretagne,  chargés  par  Jean  V  des 
premières  démarches  à  la  cour  d'Ecosse ,  lui 
rapportèrent  que  la  princesse  était  belle ,  par- 
faitement conformée ,  qu'elle  aurait  certaine- 
ment de  beaux  enfans ,  mais  que  ses  discours 
avaient  peu  de  finesse  et  de  portée.  «  Chers 
»  amis  ,  »  s'écria  Jean  V  ,  «  hâtez-vous  de  re- 
»  tourner  en  Ecosse  et  de  me  l'amener,  c'est 
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»  justement  ce  que  je  désire.  Ces  grandes 
»  subtilités  dans  Tesprit  d^  femmes  nuisent 
»  plus  qu  elles  ne  servent  ;  je  ne  veux  pas 
»  d'autre  belle-fille.  Par  saint  Nicolas ,  j'estime^ 
»  une  femme  assez  sage ,  quand  elle  sait  mettre 
»  différence  entre  sa  chemise  et  le  pourpoint 
)»  de  son  mari  M  »  < 

Le  connétable  arriva  bientôt ,  suivi  des  ducs 
d'Orléans  et  d'Alençon  ,  de  l'archevêque  de 
Reims,  des  comtes  de  Vendôme  et  de  Dunois, 
et  du  grand  sénéchal  de  Normandie,  Pierre  de 
Brezé  ^.  Tous  les  barons  de  Bretagne,  les  sei- 
gneurs, les  chevaliers,  les  évêques  et  les  abbés 
ajoutèrent  par  leur  présence  à  l'éclat  de  la  cé- 
rémonie des  noces  et  du  couronnement. 

Celle-ci  vit  déployer  un  appareil  qui  n'avait 
lieu  qu'au  sacre  des  rois.  François  I*'.  partit  de 
Ploërmel  avec  toute  sa  <50ur,  et  descendit  à 
l'abbaye  de  Saint-Melaine ,  dans  un  des  fau- 
bourgs de  Bennes.  Il  en  sortit  le  lendemain 
vers  deux  heures  avec  un  habit  de  deuil ,  se 

^  Chroniq.  deBret»,  par  A.  Bouchard,  fol.  clxxvih, 
verso.  Molière  a  fait  usage  de  cette  plaisanterie  dans 
sa  comédie  des  Femmes  savantes. 

^  Hist.  de  Bret. ,  par  Le  Baud ,  page  ^Sg. 

21. 
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rendit  à  Téglise  de  Saint-Etienne,  aWs  hors 
des  murs ,  y  fit  ses  dévotions ,  et  monta  sur  un 
cheval  richement  harnaché  ,  qui  portait  un 
jpetit  rouleau  de  drap  écarlate,  semblable  à  une 
valise.de  marchand;  il  fallait  qu*il  eût  Fair  de 
se  présenter  en  voyageur.  Conduit  par  les 
princes  et  les  barons  à  ]a  porte  M orlaise ,  il 
descendit  de  son  coursier ,  et  feignit  de  vou- 
loir entrer;  mais  la  porte  était  fermée  ,  et, 
derrière  elle ,  se  trouvait  Tévêque  de  Rennes,  re- 
vêtu de  ses  ornemens  épiscopaux ,  accompagné 
des  huit  autres  évêques  de  Bretagne.  Sur  l'ordre 
du  prélat ,  le  guichet  s'ouvrit  et  le  pont-levis 
s'abaissa.  L'évéque  alors,  s'adressant  au  duc,  lui 
dit  :  a  Vous  qui  parlez ,  que  voulez-vous  ?  » 
—  <c  Je  veux  entrer  dans  ma  vilîe ,  »  répondit 
François  ^  ,  «  je  suis  le  duc  de  Bretagne.  »  — 
«  Vous  ferez  donc,  »  reprit  l'évéque,  «  serment 
»  sur  les  saints  Evangiles ,  comme  l'ont  fait  les 
»  rois  et  vrais  ducs  de  Bretagne,  de  garder 
»  les  ministres  de  l'église  et  icelle  en  leurs  li- 
»  bertés  et  franchises.  »  —  «  Je  le  fais,  »  dit 


^  Histoire' de  Bretagne,  par  Bertrand  d'Argentré, 
pages  904  et  suiv. 
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François,   «  elle  jure  ainsi  que  vous  dites.  >i 
Alors  s'avança  le  vicomte  deRohan  :  «  Prince,» 
dit-ril,  «  il  ne  suffit ,  pour  gouverner  des  hom- 
»  ilies,  de  notre  mère  sainte  église  et  des  pro- 
»  messes»  à  eux  faites;  jurer  vous  faut,,  et  par 
»   les  mêmes  saints  livres  et  honorées  reliques-, 
»  de  maintenir  les  libertés  et  franchises  de  la 
»  noblesse  ,  communautés  de  villes  et  tiers- 
»  état.  Cela  fait ,  la  porte  vous  sera  ouverte ,  et 
»  par  iceUe  ,  4out  le  duché  de  vos  pèr^s.  » 
François  1*'.  fit  le  serment  qu^on  exigeait,  et 
de  ce  moment ,.  la  porte  fut  ouverte  de  toute  sa 
grandeur;  mais ,.  avant  d*y  passer,  il  se  retira 
sous  une  tente,  élevée  à.ceteflTet,  quitta  ses  vê^- 
temens  de  deuil ,  se  couvrit  d'une  robe  et  d'un 
manteau  ro3ral  de  drap  d'or;  et,  traversant  la 
ville  accompagné  des  princes  de  son  sang  ^  il  se 
rendit  à  la  cathédrale  de  Saint-Pierre,  où  il  fit 
quelques  actes  de  dévotion.  11  eotra  ensuite 
dans  une  espèce  de  chanibre  qu'on. lui  avait 
préparée  au  milieu  delà  nef,  et  il  y  passa  t^ute 
la  nuit  en  prières.  Le  matin  suivant ,  il  revint  à 
son  palais,  et,  vers  neuf  heures,  en  sortit  re- 
vêtu de  l'ancien  habit  des  rois  de  Bret^gpe,  qui 
consistait  en  une  longue  robe  de  pourpre  et  un 
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manteau  royal  de  même  couleur^  fourrés  d'her- 
mine. Les  princes,  les  barons,  les  grands  officiers 
delà  couronne  ducale  étaient  magnifiquement 
habillés.  L'évêque  de  Rennes  vint  le  recevoir  à  la 
porte  de  Féglise, raccompagna  au  grand  autel , 
et  invita  le  duc  à  s'agenouiller  ;  puis  il  pro^ 
nonça  sur  lui  des  prières  et  oraisons  que  Ton 
conservait  écrites  dans  un  livre  spécial,  déposé 
au. trésor ,  pour  ces  solennités.  Cela  fait ,  il  lui 
plaça  sur  la  tête  une  très-riche»couronne  d'or 
à  bauts  fleurons,  tpus  d'une  égale  hauteur ,  en- 
tourant une  toque  ronde  de  velours  pourpre 
garnie  d'hermine.  Cette  couronne  était  exac- 
tement de  même  forme  et  portait  les  mêmes 
ornemens  en  pierreries  que  la  couronne  de 
France  ^.  L'évêque  lui  mit  encore  une  épée  nue 
dans  la  main  ^en  l'avertissant  qu'il  devait  s'en 
servir  pour  défendre  l'Église  et  maintenir  toute 
justice  en  ses  états.  CIIbs  cérémonies  terminées, 
le  duc  François  sortin  delà  cathédrale ,  précédé 
du  clergé  en  procession,  et  se  rendit  à  l'église 
de  Notre-Dame  de  la  cité.  Il  m^t'chait  sous 

^  Chronique  de    Bretagne^  par  Alain  Bouchard  ^ 

fol.   CLXÏIt. 
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UD  dais  soutenu  par  les  qaatre  bacheliers  de. 
Bretagne.  Lé  sire  de  Laval^Hossac  ,  grand 
écuyer ,  portait  Tépée  dans  un  fourreau  enrichi 
de  pierres  précieuses.  L'oraison  que  Ton  derait 
prononcer  dans  cette  église ëtai^tt  terminée,  le 
cortège  rep(rît  le  chenotin  de  la  cathédrale ,  où 
l'éréque  officia  pontificàlement^  Vers  le  noiliéu 
du  serriGe,  le  sire  de  Guésnené  prit  la  cou- 
ronne que  lé  duc  n'avait  cessé  de  porter  ,  et  la 
posa  sur  un  coussinet  de  drap  d'or.  A  la  àuite 
de  cette  cérémonie,  François  reçut  l'ordre  de 
chevalme  de  la  main  de  Richemont  ;  et  dorant 
plusieurs  jours  des-  fêtes  magnifiques  amusèf- 
rent  les  princes  et  les  barons ,  qui  firent  hom«- 
mage  à  leur  nouveau  souverain. 

Ces  journées  brillantes  furent  promptement 
suivies  de  sérieux  événemens.  François  I*'. 
voulut  continuer  le  système  de  ménagemens 
que  son  père  Jean  Y  avait  adopté  dans  ses  re- 
stions avec  la  Frarice  et  l'Angleterre  ;  et  sa 
politi(}ue  le  conduisit  à  ebar^ger  ton  frêne,  Gilles 
de  Bretagne  ,  de  lui  conserver  l'aniitié  :  de 
Henri  VI.  Il  lui  confia  une  missipn  à  Londres  ^ . 

^  Actes  de  Bret,f  tome  11 ,  4^.  de  la  colieçt. ,  col.  i36o. 
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Le  J£UDe  prince  se  laissa  •  séduire  par  les  ca*^ 
resses  et  les  prévenances  dont  il  fut  1  objet.  II 
ne  vit  pas  que  le  but  du  cabinet  anglais ,  en 
comprenant  la  Bretagne  dans  les  traités  qu'il 
consentait  avec  la  France  pétait  d'amener  le 
duc  François  P'.  à  se  considérer  comme  vassal 
de  la  couronne  d'Angleterre,  et  il  contracta  , 
parmi  ses  nouveaux  amis ,  d'imprudens  enga- 
gemens  qui  Fentrainèrent  rapidement  à  sa 
perte. 

Le  comte  de  Ricfaemont  et  les  plus  habiles 
capitaines  français  déployaient  en  ce  moment 
une  énergique  activité  et  poussaient  la  guerre 
avec  vigueur.  Secondé  par  eux  ^  le  jeune  dau- 
phin parvint  à  faire,  lever  le  siège  de  Dieppe; 
mais  il  eut  la  légèreté  de  ne  pas  poursuivre 
ses  succès  et  de  retourner  en  Anjou ,  près  de  sou 
père ,  afin  de  jouir  de  sa  gloire  naissante.  Le 
duc  de  Somerset  ^  profita  de  son  absence  pour 
opérer  une  descente  près  de  Cherbourg.  Il  mar- 
cha ,  sans  s'arrêter,  sur  le  Maine  et  l'Anjou,  et 
mitlesiége devant  Pouancé^.  Une  petite  troupe 

^  Soubresset ,  disent  les  chroniqueurs. 

^  Hist.  d'Ârturde  Richement,  par  le  Gruel ,  p.  127. 
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de  Bretons,  commandée  par  le  maréchal  de 
Lobéac  et  le  sire  de  Bueil  y  vint  les^  attaquer  , 
s'engagea ,  malgré  les  défenses  du  connétable, 
avec  une  division  de  plus  de  huit  mille  hom- 
mes, et  fut  contrainte  à  prendre  la  fuite,  en 
laissant  la  plupart  de  ses  chefs  au  nombre  des 
morts  ou  des  prisonniers.  Le  duc  de  Somer- 
set alors  quitta  Pouancé  et  assiégea  la  Guerche. 
C'était  une  infraction  aux  traités  qui  liaient 
les  rois  d'Angleterre  et  les  ducs  de  Bi^etagne  ; 
mais  le  lord  Somerset  prit  la  ville ,  en  décla- 
rant qu'il  agissait  ainsi ,  parce  que  François  I"", 
n'avait  pas  encore  renouvelé  l'alliance  que  la 
mort  de  son  père  avait  rompue  ^  La  Guerche 
fut  rachetée  à  prix  d'argent  ;  et  Somerset  se 
retirait  en  Normandie,  lorsqu'on  apprit  que 
les  rois  de'France  et  d'Angleterre  venaient  de 
conclure  une  trêve  d'une  année^,  où  la  Bretagne 
était  comprise. 

Le  connétable  Artur  de  Richemont,  ayant 
perdu  sa  seconde  femme,  Jeanne  d'Albret, 
s'était  remarié  à  Catherine  de  Luxembourg  , 


^  Hist.  de  Bretagne,  ^hv  Le  Baud,  page  490. 
2  MoDstrelet ,  tome  11  ;  fol.  198  et  suiv. 
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fille  dtt  tomte  de  Saint-PoL  Elle  désira  con- 
naître ses  nouveaux  domaines  de  Bretagne  ;  et 
il  saisit  cette  occasion  de  se  rendre  près  de 
son  neveu  y  FrançdsP'. ,  dont  les  querelles  avec 
son  frère  Gilles  n'avaient  déjà  que  trop  éclaté. 
Gilles  de  Bretagne^  accueilli  avec  distinction 
par  le  roi  Henri  VI. ,  près  duquel  il  avait  été 
élevé  sous  les  auspices  de  sa  grand'nière ,  Jeanne 
de  Navarre ,  avait,  pendant  son.  ambassade ,  ac- 
cepté de  ce  monarque  une  pension  de  deux 
mille  nobles^  d'or  ^  et  Topinion  |mblique  s'était 
prononcée  contre  cette  sorte  de  vénalité  d'un 
prince  chargé  d'àbssi  hauts  intérêts.  Jean  V, 
son  pèi-e  y  redoutant  les  discusâions  qui  pour- 
raient s'élever  ei^;tre  ses  enfans  après  sa  mort, 
avait ,  de  son  vivant ,  partagé  ses  immeubles 
disponibles ,  et  les  seigneuries  d'Ingrabde  et  de 
Ghantocé  formaient  l'apadage  de  Gilleé^  Ce 
prince ,  à  son  retour  en  Bretagne,,  demanda 
la  main  de  Francise  de  Ditiaà ,  unique  héri- 
tière d'une  branche  de  la  maison  de  Rohan , 
dans  l'intention  d'accroit^e  ses  revenus,  beau- 

^  Actes  de  Bref.  ^  tome  ii ,  4®-  de  la  Gpl)ect.>  col.  i364. 
—  Actes  de  Rymer,  ^me  xi ,  page  48. 
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ccMip. plus  qiK: par  amour.  Françoise  aimait  Ar- 
tur  de  Montauban ,  et  cependant  elle  était  pro- 
mise au  sire  du  Gavre,  fila  du  comte  de  Laval. 
Artur  de  Montauban ,  chevalier  d'une  ravis- 
sante figure  y  distingué  par  son  esprit  comme 
par  sa  beauté ,  parvenu  ,  jeune  encore ,  à  con- 
quérir les  afiections  de  François  I". ,  ri*avait 
pas  hésité  à  lui  confier  que  le:  cœur  de  la  de- 
moiselle de  Dinan  lui  appartenait,  que  dans 
Iqufs  jeux  d'enfans  elle  lui  avait  promis  de  n'a- 
voir jamais  d'autre  époux ,  et  qu  elle  semblait 
disposée  à  lui  tenir  sa  parole  au  moment  où 
elle  deviendrait  nubile  ;  car  la  gentille  châte- 
laine n'avait  pas  encorecompté  qdat0i*ze  prin- 
temps. François  !•'.  se  proposait  de  protéger 
les  amours  de  son  favori.  Il  en  parla  malheu- 
reusement à  Gilles ,  et  celui-ci ,  qui  prévit  tous 
les  obstacles  que  lui  opposeraient  et  le  duc  son 
firère,  et  la  famille  des  sires  du  Gavre  et  de 
Dinan ,. n'imagina  d'autre  moyen  de  les  apla- 
nir que  d'enlever  la  jeune  fille  \  Après  uii  pa- 
reil éclat,  il  &llut  bien  consentir  à  son  mariage. 

^  Hist.  ecclés.  et  cw.  de  Bref,,  par  dom  Morice^ 
tome  II ,  page  j. 
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Les  lois  étaient  sans  force  contre  les  crimes 
d'un  prince  d'une  aussi  haute  naissance  ;  il 
épousa  Françoise;  et  sa  femme  le  rendit  sei- 
gneur de  Chateaubriand ,  de  Beaumanoir ,  de 
Bain ,  de  la  Hardouînàye  y  de  Montafilant , 
du  Guildo ,  et  de  beaucoup  d'autres  terres  et 
châteaux. 

Gilles  de  Bretagne ,  devenu  puissamment 
riche  par  son  mariage ,  ne  mit  plus  de  bornes  à 
son  ambition.  Il  voulut  amener  le  duc  son  frère 
à  lui  céder  une  partie  de  son  gonvernenaent , 
et  il  se  plaignit  hautement  de  lejaguité  de 
l'apanage  que  lui  avait  laissé  scm  père.  «  Aycc 
»  quel  mépris,  w  disaît-il ,  «  ne  Tavait-on  pas 
»  traité?  Pourquoi  les  terres  qui  lui  étaient  as- 
»  signées  ne  se  trouvaient-elles  pas  situées  en 
»  Bretagne?  Était-il  donc  né  duc  d'Anjou  pour 
»  avoir  ses  propriétés  en  Anjou ,  hors  de  l'héri- 
»  tage  qui  lui  semblait  dévolu  de  droit  aux  en- 
»  fans  de  Bretagne?  Fallait-il  qu'un  fils  de  la 
»  vieille  Ariïiorique  devînt  vassal  d'un  prince 
»  étranger ,  vassal  lui-même  de  tant  d'autres 
»  suzerains?  Pourquoi  son  frère  Pierre,  puîné 
A  comme  lui  du  duc  François ,  avait-il  obtenu 
»  un  apanage  en  Bretagne  ?»  —  «  Ce  qui  m'est 


DU    PRINCE    GILLES.     l^/^5.  333 

»  donné,  »  s'écriait-il,  <c  ne  me  suffit  pas,  et  je 
»  veux  avoir  part  au  duché  !  »  Mais  François  P'. 
s'en  référa  constamment  aux  volontés  de  Jean  V, 
refusa  un  nouveau  partage,  et  déclara  que  se^ 
dispositions  en  faveur  de  Gilles  de  Bretagne  se- 
raient exécutées ,  attendu  qu  elles  étaient  l'ex- 
pression de  la  sagesse  paternelle ,  et  que  le  re- 
venu des  propriété  désignées  par  son  testa- 
ment était  bon  et  solide  \  Gilles  alors  quitta  la 
cour  sans  prendre  congé  de  son  frère ,  et  se 
retira  dans  la  forteresse  du  Guildo  ^. 
j  II  est  probable  quen  sç  livrant  dans  cette 
solitude  k  toute  la  légèreté  de  son  caractère, 
il  essaya  de  nouer  avec  les  ennemis  de  la  Bre- 
tagne des  liaisons  qui  devaient  le  conduire  à 
sa  perte.  Il  envoya  des  agens  au  cabinet  an- 
glais; il  en  reçut  des  émissaires;  une  corres- 
pondance S'établit  ;  et  elle  devint  de  telle  na- 

^  Hist.  de  Bret. ,  par  d'Argentré ,  page  908/ 
^  Gilles  s'abandoona ,  dans  ce  château  ,  à  un  grand 
dérèglement  de  mœurs.  Il  existe  en  Bretagne  un  pro- 
verbe que  l'on  applique  aux  jeunes  gens  de  caractère 
ardent  et  peu  sédentaire  :  s'ils  paraissent  harassés  de 
quelques  courses  amoureuses  et  secrètes ,  on  dit  :  Ils 
viennent  de  courir  le  Guildo. 
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ture ,  qu  on  n  osa  plus  en  confier  le  secret  au 
papier.  Le  général  Mathew  Goth  demanda 
plusieurs  fois  au  prince  Gilles  des  rendes-vous 
pour  lui  expliquer  de  vive  voix  des  choses  im- 
portantes ,  et  lui  porter  de  bonnes  nouvdles 
i^pour  ce  guil  savait  de  F  Angleterre  ^  »     • 

Le  connétable  de  Ricfaemont  apprit  avec 
douleur  le  peu  d'accord  qui  régnait  entre  les 
deux  frères.  Il  aimait  Gilles^  et  fondait  de 
grandes  espérances  sur  Fesprit  actif  de  ce  jeune 
prince.  L'autorité  de  son  caractère,  de  son  âge, 
de  sa  parenté ,  de  sa  haute  renommée,  eurent 
une  puissante  influence  sur  le  duc  et  le  prince. 
Celui-ci  avoua  qu'il  avait  accrédité  près  du  roi 
d'Angleterre  un  envoyé  nbmmé  Thomas  de 
Lesquen  ^,  mais  qu'il  n'avait  pas  prévu  les  con- 
séquences des  instructions  qu'il  lui  avait  don- 
nées, écrites  de  sa  main,  et  qu'au  fond,  bien 
qu'il  eût  ofiert  la  remise  de  ses  forteresses  à 
Henri  VI,  il  n'avait  pas  eu  l'intention  de  s'é- 

^  Extrait  cTun  registre  de  la  chambre  des  comptes 
d^  Paris  ;  Actes  de  Bret.,  tome  ii ,  4*-  de  la  coUect. , 
col.  i382. 

2  Réconciliation  du  prince  Gilles;  Actes  de  Bret,, 
tome  n ,  4'.  de  la  collée,  ;  çol.  i386. 
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carter  de  la  fidélité  qu'il  devait  à  son  souve- 
rain. Il  fallut  se  contenter  de  cette  excuse. 
Mais  le  connétable  saisit  cette  occasion  pour 
rappeler  à  son  neveu  que  déjà  le  roi  de  France , 
mécontent  de  sa  conduite  durant  son  séjour  à 
Londres ,  Tavait  constitué  en  état  de  rébellion 
et  d'inimitié  déclarée  ;  qu'il  avait  confisqué  ses 
terres  dlngrande  et  de  Chantocé,  en  avait 
gratifié  Tamiral  de  France ,  sire  de  Raiz  et  de 
Coëtivy  ^ ,  et  que ,  s'il  les  lui  rendait ,  ce  n'é- 
tait qu'un  acte  de  grâce  et  de  générosité.  Gilles 
promit ,  accorda ,  avoua ,  désavoua  ,  souscrivit 
tout  ce  que  l'on  voulut,  conjura  son  frère  de 
lui  pardonner,  versa  des  larmes,  consentit  à 
ce  que  les  capitaines  de  ses  places  prétassent 
serment  au  duc  de  Bretagne  ^,  promit  d'a- 
mener à  la  cour  la  princesse  sa  femme,  et  d'y 
fixer  sa  résidence ,  et  se  bâta  de  retournai  au 
Guildo,  où  il  renoua  son  intrigue  avec  l'An- 
gleterre. 

Le  duc   de  Bretagne ,   mécontent ,  ouvrit 
l'oreille  aux  calomnies   comme   aux  vérités* 

^  Actes  de  Bret.,  tome  ii ,  4*-  de  la  collect.,  col.  i362. 
Titres  de  Blein ,  daté  du  28  août  i44S* 
^  19  octobre  i445. 
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Son  fayori ,  Artur  de  Montauban ,  fils  d'une 
Italienne  de  la  famille  des  Visconti ,  profondé- 
ment imbu ,  disait-on  y  des  maximes  immo- 
rales et  perfides  quon  reprochait  alors  aux 
peuples  de  la  Lombardie,  n'avait  pas  oublié 
son  ancien  attachement  pour  la  jolie  Fran- 
çoise de  Dinan.  Il  était  parvenu  à  l'entretenir 
secrètement;  et,   dans  les  tendres  épanche- 
mens  d'une  confiance  encore  enfantine ,  il  en 
avait  obtenu  la  promesse  de  sa  main,  si  le  ciel 
rappelait  à  lui  son  époux  Gilles  de  Bretagne. 
Le  bel  Artur  mettait  donc  en  œuvre  tout  ce 
que  lui  suggéraient  à  la  fois  l'amour,  l'ambi- 
tion ,  l'esprit  de  vengeance  et  celui  des  sourdes 
inspirations,  pour  accroître  la  haine  de  Fran- 
çois I*'.  contre  son  frère,  et  l'efiirayer  même 
sur  sa  sécurité  personnelle  menacée.  Jean  Hin- 
gant ,  l'ambassadeur  que  Jean  Y  avait  chargé 
de  ramener .  Isabelle   d'Ecosse   et  qui  s'était 
voué  au  service  de  son  fils ,  Jacques  d'Epina j , 
évêque  de  Bennes ,  homme  ardent  et  impla- 
cable, insultés  l'un  et  l'autre  sans  motif  par  le 
prince  Gilles ,  se  réunirent  au  favori  ;  et  tous 
trois  prêtèrent  à  leur  victime  les  plus  noirs 
desseins.  Il  n'est  que  trop  vrai  que  le  prince 
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leur  fournirait  incessamoient  Toccasion  de  le 
rendre  suspect  à  son  frère.  Loin  de  se  confor- 
mer aux  promesses  qu'il  avait  faites  au  conné- 
table son  oncle,  il  réunit  des  notaires,  et  dé- 
clara qu'il  renoiyçait  au  partagequi  lui  venait  de 
son  père  K  II  s  opposa  au  voyage  que  la  prin- 
cesse Françoise,  sa  femme,  voulait  faire  à  Ploër- 
mel ,  où  résidait  la  cour  de  Bretagne.  Il  reçut 
des  lettres  du  comte  de  Buckingham  qui  lui 
annonçait  d'importantes  communications  ^. 
Le  roi  d'Angleterre  lui  envqya  la  copie  d'une 
missive  qu'il  adressait  au  duc  François,  pour 
l'engager  à  procéder  en  sa  faveur  à  quelque 
nouveau  partage  des  domaines  laissésparJeanV 
à  ses  enfans,  et  surtout  à  lui  donner  un  apa- 
nage en  Bretagne;  le  monarque  témoignait 
aussi  son  ctonnement  de  ce  que  le  duc  refusait 
au  prince  Gilles  l'autorisation  nécessaire  pour 
prendre  du  service  dans  les  arctiées  anglaises  ^ 

^  Actes  de  Btet. ,  tome  u,  4*.  de  la  collect.,  col.  iSgS. 

^  Extrait  d'an  registre  de  la  chambre  des  comptes 
de  Paris;  Actes  de  Bret. ,  tome  n,  4*-  <le  la  coUect. , 
col.  iSgi. 

^  Ibid,  Actes  de  Bret,  tome  ii ,  4**  ^^  la  collect. , 
col.  iSgi. 
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Le  conseiller  Thomas  Hoo,  qui  s'iatitulait 
chancelier  de  France ,  et  le  capitaine  Ross ,  par 
une  lettre  datée  de  Rouen ,  l'invitèrent  de  la 
part  de  Henri  YI  à  se  repdre  près  d'eux  ou  à 
passer  le  détroit  ;  et  Mathew  Goth  lui  écrivit 
que  le  roi  d'Angleterre  avait  l'intention  de  lui 
faire  présent  de  plus  de  terres  qu'il  n'en  aurait 
en  Bretagne,  et  spécialement  du  conité  de  Ri-- 
chemont  ^  Le  prince  Gilles,  séduit  par  leurs 
protestations  de  dévouement,  leur  demanda 
une  garde  anglaise  pour  se  préserver  des  en- 
treprises de  ses  ennemis;  ils  lui  envoyèrent 
deux  cents  hommes,  lui  en  promirent  un  plus 
grand  nombre,  et  l'engagèrent  à  ne  pas  se 
compromettre  dans  le  château  du  Guildo ,  qui 
leur  semblait  peu  susceptible  d'une  longue 
défense  ^. 

La  plupart  de  ces  lettres  fiirent  connues  du 

^  Registre  de  la  chambre  des  comptes  de  Paris  ,• 
Actes  de  Bret,,  tomeii,  4'-  delacoUec,  col.  1897  ^* 
1398. 

2  Ces  lettres  sont  datées  de  Rouen  et  de  Gaen,  en 
mai  et  juin  i/^6.  Extrait  d'un  registre  de  la  chambre 
des  comptes  de  Paris  ;  Actes  de  Bret. ,  tome  Uy  4".  de 
lacoUecjt.,  col.  i4io  et  suiv. 
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duc  de  Bretagne,  qui  s'en  indigna,  ma)3  n'y 
donna  aucune  suite  dans  ce  moment.  Il  son- 
geait à  se  rendre  à  Ghinon.près  de  Charles  Vil, 
afin  d'accomplir  la  cérémonie  de  Thommage 
de  son  duché.  Il  se  présenta ,  en  effet ,  devant 
ce  monarque,  debout  etVépée  au  côté.. Lé  sé- 
néchal de  Poitou  9  Poton  de  Brezé,'  prenant  la 
parole^  lui  dit  :  «  Vous  devenez  homme  du 
»  roi,  notre  souverain  seigneur,  ci-présait ,  et 
»  lui  faites  Jiommage  lige  à  cause  de  votre  du- 
»  ché  de  !]foétagne  et  ses  appartenances , .  et  pf  o- 
»  mettez  le  servir  vers  tous  et  contre  tous ,  qui 
»  peuvent  vivre  et  mourir.  »  A  ces  mo|;s  le 
duc,  s'adreasant" au  roi  lui-même:  <i  Monsei^ 
»  gneur ,  »  dit-il  i  «  telle  redevance  et  ep  la 
»  manière  que  mes  prédécesseurs  ducs  de;Bre^ 
»)  tagne  ont  fait  à  inesseigneurs  vos  prédéce$- 
»  seurs  rois  de  France,  je  vous  fais,  et  non  au- 
»  trement.  »  Jean  Jouvenel ,  chancelier  de 
France ,  se  mit  à  dire  alors  z  «  Monseig^wr  4e 
»  Bretagne  9  vous  devez  être  déceint*  » — «rNon 
»  fait ,  «  reprit  le  roi  ;  «  il  est  comme  il  doit.  » 
Et,  se  pr^iant  à  rire,  il  ajouta*  qu'il  voudrait 
avoir  beaucoup  de  vassaux  pareils.  Le  comte 
de  Vendôme  répliqua  :  «  Si  vous  en  aviez  beau- 

22. 
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»  coup  de  ce  genre ,  vous  auriez  une  suite  nom* 
y>  breuse,  et  seriez  bien  accompagné.  »  Mais  le 
duc  ajouta  ces  mots  :  «Monseigneur,  qu'il  vous 
)»  plaise  me  confipmer'mes  libertés ,  franchises, 
»  prééminences  et  noblesses ,  et  m'y  mainte- 
))  nir  comme  messeigneurs  vos  prédécesseurs 
»  ont  maintenu  moi  et  les  miens.  »  —  «  Je  les 
»  confirme ,  »  répondit  le  roi,  «  et  vous  promets 
»  de  vous  y  maintenir,  et  plus  acî[îroître  que 
»  diminuer  en  votre  temps;  car  vous  ne  me 
))  pourriez  être  plus  proche,  à  moins  que  vous 
»  ne  fussiez  mon  fils  ou  mon  frère  ^  » 

Cette  cérémonie  de  convenance  et  d'égards 
terminée ,  François  P'.  fit  hommage  Uge  pour 
ses  terres  de  Monfort-l'Amaury ,  de  Naufile-le- 
Châtel,  et  autres  seigneuries  situées  en  France. 
Il  se  înit  alors  à  genoux,  les  mains  jointes 
dans  celles  du  roi  et  en  reçut  un  baiser. 

En  peu  de  jours  le  duc  de  Bretagne  parviift 
à  se  ménager  l'amitié  du  roi  de  France,  qui 
n'avait  rien  plus  à  cœur  que  d'attacher  à  ses 

^  Actes  de  Bret,,  tome  ii ,  4'-  <ïe  la  coUect.,  col.  iSgg. 
Chartrier  de  Nantes ,  arm.  L ,  cass.  H ,  n**.  5.  — D'Ar- 
gentine ,  pages  906  à  907. 
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intérêts  un  jeune  prince  dont  ia  puissance  et 
les  alliances  importante»  devaient,  jeter  un 
grand  poids  dans  ses  discussions  avec  FAngle* 
terre.  Alors  François  I".  parla  de  son  frère  à 
Charles  VU,  lui  communiqua  les  pièces  qui 
compromettaient  le  malheureux  Gilles,,  et  le 
.persuada  si  bien,  que  le  roi  lui  promit  des.trou- 
pes,  s'il  était  nécessaire  de  sévir  contre  le  sei- 
gneur du  Guildo  ^ 

Le  duc  François,  à  son  retour  en  Bretagne , 
apprit  que  les  liaisons  de  son  frère  avec  les  An- 
glais devenaient  de  jour  en  jour  plus  redou- 
tables pour  la  paix  de  ses  états  et  son  autorité, 
et  il  résolut  d*avoir  une  entrevue  avec  lui  et  de 
ramener  à  une  explication.  Il  lui  envoya  donc 
le  conseiller  d'état  Hingont,  qui  se  présenta  au 
château  du  Guildo,  chargé  de  paroles  de  con- 
ciliation. Au  moment  où  il  fut  introduit,  le 
prince  Gilles  jouait  à  la  boule  avec  un  officier 
anglais..  L'ambassadeur  lui  remit  respectueuse^ 
ment  les  lettres  du  duc  son  maître ,  et  une  mis- 
sive du  connétable  de  Richemont.  Gilles  lé 

^  Hist.  eêcUs.  et  cw.  de  BreU ,  par  dom  Taillandier, 
tome  II,  page  ii. 
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tecut  avec  hauteur,  et  sans  lui  répondre,  et 
sans  ouvrir  leslefttres,  tes  {rfaça  dans  la  manche 
de  son  pourpoint.  Puis  il  eontiiiua  sa  partie , 
et,  par  une  foule  de  petites  vexations^  fit  en- 
tendre au  conseiller  que  sa  présence  ne  lui  était 
pas  agréable.  Après  vêpres,  ebfin,  il  ouvrit  les 
dépêches  de  son  frère  et  celles  de  son  onde  y  en 
présence  du  conseiller  Hingant,  qui  lui  dit*  : 
«  Monseigneur,  permette^mbi  de  vdus  asamer 
^  du  bon  vouloir  de  celui  qui  vous  écrit.  Le  duc 
»  mon  maître  a  l'intention  de  vous  foire  rai- 
»  son  de  votre  apanage.  Venez  seulement  de- 
»  vers  lui  ;  vous  y  trouverez  monseigneur  le 
»  connétable^  qui  vous  aime.  Tout  sWran- 
»  géra  pour  le  mieux.  Je  vous  prie  instam- 
»  ment  de  me  donner  une  bonne  réponse  et  de 
»  m'expédier.  »  — •  «  Cela  n'est  pas  si  pressé ,  » 
reprit  Gilles  ;  «  toutefois  je  le  ferai.  Tenez- 
»  vous  en  paix.  » 

Après  le  souper,-  dont  la  chère  parut  excel- 

.  ^  A4:tes  de Bret.,  tome,  ir,  .4*-  de  1*  coUçct. ,  col.  1378 
et  suiv.  Lettre  de  Hingant ,  certifiée  par  le  Bâtard  de 
Bretagne  ,  par  Cardinet ,  l'envoyé  du  sénéchal^  et  par 
Glairefeuve.  Extrait  d*un  registre  de  la  chambre 
des  comptes  de  Paris,  .  :  .  o. 
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lente  au  conseiller ,  qui  ne  fut  pas  invité  à 
y  prendre  part ,  le  prince  rassembla  les  dames 
dû  château  et  dansa.  Des  rafraichissemens  fu- 
rent distribués  à  tons  les  conviés,  à  l'exception 
de  messire  Hingant ,  et  de  l'envoyé  du  sénéchal 
de  Rennes ,  qui  avait  porté  les  lettres  du  con- 
nétable.  Las  d'un  accueil  aussi  peu  favorable , 
Hingant  pria  le  prince  Gilles  de  lui  donner  dé- 
finitivement une  réponse ,  parce  que  le  duc 
l'attendait.  «  Je  vous  enverrai  quérir,»  répon- 
dit Gilles ,  «  lorsque  tous  mes  gens  seront  re- 
»  tirés.»  Il  le  fit,  en  effet,  appeler  dans  sa 
chambre  vers  onze  heures  du  soir  ;  et  messire 
Hingant  le  trouva  accompagné  de  Tanneguy , 
bâtard  de  Jean  V,  de  Gardinet,  le  délégué  du 
sénéchal ,  de  son  trésorier  et  de  quelques  offi- 
ciers de  sa  maison.  «  Non  !  non  !  »  s'écria  le 
prince  dès  qu'il  l'aperçut  ;  «  loin  d'aller  au  de- 
»  vaut  de  mon  frère,  qu'il  sache  que  jamais  je 
»  n'entrerai  dans  son  hôtel  !»  —  «  Mais,  »  re- 
prit messire  Hingant,  «le  connétable,  comte 
»  de  Richemont,  vous  garantit  une  bonne  ré- 
»  ception.  »  — «  Je  ne  me  fie  nullement  à  la 
»  garantie  du  connétable ,  »  répliqua  Gilles  ; 
«  il  n'a  jamais  rien  valu ,  et  n'en  vaudra  pas. 
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»  mieux  désormais.  Je  veux  que  le  doc  Fran- 
»  cois  sache  que  je  suis  son  ennemi  mortel  ; 
»  que  les  de  Blois  et  de  TAigle  n'ont  rien  fait 
»  à  notre  père  que  je  ne  veuille  lui  faire  encore 
»  pis.  Seulement  je  n  entends  pas  le  prendre 
»  en  traître;  qu'il  se  précautionne  s'il  vent.  Je 
9  lui  fais  savoir  d'avance  que  j'entreprendrai 
»  sur  lui  à  ma  volonté;  j  aurai  tous  mes  droits, 
»  qu'il  me  les  accorde  ou  non  ;  et  je  vous  le  dis 
»  pour  que  vous  le  lui  fassiez  savoir.  »  Le  con- 
seiller Hingant,  frappé  de  surprise,  lui  fit  respec» 
tueuseraent  entendre  que  l'étonnement  où  le 
mettait  de  telles  paroles  ne  pouvait  être  plus 
profond ,  et  qu'il  ne  croyait  pas  qu'il  eût  réel- 
lement cette  volonté.  Le  bâtard  de  fii-etagne, 
et  quelques  autres,  osèrent  exprimer  une  opi- 
nion semblable;  mais  Gilles  se  hâta  d'ajouter: 
t(  Moi  et  ma  femme  nous  nous  en  irons  sous 
rt  douze  jours  vers  le  roi  d'Angleterre,  pour 
»  nous  plaindre  de  lui.  Avant  un  an  et  demi 
»  j'espère  bien  le  voir  dans  la  meilleure  de 
yi  ses  villes,  dont  je  serai  maître ,  et  alors  j'au- 
»  rai  ma  part  comme  lui  la  sienne.  »  —  «  Je 
»  ne  puis  croire,»    reprit   encore   Hingant, 
«  que  vous  lui  vouliez  tant  de  mal.  Gela  n'ar- 
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»  rivera  pas,  certes,  s'il  plaît  à  Dieu.  »  — 
<rCe1a  sera,  »  dit  ôilles;  «  et  je  demeurerai 
)>  le  maître  ou  le  valet;  n'omettez  pas  de  le 
»  lui  répéter.  »  Le  conseiller  fit  tout  ses  efforts 
pour  l'adoucir;  mais  il  ne. put  rien  ga{;ner  sur 
cet' esprit  irrité,  et  le  prince  lui  demanda 
dans  quelle  ville  il  comptait  se  retirer  en  le 
quittant.  »  Je  crois,  »  répondit  Hingant, 
«que  je  me  fixerai  à  Dinan.  »  —  «  Gardez- 
»  vous-en ,  si  vous  tenez  à  la  vie  !  »  s'écria 
Gilles  de  Bretagne.  «  Cette  ville  sera  inces- 
»  samment  toute  à  moi  ;  et  je  vous  jure ,  que 
»  si  je  vous  y  trouve  avec  votre  pourpoint 
»  rouge,  je  vous  l'écorcherai  sur  le  dos.  Je 
»  puis  parler  hardiment ,  je  suis  assuré  de 
»  mon  fait;  et  quand  je  mettrai  le  pied  hors 
]>  du  Guildo,  ce  ne  sera  qu'à  la  tête  d'une 
»  armée  de  huit  cents  lances.  » 

Hingant  se  retira  dans  sa  chambre  après  cette 
entrevue.  Un  billet  qui  lui  parvint  secrète- 
ment ,  l'avertit  de  ne  prendre  le  lendemain , 
en  s'en  allant ,  aucune  des  routes  battues,  parce 
que  sa  vie  était  menacée.  Il  arriva  à  Rennes 
par  des  chemins  détournés;  rendit  compte  au 
duc  du  résultat  de  sa  conférence,  et  celui- 
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ci  donoa  Tordre  aux  garnisons  de  ses  places 
fortes  de  se  tenir  sur  leurs  gardes. 

Après  la  retraite  du  conseilla*^  les  amis  de 
Gilles  cherchèrent  à  lui  inspirer  de  plus  pru- 
dentes résolutions.  Le  bâtard  de  Bretagne  lui 
dit  ^  :  «  A  quoi  bon  tant  de  naenaees  quand  on 
»  n'est  pas  le  plus  fort.  Je  tous  conseille  en 
»  frère  de  traiter  à  l'amiable  avec  le  duc.  »  — *- 
a  Pourquoi  cela  ?  »  répondit  le  prince  ;  «  dèsque 
»  j  aurai  cinq  ou  six  mille  Anglais ,  j'irai  droit 
»  à  Saint-Mahé-de-Fine-Poterne;  et  qui  a  les 
»  champs  a  l'avantage.  »  —  «  Mais  il  y  a  trêve 
»  entre  les  rois  de  France  et  d'Angleterre;  le 
»  duc  de  Bretagne  y  est  compris  »  et  Henri  VI 
»  ne  la  rompra  pas  uniquement  k  cause  de 
»  vous.  »  —  «  L'affiiire  est  toute  débattue ,  et 
»  je  sais  bien  à  quels  termes  j'en  suis.  »  — 
a  Mais,   monseigneur  mon  frère,   comment 
»  l'entendez^vous?  Si  vous  y  allez  en  déclarant 
»  la  guerre,  il  n'est  personne  en  Bretagne  qui 
»  ne  prenne  parti  pour  le  duc,  contre  vous 
»  comme  contre  tout  autre ,  et  moi-même  vous 

^  Extrait  d!un  registre  de  la  chambre  des  comptes 
de  Paris  ^  Actes  de  Bret. ,  tome  11 ,  4'«  ^^  la  collect.  y 
col.  i4o8. 
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»  me  trouveriez  avec  lui.  »  —  '«Eh  bien  !  si  je 
»  vous  y  trouve ,  je  vous  romprai  k  tête  !  »  Tan- 
'neguy  coudia  dans  le  même  lit  qiie  le  prince. 
La  nuit  se  passa  en  repos  ;  mais  dès  le  lende- 
main le  bâtard  reprit  son  discours  de  ^a  veille, 
et  dit  à  Gilles  :  a  Le  duô  ne  sera  pas  content 
,»  de  vos  paroles  à  messire  Hingant;  vous  de- 
»  vriez  envoyer  vers  lui  pour  vous  en  excu- 
»  ser.  »  —  «  Que  voulez-vous  que  je  fasse ,  mon 
»  frère?  »  répondit  Gilles;  «  pourquoi  le  duc 
»  ne  me  donne-t-il  pas  mon  droit  ?  Il  dissimule 
»  et  me  menace.  Je  ne  sais  à  quels  termes  il 
»  en  veut  venir;  mais ,  par  ma  foi ,  je  m'en  irai 
»  en  Normandie  ;  j'emmènerai  ma  femme ,  çt 
»  je  ferai  demander  mon  droit  par  les  gens  du 
»  roi  d'Angleterre  1  »  Le  prince  sortit  alors  de 
sa  chambre,  et  trouva  ses  amis  et  ses  servi- 
teurs dans  la  plus  vive  inquiétude.  Ils  lui  re- 
présentèrent toute  Fhorreur  de>  la  situation  où 
il  voulait  se  mettre,  et  Tébranlèrent  tellement, 
qu'il  consentit  à  demander  un  sauf-conduit  à 
.son  frère,  en  lui  disant  qu'il  voulait  aller  lui- 
même  se  jeter  à  ses  pieds,  et  solliciter  son  in- 
dulgence et  le  retour /de  sa  tendresse.  Malheu-^ 
reusement  il  communiqua  ce  projet  de  letlnr 
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à  un  Anglais ,  nommé  Lileburne  ^ ,  qui  lui 
avait  conduit  un  détachement  au  Guildo.  Cet 
Anglais  Uàma  la  mesure,  déchira  la  lettre 
comme  inconvenante  et  honteuse,  et  nulle 
prière  ou  considération  ne  purent  désormais 
ramener  le  prince  à  des  idées  conciliatrices. 

De  nouvelles  lettres  écrites  par  des  capitai-. 
nés  anglais  de  la  garnison  d^Avranches  ^,  pour 
engager  Gilles  de  Bretagne  à  se  tenir  sur  ses 
gardes,  en  le  prévenant  que  ses  ennemis  pré- 
paraient contre  lui  des  entreprises  guerrières, 
furent  interceptées  et  montrées  au  duc  Fran- 
çois, que  déjà  les  rapports  de  mussire  fJin- 
gant  avaient  exaspéré.  Outré  décolère,  il  con* 
çut  le  projet  de  mettre  son  frère  en  jugement , 
comme  ennemi  de  Tétat ,  et  prit  la  résolution 
de  le  faire  arrêter  ;  mais  il  craignit  de  se  char- 
ger lui-même  de  cette  odieuse  commission;  et 
il  écrivit  au  roi  de  France ,  afin  d*en  obtenir 
les  troupes  que  ce  monarque  lui  avait  pro- 

^  Les  chroniqueurs  français  disent  Lillebonne. 

^  Lettre  de  ^oskill ,  datée  d'Avranches ,  le  ^5  juin 
i446-  extrait  dun  registre  de  la  chambre  des 
comptes  de  Paris  ;  Actes  de  Bret,,  tome  ii ,  4*.  de  la 
ooUect.  f  col.  i4o3. 
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mises  9  dans  le  cas  où  la  conduite  du  prince 
Gilles  Tobligerait  à  recourir  à  ses  bontés.  Char- 
les VII;  qui  tenait  pour  suspect  tout  ce  qui 
venait  de  TAngleterre  /  et  ce  n'était  pas  sans 
raison,  fit  partir  à  Finstant  quatre  cents  lances 
commandées  par  Tamiral  de  Coëtivy,  le  séné- 
chal Poton  de  Brezé  et  le  capitaine  Renault  du 
Dresnay.  Ce  détachement ,  dont  les  chefs 
12:^  avaient  reçu  les  ordres  nécessaires,  se  présenta 
^^:  un  dimanche  devant  le  château  du  Guildo. 
7'^  L'imprudent  Gilles ,  qui  tous,  les  jours  oflfensait 
r^  son  frère  par  ses  sarcasmes  et  ses  relations  réi- 
^  :  térées  avec  les  généraux  de  l'armée  anglaise , 
^g.  ne  prenait  aucune  précaution  «contre  les  résul- 
«  tats  possibles  du  mécontentement  quil  bra- 

,^  vaity  s'irritait  des  sages  observations  de  ses 
.^  conseillers,  et  passait  ses  journées  en  fêtes 
,^;  bruyantes  et  en  plaisirs ,  comme  s'il  eût  été  en 
-^  ^  paix  avec  tout  le  monde.  Il  jouait  à  la  paume  ^ 
lorsque  les  troupes  royales  arrivèrent  ;  et ,  dès 
qu'il  apprit  qu  elles  s'annonçaient  de  la  part 
de  Charles  VII,  il  fit  ouvrir  ses  portes,  dit  aux 
capitaines  qu'ils  étaient  les  bienvenus,  et  leur 

^  Hist.  de  Brei.  »  par  Le  Baud,  page  49^* 
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demauda  des  nouvelles  du  roi  son  oncle.  Us  loi 
signifièrent  les  ordres  dont  ils  étaient  porteurs; 
ei  son  ëtonnement  et  sa  douleur  furent  au 
comble,  quand  il  apprit  l'objet  de  leur  mission. 
Suivant  Vindigne  usage  de  cette  époque,  les 
comnlandans,  après  s'être  emparés  des  cle& 
de  tous  les  appartemens  du  château ,  pillèrent 
sa  vaisselle  et  ses  joyaux,  et.se  saisirent  égale- 
ment de  ceux  de  la  princesse  Françoise  et  de 
sa  mère  Catherine  de  Rohan.  Gilles  fut  con- 
duit à  Dinan,  vers  son  frère  ^  qui  refusa  de  le 
voir,  puis  transféré  à  Rennes,  et  bientôt  après 
k  Châtëaubriant. 

Le  connétable  de  Richemont  n'avait  pas  été 
consulté,  et  il  n'apprit  la  détermination  du 
roi  qu'après  le  départ  de  Coëtivy  et  de  Brezé. 
Il  alla  trouver  Charles  VII ,  lui  reprtxîha  fiè- 
rement sa  duplicité  ^  qui  tendait  à  détruire  la 
maison  de  Bretagne,  en  rendant  irréconcilia-, 
blés  deux  princes  qu'il  eût  été  fadle  de  rap- 
procher par  des  moyens  plus  doux  ;  il  le  ras- 
sura sur  les  craintes  exagérées  qu'on  lui  avait 

^  Histoire  d'Artur  de  Bretagne,  comte  de  Biche- 
mont  ,  connétable  de  France ,  par  G«  le  Gruel,  p.  i32. 
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données;  et  le  roi ,  touché  de  k  force  de  ses 
raisons  et  de  la  douleur  quil  montrait,  lui 
dit  :  a  Et  bien  ^  beau-frère  de  Bretagne  ^  pour-- 
»  voyez-y  vousrméme,  et  faites. diligence,  au- 
M  trement  la  chose  irait  naal  ;  car  ils  sont 
»  partis  y  tous  délibérés  de  le  prendre  ei  de  le 
».  mettre  entre  les  mains  du  duc.»  Mais  la 
rapidité  que  le  comte  de  Richemont  mit  dans 
son  voyage  n'eut  d'autre  résultat  que  d'obliger 
le  duc  à  se  faire  amener  son  frère  au  château 
de  Dinan.  Gilles  se  mit  à  genoux  en  sa  pré- 
sence ,  le  prince  Pierre  de  Bretagne  imita  cet 
exemple  en  versant  des  larmes,  le  connétable 
lui-même  s'agenouilla  devant  son  neveu ,  tous 
supplièrent  François  I".  de  pardonner  à  son 
frère.  Quelques  parole»  mal  interprétées  am,e- 
nèrent  une  querelle  plus  vive;  le  duc  in^ 
sulta  le  malheureux  Gilles  par  des  railleries 
hors  de  saison  ;  et  Iç  généreux  comte  de  Riche- 
mont  se  retira  ^  doulou^^eus^m^i^t  affecté ,  dans 
se$  terres  de  Parthenay. 

Le  duc  François  s'occupa  dès  lors  dé  re- 
chercher des  faits  de  nature  suffisante  pour 
amener  lé  jugement  et  la  condamnation  de 
son  frère  .11  chargea  le  procureur  gercerai  de 
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Bretagne ,   Olivier  du  Breil ,   d'entendre   les 
plaintes  et  doléaùces  et  de  les  recueillir.  Du 
Breil  voulut  s'en  dispenser;  mais  le  duc  Yy 
contraignit.  L'information  commença  ;    et    il 
reçut  les  dépositions  d'un  grand  nombre  de 
femmes  ou  filles  qui  accusaient  le  prince  d'a- 
voir violemment  attenté  à  leur  pudeur,  dans 
le  secret  de  son  château  du  Guildo.  Si  ces  dé- 
nonciations   attestaient    le    relâchement    des 
mœurs  de  Gilles,  elles  n'étaient  cependant  pas 
telles  que  la  mort  en  dût  être  le  châtiment.  Le 
duc,  mécontent,  rassembla  son  conseil  composé 
du  chancelier,  du  président  de  Bretagne,  du 
sénéchal  de  Rennes  ,  de  Vévêque  de  Rennes, 
Jacques  d'Epinay  ^ ,  du  conseiller  Hingant ,  du 
sire  de  Montauban   et  de  son  fils  Artur.  Il 
leur  communiqua  les  lettres  des  officiers  an- 

^  La  plupart  des  écrivaios  ,  Tauteur  même  de 
l'Histoire  ecclésiastique  et  cipile  de  Bretagne,  ont 
fait  de  cet  évéque  du  nom  d'Epioay,  un  évéque 
de  Saiot-Brieuc.  Les  catalogues  des  évéques  de  œ 
diocèse  ne  font  aucune  mention  d'un  évéque  de  ce 
nom.  Jacques  d'Epinay,  fils  de  Robert,  fut  un  mo-> 
ment  évéque  de  Saînt-Malo  ,  puis  promu  à  réyéchë 
de  Renifes. 
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glais  trouvés  au  Guîldo;  et  le  conseil,  pour 
le  satisfaire,  interrogea  les  valets  de  Gilles,  et 
rédigea  procès  verbal  de  leurs  réponses.  Muni 
de  ces  pièces,  le  duc  appela  de  nouveau  le 
procureur  général ,  et  lui  commanda  de  faii'e 
les  fonctions  de  sa  charge.  Ce  magistrat  de- 
manda des  faits  à  Vappui  d'une  accusation.- 
On  lui  remit  les  notes  qui  provenaient  du 
Guildo  et  des  interrogatoires  faits  par  le  con- 
seil ;  et  il  dressa ,  en  termes  généraux ,  un  acte 
qui  parlait  de  félonie  et  d'ingratitude,  mais  qui 
ne  spécifiait  rien  de  positif  ^ 

Lorsque  cet  acte  d  accusation  fut  rédigé ,  le 
duc  le  fît  lire  devant  son  conseil.  Quelques- 
uns  des  membres  furent  d'avis  que  les  preuves 
étaient  suffisantes  pour  motiver  un  procès; 
d'autres ,  que  la  grande  jeunesse  du  prince  de- 
vait lui  servir  d'excuse.  L'évêque  de  Rennes 
refusa  d'opiner,  parce  qu'il  était  homme 
d'église,  et  que  la  matière  était  criminelle. 
Du  Breil  fit  encore  des  efibrts  pour  ramener 
le  duc  à  l'indulgence;  mais  Françœs  exigea 
que  son  rapport  fût  soumis  aux  états  convo- 

^  Hist,  de  Brei,,  par  B.  d'Argenti*é, pages  918  à  914. 
IV.  23 
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qués  à  Redon.  Le  sire  de  Combour  se  leva ,  et 
dit, dans  cette  assemblée ^   «  que  depuis  que 
i>  monseigneur  Gilles   était  revenu  d'Angle- 
»  terre  ^  la  plupart  des  chevaliers  avoient  con'> 
»  versé ,  bu  et  mangé  avec  lui ,  qu'ils  avoient 
))  connu   ses  plus  secrètes  pensées,  qu  ils  sa- 
»  voient  l'emploi  de  son  temps  et  à  quels  amis 
»  selivrdit  le  prince;  il  pensoit,  quant  à  lui, 
))  qu'il  n'existoit  pas  de  meilleur  Breton  que 
»  Gilles ,  de  plus  attaché  au  roi  de  France  et 
»  de  plus  fidèle  à  son  frère.  »  Il  requit  sa  dé- 
livrance, demanda  qu'il  fut  entendu  dans  sa 
justification  ^  et  insista  pour  que  le  frère  du 
duc  de  Bretagne  ne  fût  pas  aussi  scandaleu- 
sement traitée  Les  états  déclarèrent  que  les 
crimes   dont    on    accusait   le    prince    Gilles 
éUiient  capitaux ,  et  méritaient  d'attirer  sur  sa 
tête  toute  la  rigueur  dfis  lois  ,   s'ils   étaient 
prouvés;  mais  que,  dans  l'état  des  choses,  on 
ne  pouvait  pitmoncer  ni  la  condamnation  ni 
l'absolution.  On    nomma  donc  des  commis* 
saires  pour  continuer  les  informations. 


^   Chronique  de  Bretagne^    par  Alain  Bouchard, 
fol.  CLXxii ,  verso. 
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Le  roi  de  France  avisait ,  à  cette  époque  , 
^ux  nioyens  d'éteindte  le  schit^me  qui  déchi- 
rait rÉgHse ,  causé  par  lès  démêlés  du  pape 
Eugène  IV  et  du  concile  de  Bâle.  Une  réunion 
de  princeà  eut  lieu  k  Cet  effet  dans  le  village  de 
Raillé,  non  loiii  dé  Chinod  ^ .  Le  duc  de  Bretagne 
y  parut;  mais  il  n'usa  du  temps  de  son  séjopr 
près  du  roi  que  pour  l'exciter  encore  contre 
«on  frère;  il  lui  communiqua  les  articles  de 
l'acte  d^âccusàtioû^  et  parvint  à  lui  faire  ap-^ 
prouver  sa  conduite  en  tous  ses  points. 

A  âon  retour  dan^  des  étals,  le  duc  Fran- 
çois ordonna  de  presser  les  informations;  et  le 
proqureur  général  lui  déclara  enfin  qu'elles 
étaient  closes,  a  Et  quelle  est  actuellement 
»  votre  Opinion?  »  demanda  le  duc  à  ce  ma- 
gistrat. —  «  Je  pense ,  »  dit-il ,  «  qu'il  existe 
»  assez  de  charges  pour  justifier  la  légôlité  de 
»  l'emprisonnement^.  »  ^-~  «  Et  au  pardessus^ 
M  qU'avez*-vous  délibéré  d'y  feire?  »—*•<!  Je  ne 
»  vois  pas  ,  monseigneur  ,  ce  qu'on  y  peut 
»  faire  de  plus.  Par  les  coutumes  de  Bretagne , 

^  Hist.  d!Artur  de  Richemont^  page  i34.  —  D'Ar- 
gentré,  page  917. 

2  Hist,  de  Bret. ,  par  d'Argentré,  pages  gi4  à  91 5. 
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»  l'aine  n'a  jioint  droit  de  poursuite  crimi- 
»  nelle  sui;  son  juveigneur,  et  le  duc  même  ne 
»  sauroit  le  justicier  de  sa  justice,  d  —  Le  duc 
reprit  :  «  A  quoi  profitera  donc  tout  ce  qui  a 
»  été  fait?  »  Le  procureur  général  ne  répondit 
pas.  Il  est  probable  qu'il  n'avait  cherché  qu'un 
prétexte  pour  détourner  les  idées  haineuses 
qui  se  pressaient  dans  l'imagination  de  Frau* 
cois  P'.,  et^il  eût  craint  sans  doute  qu'on  ne 
discutât  à  fond  une  doctrine  qui  n'eût  pas 
souffert  l'examen. 

Le  duc  François  n'usait  de  cette  sévérité  que 
pour  son  frère.  Tandis  qu'il  le  tenait  renfermé 
dans  une  étroite  prison  ,  il  traitait  avec  les 
comtes  de  Penthièvre ,  rendait  à  la  liberté  l'in- 
fortuné Guillaume,  se  réconciliait  avec  Jean 
de  Blois,  essuyait  ses  larmes,  l'embrassait^ 
lui  restituait  les  principales  terres  de  sa  fa- 
mille ,  et  lui  payait  cent  vingt  mille  écus  d'or 
en  indemnité.  Olivier  de  Blois  n'existait  plus. 

Cependant ,  la  trêve  jurée  entre  les  rois  de 
France  et  d'Angleterre  venait,  à  son  expira- 
tion, d'être  prorogée  pour  un  an  V  Les  Bretons, 

1  D'avril  i448  à  i^^g. 
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pleins  de  confiance  dans  les*  paroles  royales, 
ne  prenaient  aucune  inquiétude  de  la  proximité 
des  troupes  du  duc  de  Somerset ,  qui  compo- 
saient les  garnisons  de  Pontorson  et  de  Saint- 
James  de  Beuvron.  Les  soldats  anglais  y  à  raison 
de  la  trêve ,  étaient  reçus  en  Bretagne  comme 
des  amis  ;  ils  se  répandaient  dansles  campagnes 
et  pénétraient  même  dans  les  villes  fermées , 
achetant  et  vendant  divers  objets ,  partout  bien 
accueillis,  n'excitant  aucun  soupçon  et  ne  son- 
geant toutefois  qu'à  préparer  une  trahison. 
Dans  leurs  excursions ,  Us  parvinrent  à  recon- 
naître si  bien  la  place  de  Fougères,  qails  for- 
mèrent le  projet  de  s'en  emparer.  Fougères 
était  alors  une  ville  riche ,  marchande ,  bien 
peuplée ,  possédant  des  relations  fort  étendues. 
Occupée  de  son  commerce,  et  se  reposant  sur 
la  foi  des  traités,  elle  se  gardait  avec  peu  de 
soin.  François  de  Surienne,  dit  l'Aragonais, 
capitaine  célèbre  par  la  prise  dé  trente-deux 
forteresses,  chevalier  de  l'ordre  de  la  Jarretière , 
et  gouverneur  des  marches  de  Norman(^ie, 
réunit  huit  cents  hommes  dévoués , .  et ,  vers 
trois  heures  après  minuit ,  descendit  avec  eux 
dans  les  fossés  qui  entouraient  Fougères,  en 
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observant  le  plus  profond  silence.  Ses  gens 
posèrent  leurs  échelles   sans  être  inquiétés , 
surprirent  la  ville  et  le  château  ^ ,  massacrèrent 
les  soldats  bretons  ,  forcèrent  les  femmes , 
pillèrent  les  habit^ins ,  les  rançonnèrent ,  com- 
mirent toutes  les  cruautés  intaginablas  ;  et , 
après  s'être  mis  eux-rmêmes  à  l'abri  d'un  coup 
de  main ,  se  jetèrent  sur  les  campagnes  qu'ils 
dévastèrent.  Le  duc  de  Bretagne  apprît  par 
la  voix  publique  la  désolation  de  ses  peuples , 
et  sut  en  même  temps  que  le  roi  d'Angleterre 
ne  faisait  saisir  ses  places ,  qu'afin  de  se  procarer 
un  objet    d'échange  contre  la  personne   du 
prince  Gilles;  c'était  du  moins  le  bruit  que 
propageaient  les   Anglais  pour  excuser  leur 
perfidie  ^.  Le  sire  de  Parthenay  fut  donc  en- 
voyé  vers  l'Aragonais,  et   lui  dit  :    «  Vous 
»  nous  expliquerez  sans  doute  avec  franchise 
»  par  quel  ordre  vous  avez  envahi  Fougères , 
»  et  nous  rendrez  raison  valable  d'un  tel  at* 
»  tentât  au  droit  des  gens  ?»  —  «  Ne  m'en- 
»  quérez  pas  plus  avant,  )>  reprit  le  capitaine, 

^  Histoire  de  Charles  VII ,  par  le  héraut  d'armes 
Berri,  page  432. 

2  Hist,  de  Bret, ,  par  Le  Baud  ,  page  494" 
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)»  ne  voyez-vous  pas  que  je  suis  de  l'ordre 
»  de  la  Jarretière?  cela  doit  vqus  suffire  ^  » 
»  —  «0  Mais ,  »  dit  le  sire  de  Parthenay ,  l'or- 
»  dre  de  la  Jarretière  est-îl  insigne  de  traî- 
»  tpise  ?  On  dit  que  vous  avez  pris  Fougères 
»  pour  avoir  messire  Gilles  ;  qui  vous  le  ren- 
»  droit  avec  un  bon  pot  de  vin,  seriez-vous 
»  content?  »  —  «  Franchise  soit!  »  répondit 
TAragonai» ,  «  je  vous  dirai  que  j'ai  pouvoir 
»  de  prendre  et  non  de  rendre.  » 

11  devenait  évident  que  cette  indigne .  en- 
treprise avait  été  conçue  dans  le  cabinet  du 
roi  d'Angleterre,  et  que  le  nom  du  prince 
Gilles  ne  servait  que  de  prétexte  à  la  trahison. 
François  P'.  écrivit  au  duc  de  Somerset,  en  le 
sommant  de  réparer  les  dommages  causés  par 
la  rupture  inattendue  de  la  trêve ,  contre  tout 
honneur  et  devoir  de  prince.  Le  lord  Somerset 
se  contenta  de  répondre  qu'il  n'avouait  nulle- 
ment l'envahisseur ,  et  qu'il  engageait  le  duc 
à  se  pourvoir  comme  il  l'entendrait.  Fran- 
çois I"'.  en  appela   au  roi   de  France;  et  ses 

y 

^  Hist.  ecclés,  etcw,  de  Bret,,  par  dom  Taillandieiv 
tome  II ,  page  aa. 
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envoyés  déclarèrent  à  Charles  VII,  que  s'il 
n'en  obtenait  pas  raison  comme  il  cQn venait, 
le  duc  de  Bretagne  réclamerait  satis&iction 
par  la  voie  des  armes. 

Si  le  caractère  de  Charles  VU  eût  été  sus- 
ceptible d'énergie,  il  se  fût  hâté  d'accorder  une 
armée  aux  sollicitations  de  François  P*".  ;  mais 
sa   politique  n'était  pas  assez  profonde  pour 
lui  montrer  que  l'Angleterre  ne  tendait  qu'à 
faire  tomber  la   Bretagne  sous    sa  vassalité. 
Henri  VI  commençait  à  sentir  que  sa  domi- 
nation déplaisait  au  midi  comme  an  nord  de 
la  France,  et  il  attachait  un  grand  intérêt  à  se 
soumettre,  eu  qualité  de  fief,  la  plus  belle 
province  maritime  des  Gaules.  Le  prince  Gilles 
n'était  qu'un  faible  instrument  dont  se  servait 
l'adresse  du  conseil  de  l'Échiquier.  Charles  VU 
crut  devoir  gémir  sur  le  sort  de  ce  prince  in- 
considéré ,  et  rappeler  les  conditions  de  sa 
trêve  ;    mais   tandis   qu'il    discutait  à  Saint- 
Ouen  et    à  Louviers  avec  des  ambassadeurs 
anglais ,  le  connétable  de  Richeaiont  s'empa- 
rait du  Pont-de-l' Arche  ,   de  Couches  et  de 
Gerberoy.  De    ce  moment ,  les   conférences 
dégénérèrent  en  aigreur.  Le  roi ,  nonobstant 
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ses  héâtations  et  ses  terreurs ,  se  vit  con- 
traiat  4e  signer  un  traité  d'alliance  offensive 
et  défensive  avec  le  duc  de  Bretagne;  et  la 
guerre  prit  un  caractère  d'autant  plus  avan- 
tageux pour  la  France ,  que  les  plus  célèbres 
Bretons  se  précipitèrent  en  armes  sur  les  places 
de  la  Normandie  occupées  par  les  Anglais, 
taudis  qu'une  heureuse  diversion  s'opérait  en 
Aquitaine  ^ 

L'infortuné  Gilles  gémissait  dans  une  prison 
sévère  tandis  que  ces  événemens  se  passaient; 
et  peut-être  eût-il  obtenu  sa  liberté ,  peut-être 
eût-on  ramené  son  frère  à  plus  d'indulgence 
et  de  douceur,  si  les  éternels  ennemis  de  la 
Bretagne  comme  de  la  France ,  n'eussent  ag- 
gravé son  sort  par  l'intérêt  même  qu'ils  sem- 
blaient y  prendre.  Les  ambassadeurs  d'Angle- 
terre le  réclamèrent  près  de  Charles  VU  dans 
les  conférences  de  Saint-Ouen ,  de  Vaudreuil  et 

^  Extrait  des  DOtes  diplomatiques  des  ambassadeurs 
de  France  et  d'Angleterre  ,  tirées  d'un  Registre  de  la 
chambre  des  comptes  de  Paris  ;  Actes  de  Bret,, 
tome  II,  4®.  de  la  collection,  col.  i454  à  i5o8  et  sui»r. 
—  Traité  de  Charles  VII  avec  le  duc  de  Bretagne  ^ 
col.  i5o8etsuiv. 
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de  Louviers ,  ea  déclarant  que  Henri  VI  Tayait 
nommé  son  connétable  ,  et  qu'il  entendait 
qu  on  le  lui  rendit.  Cette  demande  hautaine 
ne  devait  pas  être  écoutée  ;  mais  lé  malheoreox 
prince  écrivit  au  roi  %  en  se  plaignant  de  ce 
qu  on  l'avait  ôté  des  mains  d'Ârtur  de  M  on- 
tauban  chargé  de  sa  garde ,  et  dont  Hmmanité 
lui  avait  épargné  bien  des  maux,  pour  l'aban- 
donner à  des  méchans  qui  le  firappaient,  le 
tourmentaient  et  le  tepaient  dans  une  prison 
si  dure ,  qu'il  y  périrait  si  1  on  ne  se  hâtait  de 
Ten  arracher.  11  suppliait  le  monarque,  son  on- 
cle y  de  lui  envoyer ,  au  moins,  un  honmae  d'une 
incorruptible  probité,  afin  qu'on  l'interrc^eàt, 
et  que  son  innocence  ressortit  de  ses  réponses. 
I4  longue  détention  du  prince  Gilllss,  à  laquelle 
on  ne  voyait  plus  de  bornes ,  émut  de  pitié 
quelques-uns  de  ses  anciens  amis.  Us  essayèrent 
de  faire  entendre  au  roi  qu'on  l'avait  noial  in- 
formé ,  que  la  plupart  des  délits  reprochés  au 

^  extrait  d'un  Registre  de  la  chambre  des  comptes 
de  Paris  ^  Actes  de  Bret,,  tome  ii,  4''  de  la  collect. , 
coi.  143  8.  —  Hist.  lam,entahle  de  Gilles ,  seigneur  de 
Châteaubriant  et  de  Chantocé ,  prince  du  sang  de 
france  et  de  Bretagne,  etc. 
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seigueur  du  Guildo  y  ne  reposaient  que  sur  des 
imputations  ou  fausset»  ou  exagérées,  dans  les* 
quelles  une  haineuse  intrigue  jouait  le  {>reinièr 
rplô,  çt  qu'il  fallait  mettre  un  terme  à  ces  di- 
visions de  famille.  La  corruption  était  alors 
un  moyen  si  certain  de  se  faire  écouter ,  et  il 
paraissait  tellement   naturel  de  l'employer , 
que  le  cliev3lier  de  Rosnivinen ,  Breton ,  cham-* 
bellan  de  Charles  YII ,  distribua  presque  pu- 
bliquement dix  mille  écus  d'or  à  divers  mem- 
bres du  conseil  privé  ^ ,  afin  de  les  engager  à 
parler  au  roi  de  Vinnocence  du  prince  de  Bre- 
tagne. Le  comte  de  Richemont  joignit  ses  efforts 
aux  dons  du  généreux  Rosnivinen,  et  Char- 
les VII  envoya  près  du  duc  François,  l'amiral 
de  France,  Coëtivy,  devenu  sire  de  Raiz,  par 
suite  des  confiscations  opérées  sur  le  maréchal 
que  la  ville  de  Nantes  avait  vu  périr  naguère 
sur  un  bûcher.  Le   sire   de  Raiz  s'était   fait 
aimer  de  François  I*'.  qui  l'avait  enrichi*  Le 
duc  le  reçut  à  bras  ouverts  ;  et  sans  objection , 
sans  difficulté  ,  sans  délai ,  lui  confia  l'ordre 
précis  pour  les  gardiens  de  la  prison  de  Mon^ 

1  Hist,  de  Bret, ,  par  Bert.  d'Argentré,  page  91a. 
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ture  et  le  scel  ^  à  Tinstigation  d'Artur  de  Mon^ 
tauban;  et  Von  ajoutait,  à  Fappui  de'  la  sup- 
pœition  de  pièce,  que  le  roi  d'Angleterre  ne 
préparait  aucune  expédition  pour  les  côtes  de 
la  Bretagne ,  et  qu'il  ne  réclamait  pas  de  ré- 
ponse à  sa  lettre.  Toutefois  le  fait  de  la  falsi- 
fication ne  repoâe  que  sur  des  soupçons  ;  et  les 
amis  mêmes  de  Gilles  ne  firent  aucune  dé- 
marche pour  constater  l'imposture.  L'amiral 
de  Coëtivy ,  surpris ,  blessé  d'abord ,  n'eut  au- 
cune  objection    à    présenter    quand    on    lui 
montra  la  dépêche; il  exigea  seulement  qu'elle 
lui  fut  confiée ,  afin    de   la   communiquer  à 
Charles  VII.  On  y  consentit  ;  il  reprit  la  route 
de  Chinon  ,  et  Gilles  fut  resserré  plus  que  ja- 
mais. Après  le  départ  de  l'amiral ,  on  l'accusa 
d'avoir  trempé  dans  l'horrible    complot  qui 
mettait  le  comble  aux  malheurs  du  prince  » 
on  prétendit  que  l'éclat  de  l'or  l'avait  ébloui, 
on  versa  sur  lui  le  mépris  à  pleines  mains  \ 
Tel  est  le  sort  des  hommes  qui  vivent  près  des 
trônes,  quand  ils  se  font  un  honneur  d'exé- 


^  Chronique  de  Bretagne,  par  Alain    Bouchard, 
fol  cLxxxiii,  recto. 
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Il      cuter  de  hautes  voloatés ,  sans  peser  leur  Justice 

j,       ou  leur  convenance;  dans  leur  innocence  né- 

|r      gative^  la  voix  du  peuple  est  constante  h  les 

j       déclarer  coupables. 

^  Les  armes  de  Charles  Y II ,  sous  les  ordres 

du  connétable  de  Richemont ,  furent  partout 
victorieuses  en  Normandie.  Le  duc  de  Bre- 

^  tagne  fit  capituler  Fougères  ,  et  rejoignit  les 
troupes  du  roi,  suivi  de  huit  mille  hommes 

,  couverts  de  fer.  Pontorson,  Saint -James  de 
Beuvron  tombèrent  devant  lui.  Il  prit  Cou- 
tances ,  GranvUle,  Saint-Lô ,  Carentan  ,  Valo- 
gne ,  et  mit  le  siège  devant  Avranches  et  Saint- 
Michel  ,  tandis  que  les  Anglais ,  découragés , 
perdaient  Vernon,  Mantes,  Lisieux,  Fécamp,  et 
que  Charles  VII  effectuait  son  entrée  à  Rouen , 
arraché  enfin  k  l'Angleterre  ^  Le  gouverne- 
ment de  Londres  ,  les  lords ,  les  chefs  de  Top- 
position  des  communes  s'effrayèrent  ;  le  mé- 
contentement fut  porté  à  l'extrême  contre 
Henri  VI  ;  il  s'était  rendu  impopulaire  en  dé- 
vouant à  l'échafaud  des  têtes  que  l'estime  gé- 

^  Hist,    d'Artur  de   Richemont,    connétable    de 
France ,  pages  i4o  et  suiv. 
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nérale  entourait  d  uae  auréole ,  et  il  essaya  de 
tenter  un  effort  dédsif  en  chargeant  sir  Thomas 
Kyriel  de  lui  reconquérir  la  Normandie  ^.  Ky- 
riel  obtint  d  abord  quelques  avantages  sur  les 
troupes  commandées  par  le  comte  de  Cler- 
mont;  les  Français  reculèrent  et  repassèrent 
la  Vire  ;  mais  le  connétable  de  Richemont , 
averti  par  un  poursuivant  d'armes,  arriva  près 
de  Formigny,  entre  Isigny  et  Bayeux ,  se  fit 
précéder  par  une  avant-garde  que  dirigeaient 
le  maréchal  de  Lohéac ,  le  siré  de  Laval-Blossac, 
Gilles  de  Saint-Simon ,  les  deux  frères  Males- 
troit ,  et  se  mit  à  la  tète  d'un  corps  d'armée 
où  se  trouvaient  Jean  Budes ,  Hector  Mériadec, 
Jean  Dubois ,  Yvon  de  Carné ,  Yvon  de  Tréan- 
na  ,  Trémie  ,  Kermoisan ,  Guillaume  le  Gruel, 
qui  écrivit  l'histoire  du  connétable;  Renaud  de 
Volvire,Kerbrizio,  Colin  de  Lignières,  et  d'au- . 
très  gentilshommes  bretons  d'une  valeur  éprou- 
vée. La  victoire  ne  fut  pas  un  moment  indécise. 
«  Comment  devons- nous  les  prendre?»  cria 
Richemont  à  l'amiral  de  Coëtivy ,  «  est-ce  par 

^  Hist.  d* Angleterre,  paille  docteur  Lingard,  règne 
de  Henri  VI y  tomev. 
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»  les  bouts  ou  par  le  milieu  ?»  — -  «  Par  le 
»  ruisseau  !  »  dit  le  bâtard  de  la  Trémoille,  en 
traversant  un  gué  et  précipitant  sa  division  sur 
rennemi.  Les  Anglais  furent  écrasés ,  malgré 
les  retrancliemens  dont  ils  s'étaient  entourés. 
Il  en  resta  trois  mille  sur  le  champ  de  bataille. 
Sire  Kyriel  fut  fait  prisonnier  avec  quatorze 
cents  hommes ,  et  l'armée  bretonne  chanta  le 
soir ,  sous  ses  tentes  :  Kjrie  eleison  ^  I  La  ba- 
taille de  Formigny  valut  aux  Français  la  red- 
dition de^Vire  et  de  Bayeux ,  et  permit  au  duc 
de  Bretagne  de  se  présenter  avec  des  renforts 
devant  Avrauches  et  Tombelène. 

Avant  son  départ  pour  l'armée ,  le  duc  de 
Bretagne  s'était  un  moment  occupé  du  sort  de 
son  malheureux  frère.  Artur  de  M ontauban , 
qui  ne  perdait  pas  l'espoir  d'épouser  la  belle 
Françoise  de  Dinan,  avait,  par  de  telles  intri- 
gues ,  altéré  le  caractère  de  François  I". ,  que 
celui-ci,  pendant  le  siège  de  Fougères ,  manda 
près  de  lui  son  conseiller  Hingant  et  un  cer- 

^  On  me  pardonnera  sans  doute  d'avoir  rapporté 
ce  jeu  de  mots  qui  dut  électriser  les  combattans.  On 
sait  combien  il  faut  peu  de  paroles  pour  animer  le 
soldat. 

IV.  24 
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tain  Oliviw  de  Méel ,  né  vassal  d'Artur  et  son 
serviteur  dévoué.  Gilles  de  Bretagne,  aprè» 
avoir  essayé  de  toutes  les  prisons  du  duché , 
était  alors  détenu  an  chiteau  de  la  Hardoni- 
naye.  Le  duc  s  ouvrit  de  ses  projets  à  messire 
Hingant  y  qui  se  trouva  dans  l'alternative  ou 
de  commettre  un  crime,  ou  de  désobéir  ouver- 
tement à  son  seigneur ,  et  de  se  précipiter  dans 
un  abime  de  persécutions.  Le  conseiller  eut 
iKMrreur  des  propositions  qu  on  lui  fit,  et  feignit 
de  ne  pas  les  comprendre ,  bien  qu  on  les  lui 
expliquât  clairement.  Mais  accablé  de  douleur, 
il  supplia  le  procureur  général  du  Breil  de  lui 
accorder  un  rendez-vous  nocturne  dans  une 
église ,  et  de  Taider  de  ses  conseils.  Les  deux 
magistrats  se  rencontrèrent  vers  minuit  ^  Le 
vertueux  du  Breil  profita  de  cette  heure  solen- 
nelle et  de  toute  l'énergie  que  prêtait  à  son 
éloquence  la  sainteté  du  lieu  qui  les  réunissait^ 
pour  en  appeler  à  la  conscience  du  conseiller 
Hingant ,  et  l'engager  à  s'opposer  aux  projets 
criminels  qu'on  lui  avait  dévoilés.  «  Vous  pé- 

^  Hist.  de  Brei.y  par  Bert.  d'Ai^eDtré,  page  91 5. 
— *  Hist»  eccUs.  et  cw.  de  Bret.,  par  dom  Taillandier, 
tome  II ,  page  32. 
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))  rissez,  »  lui  dit-il ,  «  du  mal  même  que  vous 
»  avez  accepté  dans  votre  foiblesse.  Vous  u  êtes 
»  pas  d'esprit  coupable,  et  toutefois  le  duc  a 
»  jugé  qu'il  pourroit  faire  de  vous  un  malfai- 
»  teur.  Vous  êtes  tellemeut  engagé  dacfs  la 
»  route  du  forfait,  qu'il  ue  vous  reste  qu'à 
»  vous  expatrier.  Fuyez  sans  trop  de  délai  ; 
»  emmenez  votre  femme  et  vos  enfans  inno- 
»  cens.  S'il  arri voit  malheur  à  monseigneur Gil- 
)>  les ,  ils  pâtiroient  un  jour  de  vos  fautes ,  et 
»  vos  dénégations  ue  sauroi^nt  les  sauver.  » 
Le  conseiller  fut  tellement  frappé  des  remon- 
trances du  sage  du  Breil ,  qu'il  disparut.  «Ce 
»  Hingant.  y>  dit,  le  duc  peu  de  jours  après,  à 
son  procjureur  général ,  «  c'est  le  plus  làdtie  des 
»  hommes!  La  présence  des  Anglois  lui  a  inspiré 
»  une  terreur  inimaginable!  » 

Toujours  abandonné  aux  artificieuses  impul- 
sions d'Artur  de  Montauban ,  François  I".  fit 
venir  Olivier  de  Méel,  le  traita  comme  un  ami, 
le  remercia  des  soins  qu'il  donnait  à  la  garde 
de  son  frère  dans  le  château  de  la  Hardouinaye 
dont  il  avait  le  commandement,  et  finit  par 
lui  dire  qu'il  souhaiterait  bien  que  monsei- 
gneur Gilles  fût  en  paradis.  <(  On  ne  se  fait  pas 
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»  d'idée  de  ce  que  penseat  de  moi  les  che&  de 
»  mpn  année,  »  ajoata-t-il.  «  H  n  j  a  pas  jus- 
»  qu*à  Tamiral  de  France  Coêtiyy  et  le  sire 
»  d'Elstoateville ,  qoi  ne  se  moquent  de  ce  que 
9  je  lai  tant  gardé.  Us  disent  qu'un  frère  qui 
»  trahit  est  pire  qu'un  chieu  enragé ,  et  que  je 
»  prends  plaisir  à  me  Csiire  mordre.  Non ,  de 
»  par  Dieu  !»  —  «  Mais ,  monseigneur  ,  »  dit 
Olivier  de  Méel ,  «  s'il  arrivoit  qu'on  le  fit  ntiou- 
»  rir ,  n'en  pourroit-il  venir  grand  déhat  entre 
»  le  roi  de  Franœ  et  vous  ?»  —  «  Eh  !  »  reprit 
le  duc ,  «  je  suis  trop  bien  avec  le  roi  ;  il  sait 
»  que  Gilles  est  un  mauvais  homme ,  et  ne  se- 
n  roit  pas  &ché  que  justice  en  fût  faite.  »   A 
quelques  jours  de  là ,  François ,  se  trouvant  à 
Dinan ,  fit  venir  de  nouveau  Olivier  de  Méel , 
et  lui  dit  :  «  Je  ne  veux  plus  que  Gilles  soit 
»  promené  de  château  en  château  ;  il  est  bien 
I)  à  la  Hardouinaye  ;  mais  il  y  pourroit  être 
))  encore  mieux:  J'entends  qu'on  le  mette  seul 
})  dans  une  certaine  basse  chambre  où  il  y  a 
n  de  l'eau ,  et  qu'on  ne  m'en  parle  plus.  »  — 
—  «  Ah  !  monseigneur,  »  s'écria  Olivier ,  «  que 
»  votre  grâce  m'accorde  merci ,  je  ne  le  saurois 
»  faire  !  Par  les  cinq  plaies  de  notre  Seigneur 
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)i  Jésus  Christ,  il  y  auroit  trop  grande  inhu- 
»  inanité.  »  —  «  Et  bien  !  si  vous  ne  Fy  mettez 
M  ou  ne  Fy  faites  mettre ,  d'autres  le  feront  en 
»  votre  lieu  P.  »  Olivier  de  Méel  s^inclina  , 
parut  acquiescer  aux  volontés  du  duc  de  Bre- 
tagne; mais  il  se  contenta  de  priver  le  prince 
Gilles  de  toute  relation  au  dehors ,  renvoya  les 
domestiques  qu'on  lui  avait  laissés ,  et  lui  en^ 
leva  la  plupart  des  effets  qui  servaient  à  ses 
aisances  personnelles. 

Le  duc  se  préparait  alors  à  partir  pour  la 
Normandie  ;  et  les  deux  seigneurs  de  M ontau- 
ban  y  Jean ,  Fainé  de  la  famille  y  et  le  cadet  ^ 
Artur  >  ayant  appelé  à  Rennes  leur  créature 
Olivier  de  Méel,  le  conduisirent  dans  une  vigne 
appartenant  aux  Jacobins ,  où  ils  se  promet- 
taient de  s'expliquer  ouvertement ,  sans  crainte 
des  indiscrets.  Artur  prit  la  parole  :  a  Le  duc ,  » 
dit-il ,  «  et  son  prudent  conseil ,  ont  arrêté  que 
»  Gilles  de  Bretagne  seroit  mis  à  mort.  Il  ne 
»  s'agit  que  de  trouver  le  moyen  de  parvenir 

^  Déclaration  d'Olivier  de  Méel ,  extraite  d'un  iRe- 
gistre  de  la  chambre  des  comptes  de  Paris;  Acte& 
de  Bret.,  tonie  n ,  4"**  de  la  collect.  »  col.  i55i. 
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)>  à  ce  réettltat  le  plas  secrètement  et  avec  le 
n  moins  d'esclandre  qu'il  soit  possible^  Si  cela  se 
»  fait ,  mon  cher  Olivier ,  j'é^KïUse  la  femme  de 
»  Gilles  y  je  deviens  seîgnecrr  de  Chateaubriand, 
»  et  je  te  promets  la  capitainerie  du  château. 
»  Il  y  a  plus ,  je  me  charge  de  te  faire  avoir, 
»  près  du  duc  ^  des  places  poiir  toi  et  ta  famiDe , 
»  et  plusieurs  autres  avantages ,  comme  pour 
yt  ceux  qui  le  gardent  en  ce  moment,  dont  tu 
»  seras  satisfait  et  que  tu  me  recommanderas.  » 
—  «  Je  ne  saurois ,  »  répondit  Olivier,  a  slviser 
»  à  ce  genre  de  mort  dont  vous  parler  ;  veuil- 
»  lez ,  messire  Artur ,  y  aviser  vous-même  et 
»  en  parler  au  duc.  »  Le  sire  de^  Montauban 
l'interrompit:  ti  J'ai,  »  dit-il,  <^  assisté  îila  dé^ 
»  libération  où  sa  mort  a  été  résolue.  Le  duc 
^  »  sait  que  Jean  Rayart ,  mon  maitre-d'hôtel , 
y^  me  garde  depuis  long-temps  certains  poisons 
»  pour  une  occasion  semblable.  Il  y  en  a ,  je 
»  crois ,  de  deux  ou  trois  sortes;  Rayart  te  les  * 
y>  portera  au  château  de  la  Hardooinaye;  et 
»  toi ,  Méel ,  tu  trouveras  quelque  moyen  de 
)»  les  faire  prendre  à  Gilles  et  de  l'endormir 
»  pour  toujours.  C'est  ton  affiiire.  »  —  «  Je  ne 
>x  me  charge  pas  de  leddonùer ,  »  reprit  Oli- 
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yier  ;  «  tous  trouverez  assez  d'autres  personnes 
K  pour  cdâ.  Je  ne  m'opposerai  pas  à  ce  qu'ik 
»  feront  de  votre  part  ;  mais  je  ne  veux  nuUe^ 
tt  ment  des  places  que  vous  m'offrez.  »  ■—  «  Hé  l 
»  hé  1  »  dit  Artur ,  «  si  cela  est  ainsi ,  sois  en 
»  repos,  il  ne  manquera  pas  de  gens  qui  sachent 
»  administrer  ce  bon  poison,  si  soigneusement 
»  conservé  par  Rayart;  et  si  Gilles  n  en  mou^ 
»  roit  pas,  certainement  ceux  qui  auront  tenté 
»  de  nous  en  défaire  à  ce  moyen ,  ne  manque* 
i>  ront  pas  d'en  trouver  un  autre  plus  effi^ 
»  cace^»  Artur  alors  lui  nomma  plusieurs  des 
officiers  de  sa  maison ,  la  plupart  larrons  ou 
meurtriers. 

L'horrible  secret  des  empoisonnemens  ap-> 
partenait  à  lltalie ,  où  l'usage  n'en  était  que 
trop  fréquent.  Il  n'avait  pas  encore  passé  les 
Alpes;  et  les  grands  coupables,  qui  méditaient 
des  crimes  d'état  ou  de&  vengeances  particu- 
lières, prenaient  le  soin  d'envoyer  en  Lom- 
bardie  les  agens  de  leurs  infâmes  passions ,  afin 


1  Béclaration  d'Olivier  de  Miel  ;  Jct^s  de  Bret,, 
tome  n ,  4**  4e  la  coliect.,  col.  i55a«  —  J^^.  iafnen^ 
table  de  Gilles,  etc. 
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de  s'j  procurer  les  matières  ^i  devaient  les 
servir  ^  La  mère  d'Artur  de  Montauban  ayait 
souvent  entretenu  son  fils  du  pronipt  effist  de 
ces  substances  délétères  ,  qui  ravissaient  Feu- 
stence  avec  autant  de  rapidité  que  la  foudre  y 
ou  qui  y  distribuées  avec  précaution ,  ne  cau- 
saient quune  maladie  de  langueur  qui  défiait 
là  sagacité  des  plus  habiles  médecins.  Artur, 
sans  savoir  encore  quelle  serait  la  victime  de 
cet  art  perfide,  ou  même  s'il  aurait  un  jour 
une  victime  à  frapper ,  avait,  depuis  plus  de 
trois  ans  y  chargé  Bajart  de  dépêcher  un  affidé 
à  Milan  ou  à  Florence,  afin  qu  il  en  rapportât 
les  poisons  les  plus  subtils.  Celui  que  ce  misé- 
rable lui  remit  portait  le  nom  d^éverbemèneSy 
et  les  divers  paquets  avaient  trois  degrés  d'é^ 
nergie  ^. 

^  Il  boccone ,  le  bouoon  de  Lombardie ,  la  caïUe- 
rella  ^  etc.  Guicciardino.  Hist. 

^  Sur  le  premier  paquet  se  trouvait  écrit  le  mot 

forte,  sur  le  second ybr^e ,  forte ,  et  sur  le  troisième, 

Jorte ,  forte ,  forte.   Coufession  de   Jean    Rayart  , 

extraite  d'un  Registre  de  la  chambre  des  comptes 

de  Paris  ;  Actes  deBret, ,  tome  ii  j  4*-  ^^  **  coUect.  ^ 

col.  i553. 
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Il  est  probable  que  le  duc  François  n'eut  au- 
cune connaissance  de  ces  poisons  et  de  Tusage 
qu'on  se  proposait  d'en  faire;  il  défendit  même 
à.  Olivier  de  Méel,  par  l'intermédiaire  d'Artur 
de  Montauban,  de  mettre  le  prince  Gilles  dans 
la  chambre  à  demi -pleine  d'eau ,  en  disant 
que ,  s'il  en  avait  parlé ,  ce  n'était  qu'une  plai- 
santerie, et  qu'il  voulait  que  son  prisonnier 
eût   une   demeure  passable.   Le  malheureux 
Gilles  était  alors  placé  dans  un  cachot  sou- 
terrain qui  ne  recevait  de  jour  que  par  un 
soupirail   grillé  ,  ouvert  au  fond    des   fossés 
du  château.  11  engagea    si  vivement  Olivier 
,  de  Méel  à  voir  encore  le  duc ,  en  son  nom , 
avant  son  départ  pour  la  Normandie,  que 
ce    geôlier ,  touché   de    ses  prières ,  alla  les 
porter    aux   pieds    de    François    P'.    Gilles 
suppliait  son  frère  de  lui  accorder  sa  liberté, 
de  l'entendre  dans  ses  défenses,  ou  par  grâce 
de  le  faire  mourir,  s'il  ne  voulait  qu'il  attentât 
lui-même  à  sa  vie.  «Vraiment,  »   répondit 
le  duc,  «  je  ne  le  délivrerai  pas,  je  ne  le  met- 
»  trai  point  aux  mains  des  gens  de  justice, 
»  et  ne  le  ferai  nullement  mourir.  Mais  s'il 
»  veut  se  tuer  lui-mêçie  ,  qu'à  cela  ne  tienne  ; 
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tt  J8  m'etk  rapporte  à  lui*  Toutefois ,  je  n'en  crois 
»  rien  ^  » 

Les  perfides  favoris  du  duo  de  Bretagne  dé- 
cidèrent enfin  qu  on  se  déferait  du  prince 
Gilles.  Depuis  qodques  jotirs  trois  scélérats, 
Robert  Roussel ,  Jean  la  Chèze  et  Marco  Bas- 
tardi,  le  Milanais  qui  avftit  procuré  le  poison, 
se  trouvaient  au  diâteau  de  la  Hardooinaye, 
disposés  à  détruire  leur  prisonnier  au  pre- 

^  Bom  Taillandier,  dans  son  Histoire  ecclésiasti- 
que et  civile  de  Bretagne ,  dit  quç  le  duc  François ,  en 
conseil  privé ,  prononça  la  mort  de  son  fi'ère  ;  que  le 
chancelier  de  Bretagne,  Louî»  de  Rohan  Gtuéméni, 
rédigea  Tarrét;  et  que  le  garde  des  sceaux,  Eon  Bas- 
douin ,  refusant  de  le  sceller  ,  fut  privé  de  son  office. 
Ces  assertions  sont  dénuées  de  preuves,  et  n'ont  été 
alléguées  que  long-temps  après  la  mort  de  Gilles. 
Elles  sont  d'autant  plus  suspectes ,  qtte  plusieurs  des 
écrivains  qui  les  rapportent  font  du  chancelier  de 
Bretagne  un  gendre  d'Artur  de  Montauban,  qui, 
n'étant  pas  maiîé,  n'avait  |^as  de  fiUe;  d'autres  en 
font  un  ne^eu.  Ils  séparent  aussi  la  chaige  de  chance- 
lier de  celle  de  garde  des  sceaux ,  et  ne  réfléchissent 
pas  que  cette  division  de  fonctions  est  une  création 
des  derniers  siècles.  Dom  Taillandier  cite  pour  tous 
ces  faits  d'Argentré ,  qui  n*en  dit  rien ,  et  son  livre  xn, 
où  il  n'est  nullement  question  du  pi*ince  Gilles. 
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mier  âignal.  Quand  on  eut  abandonné  la  vie* 
time  à  leur  férocité,  ils  résolurent  de  la  laisser 
mourir  de  faim.  Gilles,  privé  de  nourriture, 
n'aperçut  pas  d'abord  toute  Vfacfrreur  de  sa 
position;  il  pensa  que  ce  n'était  qu'un  raffine» 
ment  de  cruauté,  un  méprisant  oubli  de»  be- 
soins d'un  malheureus::  Mai»  lorsqu'il  vit  la 
nuit  succéder  au  jour;  lorsqu'après  de  lon- 
gues heures  passées  à  supplier  ses  bourreaux , 
il  sentit  les  angoisses  d'une  faim  dévorante; 
quand  il  mesura  toute  l'étendue  de  sa  misère, 
il  éprouva  des  transports  de  désespoir^  Par- 
venu, malgré  la  faiblesse  qui  s'emparait  de  ses 
Ëicultés,  à   s'élever  jusqu'aux  énormes  h&v* 
reaux  de  fer  de  son  soupirail  ^  il  poussait  des 
clameurs  lamentables.  «  J'ai  faim  !  »  criait-il , 
«  j'ai  faim  !  du  pain ,  du  pain  !  pour  l'honneur 
»  de  Dieu  et  de  miséricorde  ^  I  »  Mais  si  ces  ac- 
cens  terribles,  qui  parvenaient  au  bord  du 
fossé  de  la  tour,  firappaient  de  pitié  quelque 
pauvre  paysan  revenant  du  travail,  la  crainte 
l'éloignait  à  l'instant  de  ce  repaire,  où  l'on 

^  Chronique  de  Btetdgne,  par  Alain  Bouchard» 
fol.  cLiiXT,  verso.  Bert.*^  cfArgentré,  page  912. 
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n'eût  pas  mis  en  balance  la  yie  d'un  serf  con-' 
tre  la  nécessité  du  secret.  Une  femme,  jeune 
et  timide,  dont  le  cœur  n'admit  pas  de  ré- 
flexion y  surmonta  les  obstacles.  Favorisée  par 
les  ténèbres,  elle  parvint  à  se  glisser  au  fond 
du  fossé.  Les  gémissemens  du  prince  la  gui- 
dèrent, elle  découvrit  le  soupirail,  et  remit  à 
l'infortuné  Gilles ,  à  travers  ses  barreaux ,  le  pain 
grossier  qu'elle  avait  épargné  sur  sa  nourri- 
ture. Toutes  les  nuits ,  elle  revint  partager  avec 
le  prisonnier  son  pain  noir  et  sa  cruche  d'eau. 

Les  geôliers  de  Gilles ,  qui  ne  l'entendaient 
pllis  depuis  un  mois ,  le  croyaient  mort  ;  et 
leur  étonnement  fut  au  comble,  quand  ils  le 
trouvèrent  plein  de  vie ,  au  moment  où  ils  ve- 
naient chercher  son  cadavre  pour  l'ensevelir. 
Olivier  de  Méel  écouta  les  plaintes  du  prince, 
s'excusa  personnellement  sur  une  absence  for- 
cée, accabla  les  geôliers  de  reproches,  et  pré- 
tendit qu'il  avait  expressément  ordonné  de  lui 
porter  à  manger  deux  fois  par  jour.  Il  ajouta 
que  désormais  on  ne  le  tromperait  pas  ainâ  ; 
et,  pour  preuve  de  sa  bonne  foi,  il  fit  à  l'instant 
servir  un  repas  abondant ,  et  en  laissa  tous  les 
débris  dans  la  chambre  de  sa  victime,  afim 
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c[u  elle  se  rassasiât  après  un  si  long  jeûne  ^  Les 
bourreaux ,  déterminés  à  prendre  des  mesures 
plus  promptes  pour  lui  arracher  la  vie ,  n'ap- 
profondirent pas  les  moyens  par  lesquels 
Gilles  avait  prolongé  son  existence;  mais  ils  se 
hâtèrent  de  prévenir  Artur  de  Montauban. 
Rayart  se  rendit  dans  la  forêt  de  la  Hardoui-^ 
naye,  fit  appeler  Olivier  de  Méel,  et  lui  confia 
trois  sortes  de  poisons  renfermés  dans  trois  pe- 
tits sacs  de  peau;  il  lui  enseigna  en  même 
temps  la  façon  de  les  employer.  Olivier,  dont 
la  conscience  était  sans  doute  troublée ,  les  re- 
mit à  la  Chèze,  en  lui  disant  :  «  Vous  savez  de 
»  quoi  vous  êtes  chargé ,  faites  ce  que  Robert 
»  Roussel  vous  dira.  »  Mais  ni  lui ,  ni  Roussel  ne 
se  ressouvinrent  des  leçons  de  Rayart.  Il  fallut 
avoir  recours  à  cet  infâme  agent  des  volontés 
d'Artur  de  Montauban.  Rayart  envoya  par 
écrit  une  instruction  claire  et  précise  ^.  Roussel 
couvrit  une  soupe  grasse  d'une  partie  des  ma- 

^  Chronique  de  Bretagne,  par  Alain  Bouchard, 
fol.  CLXxxv,  verao.  —  Hist,  lamentable  ,  etc. 

2  GonfessioDS  d'Olivier  de  Méel  et  de  Jean  Rayart  ; 
Actes  de  Bret.,  tome  ii ,  4*«  de  1*  collection,  col.  iSSa 
à  i553. 
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tière»  vénâieuses ,  ea  fit  dissoudre  dans  la  bœs- 
son  qu'on  donnait  au  prince  ^  et  même  ea  mêla 
dans  la  pâle  de  son  pain.  Ceitehwrible  tentative 
n'amena  pas  eao(vre  la  mort  du  malheureux 
Gilles.  Il  éprouva  de  cruelles  soufirances,  mais 
il  résista  au  poison.  Cependant  il  saffiiiblissait 
de  jour  en  jour;  et,  soit  qu'il  craignît  de  sac- 
Gomber  aux  douleurs  internes  qui  le  dévoraient, 
ou  à  Tinsalubrité  de  sa  nourriture,  à  laquelle 
seulement  il  attribuait  le  dérangement  de  sa 
santé ,  il  demanda  en  grâce  à  ses  geôliers  de 
lui  procurer  les  consolations  de  la  religion.  Us 
rejetèrent  sa  prière  avec  une  lâche  dérision ,  et 
Gilles ,  dans  son  désespoir,  confia  sa  peine  à  la 
pauvre   femme  qui  le   visitait  constanament 
toutes  les  nuits.  La  diaritable  protectrice  du 
prisonnier  prit  l'engagement  de  lui  amener  un 
religieux ,  homme  de  bien  et  de  coupage.  La 
mission  était  difficile  à  remplir;  il  fallait trom* 
per  la  vigilance  des  gardes ,  et  découvrir  un 
confesseur  aussi  ferme  que  dévoué.  La  pauvre 
femme  le  trouva  ^  Un  cordelier  la  suivit  en  si- 

^  Chronique  de  Bretagne,  par  Alain  Boudiard , 
fol.  GLxxxT ,  verso.  —  lyArgeDti'é ,  page  912.  -«- 
Hisi,  lamentable  de  Gilles ,  etc. 
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]ence,  descendît  avec  ^}e  dans  le  fossé,  con- 
fessa ]e  prince  à  travers  ses  barreaux ,  et  lai 
donna  tous  les  soulagemens  que  pouvaient  ap- 
porter la  parole  de  Dieu  et  Fespoir  du  salut. 
Gilles  de  Bretagne  raconta  au  cordelier  les 
misères,  les  iniquités,  les  horreurs  dont  il 
mourait  victime.  «  Mes  prières  et  mes  soumis- 
»  sionsà  mon  frère,»  lui  dit-il,  alpin  d'allé- 
»  ger  mes  souffrances  ne  m'ont  amené  qu'un 
j»  surcroit  de  peines ,  et  toutefois  je  suis  inno- 
D  cent  !  Il  punit  Timprudencecomme  un  crime, 
»  et  relfuse  audience  à  la  vérité!  Ores,  vais-J6 
»  passer  de  ce  monde  en  l'autre,  où  le  Créateur 
»  des  hommes  enteodra  nia  plaiutel  » — «  Mon 
»  fils,»  dit  le  cordelier,  «les  ineffables  dou* 
»  ceurs  du  ciel  ne  laissent  nulle  place  aux  sou- 
»  venances  de  la  terre,  vous  en  jouirez,  et  plaîn- 
»  drez  votre  frère.  » — «  Je  l'accuserai,  naon  père; 
»  je  l'appellerai  devant  son  juge  et  k  mien  !  Je 
»  vou^  charge ,  je  vous  adjure,  dès  que  je  ne  se- 
»  rai  plus,  d'aller  vers  le  duc  François;  vous  lui 
»  direz  l'état  où  il  m'a  inhumainement  aban- 
»  donné,  et  les  maux  que  je  soui&e ,  et  ceux  que 
»  j'ai  soufferts  par  son  ordre,  à  tort  et  injuste* 
»  ment.  Vous  le  voyez ,  vous  le  voyez,  mon 
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»  révérend  père!  et  cependant  je  n'en  puis  faire 
»  preuve  devant  les  hommes  et  ne  saurois  en 
»  demander  raison!  tout  est  séduit ^  tout  est 
»  muet  autour  de  moi,  tout  secours  m'a  été 
»  ravi!  Je  l'attends  au  jugement  de  Dieu;  je 
»  l'appelle ,  quarante  jours  après  ma  mort ,  de- 
»  vant  sa  juste  justice  ;  et  cet  appel.  Dieu  vous 
»  ordonne  de  le  lui  dénoncer!  »  Un  sourd  gé- 
missement apprit  au  religieux  que  le  prince 
était  retombé  dans  son  cachot.  Il  l'appela  long- 
temps à  voix  basse,  il  n'en  reçut  aucune  ré- 
ponse; et,  s'apercevant  que  le  jour  allait  pa- 
raître, il  se  hâta  de  retourner  à  son  couvent, 
où  il  se  jeta  au  pied  de  l'autel  pour  demander 
à  Dieu  ses  inspirations. 

Les  bourreaux  ne  comprenaient  pas  que  le 
tempérament  du  prince  eût  résisté  à  toutes 
leurs  tentatives.  Gilles  était  dans  la  force  de 
l'âge  et  vigoureux  ;  mais  il  portait  la  mort  dans 
son  sein ,  et  quelques  heures  sans  doute  au- 
raient suffi  pour  le  délivrer  de  ^ses  souffrances. 
Ils  n'eurent  pas  la  patience  d'attendre  qu'elles 
fussent  écoulées.  <t  Vous  savez ,  »  dit  la  Ghèze 
à  Méel,  «vous  savez  de  quoi  nous  sommes 
»  chargés.  Les  poisons  n'y  font  rien ,  il  faut  que 
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)»  nous  le  fassions  mourir  de  force.  »  —  «  J'en 
»  suis  bien  content,  »  répondit  Méel;  «mais,  de 
»  moi,  je.n  y  serai  point.  «  —  «  En  ce  cas,  »  re- 
prit la  Chèze ,  a  ce  sera  pour  la  nuit  pro- 
»  chaine  ^  » 

Les  assassins  entrèrent  de  grand  matin  dans 
le  cachot  du  malheureux  Gilles, le:) 4  ^"^^^^  1 4^^i 
ils  le  trouvèrent  couché*  Roussel,  Maletouche^ 
Salomon,  Rayart  et  la  Chèze  l'entourèrent; 
les  deux  premiers  lui  passèrept  une  serviette 
au  cou  ;  les  autres  le  saisirent  par  les  bras  et 
les  pieds  ;  précaution  bien  inutile ,  car  le  prince, 
dans  Tétat  de  faiblesse  où  le  poison  Tavait  ré- 
duit, n  était  capable  d'aucune  résistance.  En 
peu  d'instaps,  il  perdit  la  vie  sous  leurs  elTorts. 

«  Ainsi,  dit  un  chroniqueur  ^ ,  fut  accomplie 
»  la  parole  de  monseigneur  saint  Vincent  Fer- 
»  rier'  ».  La  duchesse  de  Bretagne,  Jeanne 
de  France  ^  épouse  de  Jean  V ,  était  enceinte. 
Saint  Vincent  venait  souvent  lui  porter  la  pa- 

^  Déclarations  de  Méel  et  Rayart;  Actes  de  Bret. , 
tom.  II,  4°'  ^®  ^^  coUect. ,  col.  i553.  Extrait  d* un 
Registre  de  la  chambre  des  comptes  de  Paris, 

2  Chroniq,  de  Bret, ,  par  A.  Bouchard,  fol.  clxxxti. 

'  Hist,  lamentable  de  Gilles ,  etc. 
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role^liviney  et  sollidîterea  chai^ité  pour  les  pau- 
vres. Un  jour  elle  le  supplia  de-loi  révéler  la 
destinée  de  Tenfant  qu^'elle 'portait/ «Banne 
»  dame ,  »  dit  le  saint  ^  «  vous  êtes  grosse  d'un 
»  martyr  !» 

Le  premier  soin  des^  scélérats  fut  de  faire-dis- 
paraître,  autant  qu'il  était  possible* ,  les  traces 
du  meurtre.  Le  sang  coulait  par  les  narines  ^ 
les  yeux ,  les  oreilles;  Ils  lavèrebt  le  visage  «t 
le  corps  /le  couvrirent  de  lingid  •  bhinc  ^  ;  puis 
sortirent  du  château  de  la  Hardoiiinaye ,  suitis 
de  valets ,  de  piqueurs  et  de  meutes ,  et  se  ren-* 
dirent  chez  plusieurs  gentilshommes  du  voi* 
sinage  qu'ils  invitèrent  à  une  partie  de  chasse. 
Olivier  de  Méel  s'en  dispensa,  et  assista  aux 
offices  du  jour  comme  il  avait  coutume.  Un. 
page  vint  en  pleurant  lui  faire  part  de  la  mort 
du  prince  Gilles ,  que  Ton  venait  de  découvrir. 
D  envoya  sur-le-champ  prévenir  de  cet  événe- 
ment les  officiers  qui  chassaient.  Déjà  ces  mi- 
sérables, composant  les  traits  de  leur  visage, 
avaient  avoué  aux  chasseurs ,  dans  l'épanché- 


^  Chronique  de  Bretagne ,  \t2LT  Alain    Bouchard , 

fol.   GLXXXTl. 
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ment  de  lear  confiance,  qu'ils  étaient  fort  trou- 
blés;, que  monseigneur   Gilles  semblait  mal 
disposé;  que,  depuis  la  débite  des  Angkii^  à 
Formigny ,  il  entrait  dans  des  accès  de  déses*- 
poir  ;  qu'ils  craignanent  que  sa  «maladie  ne  fût 
grave,  «et  qu ils  «avaient  formé'  le  projet  d'enr 
vojer  à  Rannes/chârcher  ub  raââeém.  Dès  qtife 
lé  messager  leur  eut  ^ippris^  le  crilne  qu'ils  ve^ 
naient  êuz-rjnémes  de  oiimmeltrej  ih  témoin 
gnècent  un  extrême  étonnemetit'^t  une  Vite 
douleur.  Ilff'pariîpent  délibérer  sur  ce  qu*îls 
avaient  à  fair<e,  résolurent  de  retourner  swr-le- 
champ  au  château,  et  engagèrent  les  chasseurs  à 
les  accompagner.  Ces  gentilshommes  soupçon- 
nèrent quelqu'accident  «ini^tre,   et  se'  refu- 
sèrent à  les  suivre.  Roussel ,  sans  insister,  leur 
dit  !  «  Or  ça ,  messeigneurs ,  nous  vous  prions 
_  »  bien  chèrement,  s'il  survient  quelque  scan- 
»  dale  de  ce  fait,  de  voua  rappeler  que,  lors- 
»  que  monseignenr  Gilles  a  trépassé,  nous  n'é- 
»  tions  présens  au  château ,  ni  près  de  lui;  mais 
»  que  nous  nous  trouvions  avec  vous  autres,  et' 
»  que  nous  vous  avions  d'avance  récité  com- 
))  ment  il  étoit  malade  d'un%  maladie  dont 
»  nous  pensions  qu'il  ne  réchapperoit  pas.  »  — 

25. 
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a  C'est  avertir  les  plus  simples!  »  répondit  un 
des  chasseurs;  «nous  dirons  ce  que  nous  avons 
»  vu  et  entendu;  rien  de  moins,  rien  de 
»  plus.  » 

Le  supérieur  de  Vabbaje  de  Bosquien  ap- 
prit bientôt  la  mort  du  prince.  Il  sortit  de  son 
couvent  à  la  tête  des  religieux  de  sa  commu- 
nauté ;  et ,  traversant  la  forêt  au  chant  des 
psaumes,  il  vint  au  château  de  la  Hardouinaje 
réclamer  le  corps,  en  invoquant  le  nom  de 
Dieu.  On  n  osa  le  refuser;  et  les  funérailles  de 
Gilles  de  Bretagne  reçurent,  dans  le  lieu  le 
plus  solitaire  de  la  Péninsule  armoricaine ,  au 
pied  des  roches  du  Menez,  la  solennité  des 
larmes  et  les  prières  des  paysans  de  la  monta- 
gne. Geoffroy  de  Beaumanoir  vint  avec  eux 
s'agenouiller  sur  la  tombe  d'ardoise  ^  qui  re- 
couvrit les  restes  du  descendant  des  rois ,  as- 
sassiné par  son  propre  frère  ! 

La  nouvelle  de  la  mort  du  prince  Gilles  par- 
vint, au  duc  de  Bretagne,  au  moment  où  la 
ville  d'Avranches  capitulait.  Le  bruit  qui  s'en 

^  Hist.  ecclés.  41  ctV.  de  Bret.^  pardom  Taillandier» 
tome  II ,  page  34 > 
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répandit  occasiona  de  grands  murmures.  Nul 
n'en  possédait  le  secret;  mais  il  était  difficile 
de  croire  que  le  duc  y  fût  étranger,  et  Ton  pen- 
sait que  le  mystère  ne  tarderait  pas  à  se  dévoi- 
ler. Toutefois,  Avranches  se  rendit  aux  armes 
des  Bretons ,  et  le  succès  fit  oublier  le  crime. 
François  P'.  ordonna,  dans  l'église  du  mont 
Saint-Michel,  un  service  en  mémoire  de  son 
frère.  Richemont  et  les  principaux  seigneurs 
de  Bretagne  y  assistèrent;  et  le  lendemain  les 
Bretons  reprirent  le  chemin  de  leurs  foyers. 

On  traversait  les  grèves  de  Saint-Michel  et  de 
Tombelène  ^  Le  duc,  assez  loin  des  divers 
corps  de  troupes,  n'était  accompagné  que  d'un 
petit  nombre  de  serviteurs.  Il  paraissait  sou- 
cieux, peut-être  songeait-il  à  son  ftère.  Un 
moine,  uncôrdelier,  s'était  placé  sur  une  pe- 
tite dune  de  sablé,  près  de  laquelle  passaitle 
sentier  que  Ton  suivait.  Lorsque^  François  fut 
au  pied  de  la  dune,  le  religieux ,  renversant  le 
capuchon  qui  lui  couvrait  le  visage,  llii  adressa 
la  parole  :  «Monseigneur,  j'ai  quelque  chose 
»  à  vous  dire  qui  vpus  tpuche;  cela  est  de  très- 

^  Tombe-Hëlène. 
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M  gra ji4e cçpfiéquenee.  »  —  «  Parlez,  mon  ré- 
».  y  étend  père^  »  répoudit  le  duc,  en  étant  son 
casque  pour  le  mieux  eptendre,  et  faisant  signe 
à  sa  suite  de  s  écarter.  «  Êtes*irons  de  Saint* 
9  Michel?  :Ai-je  oublié  quelqu'un  des  yô- 
n  très?  Je  dopae  k  l'autel  de  votre  Viei^e 
n  vingt  écus  d'or  pour  le  luminaire,  et  k  vous 
n  je.....  »  l —  ail  n  ^t  question  de  moi  ni  de 
»  ce  monde,  monseigneur!»  Et,  prenant  an 
ton  grave  et  sévère  ^  :  «  François ,  duc  de  Bre- 
n  tdgne,^mon  Seigneur!  »  lui  dit-il;  «  jai  ouï 
9  en  confession  moufieigaeur  Gilles,  votre  frère, 
9  pf  u  de  jours,  avantson  trépas,  lequel  me  char- 
»  gea  de  vous  annoncer  que  de  par  lui ,  comme 
9  appelant ^de  vous,  de  défaut  de  droit,  d« 
n  cruels  traitemens  et  injustices  dont  il  n'a  pu 
»  dems^pd^r  raison,  et  de  la.mot't  horrible  dont 
»  vQus  l'avez  fait  xpourir ,.  ou  avez  souffert  qu'il' 
»  fiiourût  par  iaute  de  ju3tice,  f  eusse  à  vous 
9  aligner  du  jo^ir  de  hui  en  iquàrante  jours,  à 
»  comparoir,'ep  personne,  pardevant. Dieu  le 
»  c^^tqiir,,pwr:yoirfépAi^i^^o  86  terrible  jns- 

^  Àlahl  Bouchai'*,  foi.  ctxttvii,"versb.  —  ffAr- 
gentré.  —  Dom  Lobineau.  —  Dom  Taillandier.  — 
Hist.  lamentable  de  Gilles,  etc.  '  ''    .  '.  f  ' 
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»  tice  les  torts  et  griefs  que  j'avdits;  et  pour 
»  ce,  mon  redciubté  seîgo,eury  je  vous  signifie  la 
)>  cliarge  que  le  bon  trépassé  m'a  baillée  ^  la- 
»  quelle  j-ai  du  accepter  comme  ministre  d^ 
»  Dieu,  et  vous  avertis  et  conseille  de  pepser  à 
»  cette  afiaire ,  et  priez  Dieu  assidûment  qu'il 
V)  lui  plaise  avoir  pitié  et  merci  de. vous.  A^ 
»  nom  de  Gilles,  votre  frère,  l^che^ient  assas- 
))  sine;  François,  duc  de  Bretagne,  au  trlbur 
»  nal  de  Dieu  je  vous  appelle  !  je  vous  appdlej 

»  Je  vous  appelle! »  Le  moine  rabattit  son 

capuchon  et  s'éloigna.  .  ., 

Le  duc  parut  anéanti.  Cependant  les  forces 
lui  revinrent  ;  on  l'entoura  ;  le  connétable  d^ 
Richemont  s'eu;  approcha  ;  une  ;  cpnvei^ation 
s  engagea  entre  eux ,  et  François  retrouva  une 
partie  «de  ses  &cultés  ;  mais  le  soir  métne  une 
fièvre  ardente  se  déclara.  On  rechercha  le  moi^ne 
dans  tqns  les  villages,  daqs  les  couvens  voisins, 
en  jB^çitagne,  en  Anjou,  dans  le  ]Maine,  en 
I^iOrma^ie^f pem^o^e  ne  Tavait.vu ,  nid  ne  put 
di|:e!  p]^  U  av^it  porté  sei^  pas  ^  .  ,.. 
.  :I^.,ç(i^nfff^(f^rA^  la  ilJÏOEmandi^i; grâce  s^ux 

^  Hiêt.  deBret,y  paTBert.  d^Argentr^».fpnge.'9i6. 
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armes  bretonnes ,  était  terminée.  Caen,  Cher- 
bourg, Falaise  et  Domfront  tombèrent  succes- 
sivement devant  les  bataillons  du  connétable  ; 
mais  la  Bretagne  perdit,  au  siège  de  Cherbourg, 
Tâmiral  de  Coëtivy ,  qu'un  boulet  emporta  ,  et 
le  capitaine  Tugdual  de  Kermoisan  qui  ftit  tué 
dans  la  tranchée  d'un  coup  d'arquebuse.  La 
France  toute  entière  regretta  ces  deux  vaillans 
généraux ,  par  lesquels  enfin  elle  se  vit  délivrée 
<le  la  trop  longue  domination  de  l'Angleterre. 

Mais  déjà  les  quarante  jours  de  l'assignation 
dû  moine  expiraient ,  et  François ,  que  ses  re- 
mords dévoraient,  ne  traînait  plus  que  les 
restes  d'une  vie  languissantel  II  rassembla  son 
conseil ,  ses  barons  ^  ses  évoques  ;  et  comme  il 
ne  laissait  pas  d'enfant  mâle,  il  remît  la  cou- 
ronne ducale  à  son  frère,  Herre  de  Bretagne , 
en  lui  recommandantla  duchesse,  sa  femWie;  et 
lé  sort  denses  deux  filles:  «  Ma  mie ,  »  dit-il  àt  la 
princesse  qui  pleurait^  «je  stik  très-fort  ma-  i 
»  lade,  j'ai  réglé  avec  beau  frère  queVoicivotre 
»  état  et  celui  de  vos  filles  ;  je  ért)is  qu'il  ne 
»  vous  fiiuldra  ^  pas ,  et  je  Vous  prie  ijae  vous 

'  ^  Manquera.      -  '  •       »•  ^^  • 
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»  vous  gouverniez  sagement,  et  adieu!  »  Il  donna 
ensuite  des  marques  d'une  édiBante  piété  que 
ses  craintes  d,e  l'avenir  rendaient  plus  vl«ve  en- 
core. Il  reçut  la  communion  en  présence  de 
tous  ses  gens,  et  leur  demanda  pardon  en  leu^ 
disant  :  «  Mes  amis ,  que  l'état  où  je  suis  vous 
»  serve  d'exemple  ;  j'ai  été  votre  prince,  etmain- 
»  tenant  je  ne  suis  rien.  » 

François  I*'.  mourut,  suivant  Alain  Bou- 
chard ,  quarante  jours  après  l'assignation  don- 
née aux  dunes  du  mont  Saint- Michel  ^  Il  est 
probable  que  le  calcul  de  l'historien  n'est  pas 
exact;  mais  il  est  certain  que  lesVegrets  du  duc 
aggravèrent  sa  maladie  et  contribuèrent  à  sa 
mort.  La  conscience  des  princes  n'est  pas  tou- 
jours accessible  à  ces  terribles  repentirs  ! 

^  Alain  Bouchard  le  fait  mourir  le  i4  juin  i45o. 
lie  moine  avait  mis  dix  jours  à  rejoindre  le  duc ,  et 
Gilles  était  mort  le  24  avril;  ce  qui  fait  quarante 
jours  francs  entre  l'assignation  et  le  décès  de  François. 
Mais  la  nécrologie  des  jacobins  de  Guingamp  porte  la 
date  de  la  mort  du  duc,  au  17  juillet,  et  la  Chroni- 
que manuscrite  de  Nantes ,  au  19  du  même  mois. 
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Te^ament  de  f^rdSkçpi^I^f.-^Pienre  IL — ^^I^racès  et 
con^ajof^mti^n  des^m^nvkneTs.de  fitlka^deiBretagne. 
r-^  Artur^dei  Moptoufaaii  deideot  ar^erêque  de 
fiprdieauT^.  ,*-r,G0D9iétiitioh:  de  fiienre  ill.  -^f  raneoise 
d'4iabpi^*-7r&^  douceur.  -^  Lasrâitetéide  isa  vie. 
-^rA-téoeflO^eiit  d'Aj'tHrdio Rkheimoiit. «-4* Ses^ projets. 
r-7;3fi,mort.  f-*iRègne  de  Françoîslt— r  Tantie^y 
du  Ch^^l^el  jVMe.  les  ohsè<pi6s  de  '  Charles  iVII.  «^ 
Louis  XI  élève, des  prëteistioDS  sur  la  Bretagne.  — 
Sage  çoDsÀl  de  Tanneguy  du  Ghastel.  —  Ligue  du 
bien  public.  —  Louis  XJ  est  forcé  de  traiter  avec 
les  grands  vassaux  de  la  couronne.  —  Antoinette 
de  Magnelaisy  maîtresse  de  Fr^çpis  II.  — JLe  mi- 
nistre Landais.  —  Il  est  jouç  par  Jjouis  XI.  —  Le 
*chariCeliei'  Châuviii.  — ^^  Sa  mort.  —  Conseils  du 
^^k^dé  'd^Orànge  'ééntre  Laijdaîs.  — Les  seigneur» 
'>farelaMiBe>iiguent  |»u»i8'eiii]^HNt4^»42(hÂ^:^'-:-. 
l^}4^}s^ra|fetfMPnécliQâf  (  t^  Pi)06çi9^idft'd^(|»fhtf(» 
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d^Orange,  du  maréchal  de  Rieux  et  des    seignenn 
bretons.  —  Nouvelle  ligue  contre  Landais.  —  Son^ 
lèvement  du  peuple.  —  Grimes  de  Landais.  —  Sa 
mort.  —  Rappel  des  eiilés.  —  Le  duc  d'Orléans ,  le 
comle  de  Dunois»  le  comte  de  Gommingue,  le  sire 
d'Albret  k  la  cour  de  Bretagne.  —  Les  proscrits 
rentrés   les  soupçonnent.  —  Ligue   de   Chateau- 
briand. —  Gharle»  YIII  réclame  les  seigneurs  fran- 
çais. —  Intrigues  pour  le  mariage  de  la  princsesse 
Anhe.  —  Maximilien,  roi  des  Romains.  —  Guerre 
civile.  —  Gharles  VllI  conquiert  une  partie  de  la 
Bretagne. — ^^  Bataille  de  Saint-Aubin  du  Cormier. 
—  Conditions  de  paix  imposées  à  François  U.  — 
Sa  mort.  —  Anne  de  Bisetagnè*  —  Prétendans  à  sa 
main.  *— GueiTe   nouvelle  'avec  Gharles   YIII.  — 
;Maximilien  épouse  la  princesse  Anne ,  pour  procu- 
reur.—  Les  troupes  de  Gharles  YIII  inondent  la 
Bretagne.  — ^.Intrigues. — Propositions  de  paix;  — 
Charles  YIII  obtient  la  main  dé  la  duchesse  Anne. 
— r  JDleest  couronnée  Yainè  de  France. 


Le  tfïstament  de  François  l*'.'^  assez  sage- 
ment conçu  daps  Tïntérét  de  la  tranquillité 
pu^Ugiie  ^stipulait  (}ue  sQu.  ftère<Si^rre  II  wc- 
cédera  à  lu  ooHroxme)  ducale,  à  rexduaiDn  de 
se»  propres  ftUes ,  et  qu^après  la  mort  de  Pierre , 
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si  ce  prince  décédait  également  sans  enfans 
mâles,  elle  retournerait  à  leur  onde  commun, 
le  connétable  Artur  de  Richemont  ^    ' 

Pierre  II,  d'un  esprit  faible,  d'un  caractère 
sombrei  et  mélancolique,  livré  aux  exercices 
d'une  extrême  dévotion, .portait  constamment 
un  cilice,  et  ne  vivait  avec  la  duchesse  Françoise 
d'Amboke,  sa  femme,  que  comme  un  frère  avec 
sa  sœur.  Il  prétendait  expier  par  cette  pénitence 
outrée  une  faute  commise  dans  sa  jeunesse,  et 
qui  l'avait  rendu  père  d'une  fille  naturelle^.  Il 
se  laissait  facilement  gouverner  par  les  per- 
sonnes qui  l'entouraient;  mais  on  admirait  sa 
générosité ,  et  plus  encore  sa  profonde  aver- 
sion pour  les  impôts  illégitimes  dont  ses  pré- 
décesseurs n'avaient  pas  hésité  à  surcharger  les 
peuples  de  Bretagne.  On  ne  vit  sous  son  règne 
ni  doublement  de  tailles,  ni  demandes  de  sub- 
sides, ni  levées  de  deniers  pour  quelque  besoin 
que  ce  fût.  Il  se  contenta  de  ses  propres  re- 

^  Actes  de  Bret.,  tome  u,  4*.  de  lacollect.,  col.  iSiy 
à  1 535  ;  Chartrier  dç  Nantes ,  arm.  H ,  cass.  C ,  n^.  i5  ; 
arm.  R,  cass.'A,  n*».  55. 

^  Hist.  ecclés.  etcw.  de  Bret. ,  par  dom  Taillandier» 
tome  II ,  page  62. 
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venus  y  et  sa  «coar  n'en  fot  ni  moins  briUânte, 
ni  moins  honorée.  Après  les  solennités  dé  son 
couronnement  à  Rennes  et 'de  son  entrée  à 
Nantes  ^.Pievre  II  partit  podl'  Montbazon,  et 
renouvela  les  cérémonies  de  l'hommage  devant 
Ghacles  VU  )  dans  la.  même  forme  qne  ses  pré- 
décesseurs ^ 

Pendaint.  ce  voyage  /,  le  connétable  de  Biche- 
snont^  qm^  conservait  le  plus  affligeant  souve- 
nir de  la  mort  crudle  du  pritllse  Gilles ,  son 
neyeu  ^ ,  dont  on  na?ait  pafi^  ^ns  doute  osé 
punir  les  meuirtriers  du  vivant  de  François  P'., 
apprit  qu'Olivier  d^iMéel  s'était  retiré  au  châ- 
teau de  Marcousffils,  chez  le  maréchal  de  Gra- 
ville ,  beaur^rère  d'Artur  de  Montauban.  Il  fit 
part  au  duc  Pierre  de  sa  découverte ,  et  tous 
deus  se  rendirent  hâtivement  en  Bretagne ,  afin 
de  s'y  concerter  sur:  les  mfoyens  de  s'empara- 
de  Vassas^n.  Le  connétable,  on  sait  que  sa 
justice  était  expéditive,  ne"  trouva  rien  de 
mieux  que  de  confier  en  secret  quelques  ar- 
chers au  sire  de  Queïen  ^ ,  qui  parvint  avec  eux 

^  Actes  de  Bret. ^tome  11 ,  4*«  ^^ ^ coHcct.,  col.  i544- 

2  Hist,  (f  Artur  de  Richement ,  page  î5i. 

'  Hist   de  Bret.,  par  Bert.  d'Argentré ,  page  94^. 
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«lux  environs  dutcbûtôau^  snrj»!!  j^liviev  de 
Méel^  reDftraina  jusqu^à'k'  Ldiirev  où  il  Vèm- 
barquav  et  le  conduisit  aux  prisons  de  Nantes, 
nonobstant  -  m^técl&tû^mnB  et  ses  jappëls  aux 
ofiteieri^  t^ata  '  de  Marcoussis. 

Lé  pi^ooès  d'Olivier  dè^  Méôl^  et  dé  tjuelcpes^ 
uns  de  ses  complices,  commença.  Mais  le ma^ 
réchal'dW'GYaville  avait  porté  jj^lainte  au)ioi 
slir  la  violatiém  deson  tëmtéife;  Le*  cotiBeiliik 
Charles  »VIÏ  ne  ptiit'  i|ualibeiÉ'  fjue  d'aunentot 
àîix  drètts'  de  la'  c6iiik>trnè  tin  décret  de  Bre-^ 
tagne,  par  lequel  on  avait  arrêté  un  accusé' sur 
le  sol  de  la  France,  sans  le  congé  du  roi  ou  le 
mandat  d'un  de*  ses  tribunaux.  On  envoya  des 
ambassadeurs  au  duc  Pierre  j  pour  demander 
réparation  de  cet  outrage  et  revendiquer  le 
prisonnier.  Us  avaient  toute  raison  ;  et  ils  allé^ 
puèrent ,  avec  une  grande  force  de  logique ,  et 
les  lois ,  et  lés  traités,  et  le  droit  deis  gens;  Mais 
Pierre  répondit  que  le  coupable  était  né  son 
sujet,  et  que  le  délit  avait  été  commis  sur  son 
territoire;  qu'il  n avait  jamais  eu  l'intention 
de  rien  usurper  de  la  puissance  royale,  et  qu'on 
ne  devait  pas  redouter  les  conséquences  d^un 
fait  unique  qui  ne  pouvait  se  reproduire.  «  Je 
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»  suis,  »  ajouta-t^ ,  «  grandement  surpris  de  la 
»  Tivacité  des  féclamatîons  du  roi.  M'eût-il  re- 
»  fusé  justice,  si  je  )a  lui  avois  demandée?  Ne 
9  s'agit-il  pas  d^un  meurtre  abominable,  ocHn- 
»  mis  sur  la  personne  de  son  propre  neveu? 
»  FaUoit-il  avertir  l'assassin?  Le  roi  seioît  des- 
»  bonoré  s*il   prçnoit  sous  sa  protection  cet 
n  borrible  bomicide.  )»  Après  cette  discussion, 
toutefois,  on  s'entendit.  Olivier  de  M éel  fut  re- 
mis aux  envoyés  du  roi  de  France,  qui  le  ra- 
menèrent sous   bonne  garde  au   cbâteau  de 
Marcou^is.  Là ,  le  criminel  fut  réint^ré  entre 
les  mains  des  officiers  du  duc  de  Bretagne ,  sur 
requête  approuvée  par  le  conseil  du  roi.  De 
Méel,  Rajart,  Roussel,  la  Ghèze,  Maletoa- 
cbe  eurent  la  tête  tranchée  à  Va  unes,  et  leurs 
corps  mis  en  quartiers ,  étalés  sur  les  grands 
chemins,  portèrent  long-temps  la  terreur  dans 
les  âmes  honnêtes,  sans  réformer  aucun  des 
misérables  disposés  à  les  imiter. 

Artur  de  Monta  uban,  après  avoir  perdu 
tout  espoir  d'épouser  Françoise  de  Dinan,  s'é- 
tait fait  religieux  célestin  au.  couvent  de  Mar- 
coussis.  L'enlèvement  d'Olivier  de  Méel  lui 
donnant  à  craindre  pour  sa  sûreté ,  il  se  réfu^ 
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gia  au  monastère  des  Célestîns  de  Paris  ;  mais 
sa  famille  était  trop  puissante  pour  qu'il  res- 
tât long-temps  dans  Vobscurité.  Condamné 
à  mort  par  contumace ,  il  fut  fait  archevêque 
de  Bordeaux.  A  ravéncment  cle  Louis  XI ,  il 
partit   pour  Rome-,  chargé  de  missions  im- 
portantes, et   il   y  mourut  au    sein    des  ri- 
chesses et  des  dignités.  Le  conseiller  Hingant 
parvint   à    prouver    qu'il    était  •étrân'ger    au 
crime;  et  Tévêque  de  Rennes,  Jacques  d*É- 
pindy,  fut    déclaré  innocent  par   une  lettre 
que  le  pape  prit  la  peine  d'écrire  au  duc  de 
Bretagne. 

En  paix  avec  toutes  les  puissances,  Pierre  II 
s'occupa  d'administrat'on.  Il  commença  par 
défendre  de  publier  dans  ses  états  aucun  man- 
dement, bulle ,  commission ,  sentence  ou  lettre 
apostolique ,  avant  que  ces  pièces  eussent  été 
présentées  à  son  conseil,  examinées  par  lui  et 
revêtues  de  son  approbation ,  sous  peine  d'em- 
prisonnement et  de  confiscation  de  biens.  Les 
méfaits  des  clercs  gens  d'église,  lui  furent 
ensuite  représentés.  11  était  impossible  aux 
plaignans  de  les  atteindre  ,  parce  qu'ils  se  reti- 
raient dans  des  lieux  de  franchise  nommés 
iT.  26 
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Méiiecl^i  Qja  MiAÎjc'bi  *  appartenans  aux  é>ré- 
qiies;  eit  au^o^pe  des  déinarches  faites  en  coor 
4e  Bc^xie  par  les  prédéoesseurs  de  Pierre  H ^  n'a- 
^v^it  été  spivîe  iïnn  yéritaUe  iSAiceès.  I^e  cardi-* 
pal  .d'E^OUteville,  légat  du  pape  en  France  et 
^  ^fit^gnfs^^  déclara  déBuiâvesmeiit  que  les 
g^ns  coupaj^le^  de  crimQ$  capitauic,  les  vx^Buns 
de  grands  chjeipaîiis,  les  saorîiléges,  n'éiwent 
ppiot  aptes  il  jouîr  de  ces  immunités;  et  que 
les  dercs  que  Ion  tiiouyerait  en  habit  sécu^ 
ciji^îer,  déguisement  qu  ils  adoptaient  qaan4 
il$  avaient  reqours  à  fi^  asiles ,  pourraient ,  par 
les  officiers  du  duc,  être  arrachés  des  églises, 
chapelles,  couyens  et  autres  lieux  fraises.  Le 
p^pe  Nicolas  V  coi^firma  ces  dispositions;  et 
pourtant ,  la  plupart  des  éyéques  f  efosèrent  de 
reconi^aître  les  huiles  de  sm  sainteté. 

Ces  mesur/es  étaient  utilies  ;  mais  Pierre  II 
socicupa  heaigipa^p  plus  des  prétentions  de  sft 
noblesse  q^e  .d'^en  sUriiFeiUer  Vexéoution.  Il  crés 
de  nc^uveauiç  h^iVHis;  et,  lorsqu'il  Tasfieo)bl|t 
lesét^ts  généraux  de  Bretagne,  afin  de  les  mi- 

^  Jadis  méiiec'h-ti  ;  j'ai  expliqué  ce  mot  ailleurs.  Il  se 
compose  des  mots  m^nec'h,  mome  ,  et  tiy  maison.  — 
VAr^patré ,  p«gfB  gSS. 
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l4f«t!eiiir  cl«&  £imélîoraU<ms  <|a'il  projetafk  ihm 
le  gouFer«keai<ant  àe  soti  diicbé,  il  releva  de^ 
difficultés  sao3  ii(Wil]^e,r^Utivem£iitii  la  pré-- 
;»éa«iiGe  y  eotjpe  daa  hoimnes  qui  lif^vaieiit  de 
penaée  pour  le  }mn  puiUic  quappèsAMttes  celles 
que  lei»r  suggérait  l'orga^l  de  Daîâsaace  et 
de  titres.  Il  serait  oiseux  auj<H4pd'h»i  de  irap*- 
porter  ce  qui  se  trama  d  mtrîgues  potif"  faire 
aaseoir  i^  comte  de  Laval  avaat  le  vicooiCe  de 
iUbaa ,  et  les  querelles  partiQuliènes^^ies  pé- 
voltes  de  vassaux,  et  les  avis  des  chanceliers  et 
iieux  de  k  chambie  des  comptes ,  et  l<es  té- 
«Aoias  ent^odu^ ,  et  les  aix^hives  fouillées.  0* 
termî;i^a  momentanéaient  ^e  gra«id  différend, 
^n  statuant  que  le  vicf^ixite  de  {U4iao  aurait  le 
premî^  jour  la  première  place  k  gauche  dit 
duc,  que  le  comte  de  Laval  e»  jouirait  fe  |e»^ 
demaiti,  et  aanai  de  «uite  alternativement. 
Après  ces  hautes  puissances,  on  vit  les  conaeil-" 
lefs  clercs  disputer  un  banc  aux  gens  des  comp- 
tes* Les  évêques  ee  restèrent  pas  en  arrière- 
M.  de  Dol  obtint  le  pas  sur  M,  de  Reiinos. 
Deux  titulaires  se  réclamèrent  à  la  SçAs  de  J'é* 
vêché  de  Saint-Malo.  Les  abbés  se  placèrent 
près  des  évêques,  les  conseillers  laïques  au:^ 

26. 
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pieds  des  prélats.  Les  députés  des  bonnes  villes, 
les  plus  utiles  en  réalité,  ceux  qui  payaient  et 
qui  consentaient  les  impôts  pour  le  peuple , 
ne  trouvèrent  à  s'asseoir  qu'après  les  prieurs 
conventuels  et  les  chapitres  des  cathédrales  ^. 

Ces  états,  convoqués  avec  grand  fracas,  et 
dont  on  espérait  tant  de  bien .  n'eurent  d'au- 
tres résultats  que  de  rendre  les  roturiers  inca* 
pables  de  posséder  des  fiefs  nobles,  de  trou-. 
bler  dans  leur  possession  les  gens  qui  en  avaient 
acquis  conformément  aux  coutume^,  de  dé- 
chaîner le  démon  de  l'orgueil  au  milieu  des 
familles  titrées,  de  les  diviser  entre  elles,  et  de 
fomenter  des  haines  de  caste  qui  devinrent 
inextinguibles.  Cependant  les  actes  que  l'on 
nomma  les  constitutions  de  Pierre  II ,  amenè- 
rent quelques  améliorations  dans  l'exercice  du 
notariat,  dans  l'obligation  intimée  aux  avo- 
cats de  plaider  les  causes  de  leurs  parties  pour 
la  somme  de  cinq  sous,  et  celles  des  pauvres 
gratuitement;  et,  dans  l'exemption  dctaiUes, 
fouages  et  impôts ,  accordée  aux  tisserands ,  bro- 
deurs, teinturiers,  etc. ,  qui  viendraient  s'établir 

^  Actes  de  Bret.,  tome  ii ,  4*-  de  la  coUeet.,  col.  i564 
et  suiv. 
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en  Bretagne.  Pieire  II  consentit  aussi  des  traités 
de  commerce  avec  TEspagne  et  le  Portugal  ^ 
Quoique  le  duc  Pierre  montrât  assez  de  dis- 
position à  se  maintenir  en  paix  avec  les  puis-* 
sauces  9  il  n  en  avait  pas  moins  jugé  convenaUe 
d'envoyer  des  secours  au  roi ,  qui  contimiait  en 
Guyenne  la  guerre  avec  succès.  Le  célèbre 
Talbot,  depuis  vingt-quatre  ans  commandant 
en  chef  des  troupes  anglaises,  venait  de  desr- 
«cendre  à  Bordeaux ,  à  la  tête  de  huit  mille  com- 
battans,  et  il  y  avait  été  rejoint  par  les  sires 
de  Montferrand  et  de  Rosan ,  qui  n'hésitaient 
pas  à  sacrifier  leur  patrie  à  je  ne  sais  quelle 
honteuse  ambition.  Pierre  II  fournit  au  roi 
des  vaisseaux  y  et  confia  ses  meilleurs  hommes 
d'armes  à  son  cousin  François  de  Bretagne , 
fils  de  Richard,  frère  de  Jean  V,  jeune  prince 
à  peine  âgé  de  seize  ans ,  qu'accompagnèrent , 
pour  le  diriger  ,  le  maréchal  de  Montauban , 
le  sire  de  la  Hunaudaye ,  et.  Roland  de  Carné , 
grand  maître-d'hôtel.  Les  Bretons  mirent  le 
siège  devant  Castillon,  battirent  les  Anglais 
dans  une  affaire  d'une  haute  importance,  tuèrent 

^  Constitution  de  Pierre  //,•  Actes  de  Bret.,  tome  ii> 
4*.  de  la  coUect.  ,  col.  i582  et  suiv. 
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le  hmmit  Tàïbcrt ,  et  valurent  au  foi  ïaf  coii^ 
quêt^  de  la  Guyetïûe  ^  Les  Anglais,  pour 
se  veciger,  voulurent  dtescendfre  à  Crozott  et 
s'ewïpaf er  èe  Btest  ;  maïs'  fe  fêrnaé  contenance 
tfûne  petite  troupe  de  Bretons,  commandée 
par  Roscerf ,  Kerglus ,  Malestroit ,  Talg68t  et 
Vflfebîanche,  Ites  força  dfe  se  retirer. 

De  nouveaux  états  se  Tasseitiblèrerit  à  Van- 
ne»; de  nouvelles  discussîotis  s'îéîevèrent  ètitrfe^ 
leâi)aron^  et  Yes  bannerets ;  et  toutes  les  fanaîlï» 
nobles  de  Ja  Bretagne  prirent  parti  pour  ovt 
contre.  Malheureusement  les  contendans  n'é- 
taient pluiJ  des  enfans,  et  leurs  armes  n- étaient 
pas  d«s  bocbees.  A  travers  les  cBsputes  et  ïe» 
duels,  le  da»c  annonça  que,  pour  obéir  au  tes- 
tament  de  feu  son  frère  François  I".,  il  ma- 
riait la  princesse  Marguerite ,  sa  niëee ,  au  jeune 
prince  François ,  fils  de*  Richard,  comte  d'É- 
tampes  et  de  Vertus.  Cet  hymen ,  qui  réunis^ 
sait  les  prétentions  de»  deux  branches  collaté- 
rales dé  la  maison  de  Bretagne,  étiait  approuvé 
par  le  roi  dfe  France.  Les  états  lé  confirmèrent. 

^  Jfean  Ghartier,  page  a5î.-^D*Argebtré,  pages  gS^ 
et  suiv. 
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Les  dei'mères  années  do  règne  de  Pierre  II 
fbreBt  marquées  par  les  difficultés  que  kd  sus- 
cita Jacques  d'Épinay ,  ce  prélat  coupable  quù» 
bref  de  Nicc^s  V  avait  déclaré  innocent.  Seà 
entreprises  séditieuses ,  sa  turbulence ,  sa  baa- 
teàr ,  Taraient  rendu  odieux  à  la  noblesse.  Le 
peiipl«  le' détestait  à  cafuse  de  sa  dtireté ,  du  re- 
lÀ<ifaement  de  ses  ïnœurs  et  de  ses  exaction^ 
multipliées,  qui-  réduisaient  au  désespoir  les 
nùiibeuk*eilx  vassanis  de  son  diocèse.  Le  pape 
Calixte  BI  nomma  des  commissaires  pour  in-* 
former  secrètement  de  sa  oônduite;  mai^ ,  au 
quinzième  siècle ,  on  ne  sévissait  pasr  contré  les 
prfncès  de'rÉgli«e  ^ . 

A  cette  épo^uey  AlaiQ'cke  Goëtivy,  catdinaè 
dvl  titré'  de  Saint*- Anastase ,  légat  à  latere  y  vint 
pré^di&r  à  Vannes'  aùi  cérémonies  de  la  cafno^ 
nisatioti  de  saint  Vincent  Ferrier  et  de  la  levée 
dm  corps  ^.  La  ducHesse  de  Bretaegné,  Franf- 
çoise  d'Amboise ,  assista  dévotement  à  touteë 
les  prières  qwi  furent  dîtes ,  et  reçut  du  cardi»» 
nal  un*  doigt  du  saint,  sa>  ceinture  et  son  bon- 

'  ÈList.  ecclés.  et  cw,  de  Èrét.,  par  dom  Taillandter^ 
tome  II,  pageSgi. 

^  IRst,  d&  BreC,  par  Le  fiaudv  page  533. 
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net  doctoral  ;  mais  ceOte  princesse  avait  une  telle 
humilité,  qu'elle  n'osa,  accepter  ces  précieuses 
reliques ,  comme  indigne  de  les  posséder ,  que 
lorsque  le  cardinal  liii  eut  ordonné  par  éérit  de 
les  recevoir. 

Françoise  d'Amboise ,  devenue  bienheureuse 
elle-même  par  la  sainteté  de  sa  vie*,  servait 
Dieu  avec  une  inconcevable  pureté.  Mais  son 
incomparable  beauté,  sa  voix  douce  et  tou- 
chante, sa  grâce  et  sa  bonté  parfaite  lui  atti- 
raient l'amour  et  les  adorations  de  tous  ceux 
qui  la  voyaient.  Son  extrême  innocence  eut 
posé  des  bornes  insuroKintables  à  la  plus  ar- 
dente, à  la  plus  fougueuse  passion;  et  les  senti- 
mens  les  moins  contenus,  hors  de  sa  présence, 
se  changaient  près  d'elle  en  un  respect  invo- 
lontaire. Pierre  II,  le  débonnaire,  le  simple 
Pierre  méconnut  le  trésor  qu'il  possédait.  Il 
devint  jaloux.  Il  congédia  les  seigneurs  qui 
formaient  sa  cour,  avec  des  injures  et  des  me- 
naces. Dans  sa  folie,  il  soupçonna  jusqu'à  ses 
p^rens  et  ses  varlets.  Tout  entier  à  ses  honteuses 
défiances,  il  s'offensait  des  paroles  délicates, 
spirituelles  et  tendres  par  lesquelles  l'aimable 
Françoise   s'étudiait   à   dissiper  ses   chagrins. 
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Sa  condescendance  rindignaît;  il  lui  repro- 
chait jusqu'à  la.  paix  inaltérable  de- son  cœur 
ingénu. 

Un  jour  que  la  duchesse  ^  entourée  'des  jeu- 
nes filles  de  son  service ,  s'amusait  à  chanter 
avec  elles  et  leur;  fai^t  répéter  des  airs  qui  lui 
rappelaient  son  cbfance  et  lé  beau  jardini  de 
Touraine  où  elle  était  née.^ ,  le  duc  jPierre ,  in- 
sensible au  charme  dfe  rharmonieet  des  sou- 
venirs, pénétra  comme  un  furieux  dans  la  salle 
où  se  tenait  Françoise.' Le  bras  levé ,  il  vint  à 
elle  en  proférant  mille;  injures,  et  .voulut  la 
frapper.  La  duchesse  :  se  niit  à  genoux  ,  et  les^ 
mains  jointes,  les  yeux  baignés  de  larmes, 
lui  dit  :  ce  Mon  seigneur  et  mari ,  difiërez  un 
»  p(*tit  pour  le  présent,  et. quand  nous  serons 
»  seuls  en  la  chambre  vous  pourrez  faire  puni-^ 
)>  tion ,  s'il  y  a  cause.  »  Le  duc  ,  sans  se  laisser 
attendrir ,  lui  ordonna  de  se  rendre  à  l'instant 
dans  som  appartement,  Ty  suivit ,  la  frappa  au 
visage ,  et ,  s'armant  d'une  poignée  de  verges  , 
fràichemént  cueillies  j  il  la  dépouilla  et  la 

^  Vie  de  la  bienheureuse  Française  dAmboise, 
par  Albert  4e  Grand  ,  pages  4o5  et  suiv. 


4lO  DOfJGEm   BT   SAINTFTB 

fustigea  si  cruellêmeii^ ,  qu'elk  se  tr0o^  l»es- 
tdt  couverte  de  sinsg«  Il  n  échappa 'd'autres  pa^ 
rôles  à  la  douce  Fraoçoise  que  celles-ci  :.  «  Mon' 
n^  «mi ,  croyes  que  j'eusse  mieux  aimé>  motnîr 
V  que  d'offenser  Dieu  ni  vous.  Mes  pécbéé  toa* 
»  tefois  méritent  peut-être  pkis  tude  ohét»- 
»  m«nt  que  eelui-^cî.  Mon  cber  ami  ^  ntil  b'ob 
»^  est  exempt.  Dieu  nous  veuilles  pardeonerl  i* 
Pierre  élla  plusloiii«;il<;hassa  toùs^les  dbhne»^ 
tiques  de  la  duchesse  y  et  même  sa  nourrice, 
femme  vertueuse  et  tendrement  aimée  de  Fratih 
çoise,  dont  la  douleur  fut  telle  qu'dle  tomlio 
gf  avem€»it  malade ,  et  qu'en  peu  de  jours  où 
regaarda>  sotif  rétablissement  ocHSime  im^ssible. 
Xa  nourriice  pénétra)  dan»  sa  cbambr^,  nonob- 
stant les  défe^nses  et  les  gardes  ^  et  s'agenouil- 
lant  pvès  du'  Ut  :  «  Madame  et  bonne  mai- 
»  tresse ,  »  dit  -  die ,   «  hélas  !  si  votre  coeur 
»  pouvoit  parler ,  il  me  faroit  oonnotti^  qu'on 
»  vous  persécute  à  tort  et  sans  cause.  »  La 
pauvre  princesse  lui  répondit  d'une  voix  qu'o» 
entendait  à>  peine  :  u  Ce  thonde  n'est  point 
»  un  lieu  de  félicité ,  mais  de  travaux  etd'affltc- 
»  tionsi  Mon  Seigneur  Jésus-Christ,  qui  a  tant 
»  souffert ,  veut  que  ses  amis  participent  de  ses 
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»  do^Ie^irs  ;  îfi  m'a  ^biVrié  dé  MU  via  d'ahM«i»- 
»  tume,  mais  aussi  de  sa  piàCifétiûél  Qu^  Mtt 
r  BOin  soil  k  jamais  hèài  i  » 

Cependant  léb  barons  et  les  mgneaK  aUâ** 
Tient  ttbnyeT}eàuCj]nrtepPéBtnt^eiU  le  asan^^ 
dale  (Jn'il  cau5âfit\  et  pavviûtënt  k  te  ramonei^ 
h  èe  plus  sained'  idéé^.  It  parai!  ptès  du  lit  ùt 
expirait  FpaUçôi'de ,  récôtttiM  sa  feûte  et  lui  éiH 
de^and^pa'rdbÉt,  à  ge^tôkis*  etiél^nile.  La>du^ 
ehë^é  lui  tendit  la  iriainf  et^  i^mi^rarsdtf  eis^  lui^ 
disant  :  «  MoH  sfeîgrtéur ,  itoew  âmî ,  je  wus^^  lé 
»  pardotfnédelHàn^ceèUr;  neple^^èzpldS.  Cette 
)i>  malice  là'est  pas  v^nuédé  \^ub  ,  ntiais  d^  f  eii- 
»  nemi  ciè' notre  nature^  déM  T^ffice  eât  àë 
»  nouS' entiraittep  à  mul'.  Je  vous-asseure^  mon^ 
»  seigneur,  Mon  artiiî,  que  moi,  v^otre»  petite 
»  sevvatiite,  û'sA  i^it  ùBéûwe  envers  vous ,  et  n'ai 
)v  jamais  pavîé  à*  uYi  homme,  seule.  Je  vous' 
n  prié ,  ae  rtié  crôyeÉ-  pas  du  nombre  de  eelles- 
»  qui  se  gouvernent  mal,  et  ayez'  meilleure 
»  opinion  de  moi.  » 

Lepriftdéen  fit  ane  èpré  péniVéïice,  pot^ 
la  haire  et  le  cilice ,  jeûna  et  accomplit  de  pé- 
nibles mortifications.  La  princesse  revint  à  la 
santé.  Ils  se  firent  alors  promesse*  mutuelle  de 


^12  MORT,  DE    PI£RR£    II. 

viduité^  et  commandèrent  qu'on  leur  édifiât  un 
sépulcre  commun. 

Le  duc  Pierre ,  peu  de  temps  après  la  cancH 
nisation  de  saint  Vincent  Ferrier ,  fut  atteiut 
d'une  singulière  indisposition ,  que  l'on  nomma 
la  maladie  des  bras ,  et  dont  les  médecins  ne 
surent  pas  reconnaître  la  nature  ^  Les  plus 
habiles ,  que  l'on  fit  venir  d'Italie  et  de  Mont- 
pellier, déclarèrent  que  le  duc  était  em^outé , 
et  lui  conseillèrent  de  faire  usage  des  mêmes 
moyens ,  afin  d'obtenir  du  soulagement  et  de 
renvoyer  le  mal  à  ses  ennemis.  Mais  Pierre 
et    Françoise   témoignèrent   la   plus    grande 
horreur  pour  cette  proposition,  que  la  reli- 
gion condamnait  ;  et  le  duc  même  s'écria  qu'il 
aimait  mieux  mourir  de  par  Dieu  que  de  vivre 
de  par  le  diable.  Il  désigna  de  nouveau,  pour 
lui  succéder ,  le  connétable  de  France,  Artur 
de  Bretagne ,  comte  de  Richemont ,  et  après 
lui,  François,  comte  d'Étampes,  fils  de  Ri- 
chard. Pierre  emporta  dans  la  tombe  les  re- 
grets du  peuple  qu'il  n'avait  pas  écrasé  d'im- 

^  Hist,  de  Bret.,  par  Le  Baud ,  page  553.  —  D'Ar- 
gentré,  page  959. 
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pots.  La  duchesse  embrassa  la  vie  monastique 
au  couvent  des  Coëts ,  près  de  Nantes. 

Artur  de  Richemont^  fils  de  Jean  le  Conqué- 
rant et  frère  de  Jean  Y ,  était  âgé  de  près  de 
soixante-cinq  ans  lorsqu'il  ceignit  la  couronne 
ducale»  Il  avait  vu  s'éteindre  successivement 
cette  famille  nombreuse  qui  semblait  promet- 
tre une  longue  suite  d'héritiers  directs  à  l'état 
breton.  L'avenir  ne  lui  apparaissait  que  chargé 
de  nuages,  et  il  regrettait  surtout  le  prince 
Gilles ,  son  neveu ,  si  lâchement  assassiné.  Mais 
dès  qu'il  eut  reçu  les  sermens  de  ses  sujets, 
des  idées  ambitieuses  vinrent  jeter  un  voile 
d'oubli  sur  ses  douleurs  passées.  Son  premier 
soin  fut  de  se  rendre  près  de  Charles  VII, 
afin  d'accomplir  la  cérémonie  accoutumée  de 
l'hommage  ^  Toute  la  cour  vint  par  honneur 
à  sa  rencontre;  et,  lorsqu'il  entra  dans  la 
ville  de  Tours ,  il  fit  porter  devant  lui ,  par  son 
grand  écuyer,  Philippe  de  M alestroit ,  deux 
épées ,  l'une  la  pointe  haute  comme  duc  de 
Bretagne ,  l'autre  en  écharpe  comme  connéta- 
ble de  France.  Les  seigneurs  bretons  qui  com- 

^  ffist,  d' Artur  de  Richemont ,  pages  i54  à  i55. 
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poaaiefit  9tm  caoseil  et  «»  maison  ^  l'avMeot  e»* 
gagé  à  reonfeUre  aiji  roi  la  çluii^  de  Gonoétable 
qu'Us  4reuv9Âecit  aru-desfsou^  de  (sa  p4WwHe  di- 
gnité ;  mais  il  avait  répoGwlu  :  ¥  Je  dois  et  J€ 
»  veux,  liooorer  dans  ma  TÎeijUesse  c^  ^pù  01a 
9  lionoré  éaus  ma  j/euoesse^  i»  Ce  a  éitait  pasle 
fondvde  sa  pensée.  Il  îovjavàit  on  secret  le  des- 
sein de  rendre  à  TAo^leterce  1q$  mauxdwt 
elle  avait  ;aecai)lé  la  Frapcc;.  ])échirié  par  les 
factions^  ce  roj^auaie  oe  lui  semblait  pps  im* 
possible  à  coQqiàérir ,  et  la  charge  de  coiuié- 
table  ,  ]%  plus  b^ute  fbnçiion  de  larmée, 
mutait .^  sa  dispositicw  ces  vieille  milices,  ba* 
bituées  à  se  réunîi*  sous  ses  emeigi^s  &i  à  com- 
battre  avec  ses  Bretons.  jQe  projet  Ti^çcupait 
tellement  y  que  déjl^^  comme  Guillaui»e  k 
Conquérant ,  il  part^ge^ftt  m  Qomtés,  c^  b^ 
rouies ,  en  fiefs  de  chevaliers ,  1^  terri^pir^  ^ 
r Angleterre  et  le  distribuait  à  ^e^  b|;9ves^ 
lU  mort  vint  promptem^nt  disdper  c9  ntv^ 
étraiiige. 
Jm  oérémenie  de  l'hommage  fut  trawU^ 

^  Hist.  de  Bret,,  par  Bert.  d'Argentré,  page  960, 
cotée  9S9  par  erreur. 


par  les  préteo^ns  Ciroîâ$smtes  des  cha^oeUcaro 
de  France,  soutenues  celte  fii^s  par  Qiarjl<^yil. 
Le  conseU  du  roi  et  le  roi  lui-mém^  exigèfîejgit 
que  l'hommage  fût  lige.  Le  fier  Ricbemoat^'en 
indigna 9  refusa  de  }e rendre,  et  parlait  en  disant 
qu'il  allai/t  consuljLer  les  étots  de  Bretagne. 
Cette  ,qu(erelle ,  qui  poiavaiit  avoir  dos  «juiîte^  fu* 
ijkestes,  n'jen^p^écha  pas  le  viei^x  guerrier  dç  se 
^ire  recevpir  chaqpine  de  Saint-Gatien  de 
TourS'  On  alliait  à  cette  époque  les  ifiée»  et 
les  .^tions  les  plus  dii^parates. 

Artur  IJII ,  en  quitita^t  h  çour  4*  Fra-nœ , 
se  promettait  de  ny  jamais  revenir.  Mais 
le  duc  d' Alençon ,  accusé  d'intelligence  avee 
rAugleteirr^e^  était  arrêté;  son  crime  pand^ 
sait  constant,  lui-même  l'avait  avoué  ;  le  pair- 
le^ieut  venait  die  le <. condamner  h  mort;  et 
Charles  VU  avait  refusé  aa  grâce  aux  larmes  de 
la  duichesse  et  aux  instances  du  duc  de  Bour«- 
gogne.  La  duchesse  vint  se  jeter  aux  pieds 
d'Artur.  Le  généreux  Ricbemont  oublia  tous 
les  torts  que  le  due  d' Alençon  avai(  eDvers  lui- 
même;  il  se  rendit  à  Tours,  pressa,  supplia^ 

<  Jeaa  Chattisr,  pages  3ip4  ^  3o5. 
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menaça ,  et  le  roi  fiait  par  accortler  la  vie  k 
son  parent  ^  La  prison  dans  laquelle  il  con- 
tinua cependant  à  être  détenu  ne  lui  fut  ou- 
verte que  par  Louis  XL 

La  présence  de  Richemont  recommença  la 
querelle  de  l'hommage  ■  mais  il  déploj'a  tant 
d'énergie  et  de  fermeté^  qu'en  définitive  il 
l'emporta  ,  et  maintint  les  prérogatives  de  son 
duché  2.  Peu  de  jours  après  sou  retour  en 
Bretagne ,  il  se  sentit  fortement  indispc^  ; 
sa  santé  était  déjà  chancelante,  et  le  bruit 
courait  même  qtfon  avait  essayé  de  s'en  dé- 
faire par  le  poison ,  lorsqu'il  défendait  a  Tours 
ses  droits  et  privilèges  et  qu'il  sollicitait  la 
grâce  du  duc  d'Alençon.  Les  tracasseries  que 
lui  suscita  l'évéque  de  Nantes ,  prélat  sédltieui 
et  hautain  ,  qui  refusait  de  reconnaître  la  juri- 
diction des  parlemens  de  Bretagne,  qui  éle* 
vait  des  prétentions  contre  l'autorité  ducale  ^ 
et  ne  ménageait  ni  les  excommunications  ni 
les  injures ,  lui  causèrent  assez  de  chagrin  pour 
hâter  les  progrès  de  sa   maladie.   Il  languit 

^  Jean  Ghartier,  pages  3û4  à  3i5, 

^  Actes  de  Bret,,  tome  ii ,  4*^  ^^  1^  coUect,,  coL  1732, 
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assez  long-temps  et  mourut  vers  la  fin  de  dé- 
cembre 1458,  après  un  règne  ae  seize  mois. 
Artur  de  Richemont  est  une  des  gloires  de  la 
Bretagne. 

La  mort  d' Artur  III  rejeta  la  possession  du 
duché  de  Bretagne  dans  une  branche  colla- 
térale. François  II,  qui  succéda  au  connétable , 
av^it  épousé  sa  cousine  Marguerite,  fille  de 
François  I".  Elle  mourut  jeune  encore,  et  le 
duc  reçut  en  secondes  noces  la  main  de  Mar- 
guerite de  Foix,  fille  de  Gaston  IV,  prince  de 
Foix  et  de  Navarre.  Elle  lui  donna  deux  filles, 
dont  l'aînée,  la  princesse  Anne ,  porta  le  duché 
de  Bretagne  dans  la  maison  de  France  par 
ses  mariages  successifs  avec  Charles  VIU  et 
Louis  XII. 

Les  mêmew»  prétentions  et  les  mêmes  résis-^ 
tances  signalèrent  la  cérémonie  de  l'hommage, 
toujours  suivie  de  protestations  de  part  et 
d'autre.  Mais  le  commencement  du  règne  de 
François  II  fut  honorablement  marqué  par 
l'érection  d'une  université  dans  la  ville  de 
Nantes.  Une  bulle  du  pape  lui  accorda  les 
mêmes  privilèges  qu'aux  universités  de  Paris,, 
Bologne  et  Sienne;  c'est-à-dire  que  les  étu- 
iv.  27 
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dians  en  étaient  préférés  à  tous  «utres  pour  la 
provision  en  cour  de  Rome  des  bénéfices  ecclé* 
flîastiques  ou  séculiers,  qu'ils  étaient  dispensés 
de  résidence  y  et  quils  nen  jouissaient  pas 
moins  des  fruits  annuels  K 

La  Bretagne  était  florissante.  Quelques  dis- 
cussioiis  relatives  aux  apanages  des  quatre 
duchesses  qui  existaient  à  la  fois  ,  les  trois 
veuves  de  François  P'.,  de  Pierre  II,  d'ArturlII 
et  la  ducbesse  régnante  ,  furent  facilem^st 
apaisées.  Les  querelles  plus  vives  qu'éleva  l'é- 
véque  de  Rennes,  Jacques  d'Épinaj,  et  qui 
menacèrent  la  tranquillité  de  son  diocèse, 
n'eurent  d'autre  résultat  que  de  faire  rem- 
placer ce  grand  coupable  par  un  coadjuteur, 
et  de  l'envoyer  mourir  de  chagrin  dans  une 
solitude. 

Charles  VII  achevait  alors  sa  carrière  mé- 
morable et  sa  vie  agitée.  Ses  couAisans^  ses 
officiers,  n attendirent  pas  qu'il  eût  exhalé 
son  dernier  soupir  pour  l'abandonner  et  courir 
au  devant  de  la  faveur  de  Louis  XI,  son  suc- 
cesseur. Tanneguy  du  Chastel  seul ,  son  grand 

^  Aete$de  Bret,,  tome  ii, 4'- de  lacoUect.,  col.  178. 
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écuyer,  fils  du  célèbre  guerrier  que  Ton  aoco<* 
sait  d'avoir  assassiné  Jean-Saii»-Peur  ,  resta 
près  du  roi ,  sans  crainte  des  ressentinfiens  de 
Louis  XI  y  sans  espoir  d'en  être  récompensé. 
Seul ,  il  conduisit  à  Saint-Denis  le  corps  de 
Charles  YII ,  et  lui  fit  faire  à  ses  frais  de  ma- 
gnifiques obsèques.  Il  y  dépensa  plus  de  cin-- 
quante  mille  livres  ^ ,  et  ce  ne  fut  que  dix' 
années  après,  qu'on  Ten  dédommagea  par  des 
terres  qui  furent  ensuite  enlevées  à  ses  hëri'^ 
tiers.  Tanneguy  du  Chastel  ,  mal  reçu  par 
liOuisXI^  prit  le  parti  de  se  retirer  en  Bre- 
tagne, sa  patrie,  oùTaccueiliit  honorablement 
François  U,  qui  lui  conféra  la  charge  de 
grand«-maitre  de  son  hôtel  et  celle  de  gou- 
verneur de  Nantes.  ^ 

Le  roi  lé  plus  défiant  et  le  plus  artificieux 
de  la  terre ,  un  prince  qui  n'avait  point  d'anii 
qu'il  ne  sacrifiât ,  point  de  parent  qu'il  ne  ren 
doutât  et  dont  il  ne  f\it  tenté  de  se  défaire 
par  un  crime,  craigqant  jusqu'à  ceux  qui  le 
craignaient,  lâchement  faible  avec  les  forts, 

^  Près  4*iin  million  de  nos  jours.  —  B.  d'Argentré  , 

27. 
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faux  dans  ses  paroles,  perfide  dans  ses  actions, 
ne  se  croyant  obligé  par  aucun  service ,  dissi- 
mulé par  passion  ,  n'arrivant  qu'au  travers 
d'un  détour  a  l'objet  qu'il  voulait  débattre,  à 
la  vérité  que  par  le  mensonge,  souverainement 
jaloux  de  l'autorité  souveraine,  dévot  et  féroce, 
factieux  et  indépendant  quand  il  n'était  que 
prince  royal ,  despote  et  tyran  dès  qu'il  fut 
roi  Jui-même  ,  tel  était  l'homme  qui  venait  de 
ceindre  la  couronne  de  France ,  le  fils  astucieux 
et  cruel  de  Charles  VII  ! 

Louis  XI ,  à  peine  sur  le  trône ,  se  rappela 
que ,  tandis  qu'il  était  dauphin  et  soulevé  contre 
son  père ,  il  avait  prié  François  II  de  lui  prêter 
quatre  mille  écus  que  le  duc  de  Bretagne  lui 
avait  refusés ,  et  il  crut  que  le  moment  de  la 
vengeance  était  venu.  B  saisit  l'occasion  d'un 
voyage  aux  Pyrénées ,  où  il  allait  secourir  le 
roi  d'Aragon  attaqué  par  les  Castillans ,  pour 
se  rendre,  eu  dévot  pèlerinage,  à  Saint-Sau- 
veur de  Redon  en  Bretagne.  Douze  cents  écus 
d'or  envoyés  à  ce  monastère  attestèrent  la  piété 
du  roi  de  France,  mais  annoncèrent  à  Fran- 
çois II  qu'il  lui  fallait  recevoir  un  hôte  dan- 
gereux. Le  duc   accueillit  son  suzerain   avec 
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Çràce  y  et  déploya  toute  sa  magnificence  pour/ 
lui  faire  honneur.  Loui&XIzie  lui  en  témoigna 
sa  reconnaissance,  qu'en  favorisant  Tenlèvement 
de  la  veuve  de  Pierre  II,  la  sainte  et  douce 
Françoise  ,  qu'il  voulait  marier  au  duc  de 
Savoie ,  afin  de  troubler  ensuite  la  possession' 
de  François  H\  Le  peuple  lurieax  jprit,  les 
armes,  tendit  les  chaînes,  et  arracha  la  du*. 
cfaesse  douairière  des  mains  de  ses  ravissejjrs. 
L'entreprise  clandestine  du  l'oi  de  France 
échoua  contre  Ja  ferme  volonté  de  Françoise;: 
0t  Louis  .XI,  protesta  au  pied  de  l'autel  qu'i^ 
n'était  pour  rien  daps  les  desseins  cachés  qu'on 
lui  supposait.  Il  se  retira  ,  chargé  de  la  haine 
du  doc  de  Bretagne  ;  mais  il  avait  eu  le  temps 
de  s'informer  de  ses  moyens  et  de  ses  forces,  et 
de  préparer .  des  évépemens  qui^  devaiîçnt 
amener  la  ruine  de  son  hôte^  L'adroit  Loui^  XI 
profita  du  moment  oy  les  Anglais  menaçaient 
les  côtes  de  Bretagne ,  pour  susciter  h  Fran- 
çois II  une  querelle  qui  le  plongeait  j  à  l'impror 

V 

^  Bert.  d'Argentré ,  page  97 1 .  — Actes  de  Françoise 
d^Amboise  ,  A. 'le  Grabd ,  page  4^5  etsuiv.-^^^Mpfrt- 
treiet. — ^  Le  Bajud.  !    ^i 

f     ■■  ■ 

t-  ■■  ■  ■ 


"1 


•4 


433  PfiÉTEHnONS  DE  LODIS   XI 

TÎfite,  dans  les  plus  grands  embarras.  Une  réro- 
lution  nouvelle  venait  d'éclater  en  Angleterre. 
Edouard,  duc  d'York,  coxnte  de  Marçh,  avait 
détrôné  Henri  VI  ;  et  la  magnanime  princesse 
Marguerite  d'Anjou,  femme  de  Henri,  arait 
choisi  pour  asile  le  palais  du  roi  René  de  Sicile , 
d'dù  elle  sollicitait  des  secours ,  et  des  bontés 
du  roi  de  France,  et  du  devoir  de  tous  les 
prigces  ses  parens.  Leduc  de  Bretagne,  touché 
du  grand  caractère  de  cette  noble  rdne ,  lui 
fit  présent  de  mille  écus  dW,  et  lui  promit 
de  joindi^e  une  escadre  à  celle  qu'elle  pourrait 
réunir.  Édouatd  V  n'attendit  pas  l'exploàon 
de  l'orage  qui  se  préparait;  il  envoya  une  flotte 
sur  les  côtes  de  la  Péninsule,  et  les  troupes 
anglaises  tentèrent  une  descente  au  Gonquet. 
Mais  lés  paysans  bretons  se  levèrent,  et,  sous 
la  conduite  des  sires  de  Kimerc'h  et  de  Ros- 
madec^  de  Bertrand  du  GhafiPauk  ,  de  Ti- 
vouarlen  et  de  Pratenros,  ils  forcèrent  lés  as- 
saillans  à  reprendre  promptement  la  haute 
mer. 

Sur  ces  entrefaites ,  et  lorsque  les  Bretons  ae 
songeaient  qu'à  déconcerter  les.entreprises  de» 
Anglais ,  le  roi  de  France  envoya  vers  le  due 


sua   hk    BRETAGNE.    f464«  4^^ 

de  Bretagne  uo  commissaire  dévoué ,  ua 
homme  dont  le  caractère  se  modelait  sur  celui 
de  son  maître ,  le  chancelier  Pierre  de  Mor- 
villiers.  Parmi  de  nombreux  sujets  de  plaintes 
relatives  aux  intrigues  du  comte  de  Gharolais» 
qui  devint  plus  tard  duc  de  Bourgogne  sous 
la  nom  de  Charles  le  Téméraire ,  et  à  ses  liai- 
sons avec  François  II ,  le  roi  imputait  à  crime 
au  duc  de  Bretagne  d'avoir  fait  battre  des 
monnaies  d'or  sans  son  congé,  de  se  servir, 
en  tête  de  ses  titres,  des  mots  «  par  la  grâce  de 
»  Dieu  ,  »  de  surmonter  Técu  de  Bretagne 
d'une  couronne  au  lieii  d'un  simple  chapeau. 
Il  lui  signifiait  expressément  qu'il  ne  voulait 
plus  qu'il  reçût ^  à  l'avenir,  l'hommage  lige  de 
ses  seigneurs ,  où  se  trouvaient  les  expressions 
«  contre  tous  ceux  qui  peuvent  vivre  et  oioa-^ 
>:  rir;  »  il  lui  défendait  d'imposer  ses  peuples 
sous  quelque  prétexte  que  ce  fût ,  prorogative 
qui  n'appartiendrait  désormais  qu'à  lui,  roi; 
et  il  eûtendait  que  les  évéques  et  abbés  mitres 
ne  relevassent  que  de  lui  seul ,  ne  fissent  ser* 
ment  qu'à  lui ,  et  renonçassent  à  reconnaître 
toute  autre  suzeraineté.  A  défaut  d'obéis- 
sance   et    de    prompte    soiunission  ,   le    roi 
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Louis  XI  déclarait  la  guerre  à  François  II,  se 
disant  duc  de  Bretagne  \ 

Cette  inconcevable  attaque  au  milieu  d*une 
paix  profonde,  et  sans  qu aucune  discussion 
préliminaire  eût  fait  prévoir  une  rupture ,  jeta 
le  duc  dans  une  perplexité  d'autant  plus 
grande ,  qu'il  apprit  en  même  temps  que  des 
troupes  nombreuses  bordaient  déjà  ses  fron- 
tières. Louis  XI  était  un  génie  à  précautioDs , 
et  ne  s'exprimait  d'un  ton  si  hautain  que  parce 
qu'il  avait  eu  le  soin  de  les  prendre  en  secret , 
ou  sur  la  foi  des  traités.  En  même  temps,  il 
essayait  de  prévenir  les  grands  vassaux*  de  Ja 
couronne  contre  le  prince  dont  il  méditait  la 
ruine.  Il  les  réunissait  à  Tours,  leur  parlait 
des  prétentions  insoutenables  de  François  II , 
leur  disait  combien  il  était  affligeant  que  ce 
duc  se  laissât  gouverner  par  des  gens  inhabiles, 
et  qu  il  adoptât  leurs  conseils  pernicieux.  «  Il 
y»  n'avoit  contre  lui  aucune  inimitié  person- 
»  nelle.  On  connoissoit  sa  tendresse  pour  les 
»  princes  de  son  sang.  Il  ne  désiroit  que  leur 

^  Actes  deBret,,  tome  m,  5«.  de  ia  colJect. ,  coL  34  et 
suiv.  î  Instruction  au  comte  du  Maine, 
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»  amour;  il  ne  songeoit  qu'au  bien  public;  il 
»  aimoit  ceux-mêmes  qui  ne  le  consultoient 
»  jamais  ;  et  ^  loin  de  projeter  Tenvahissement 
»  des  états  de  François  II ,  on  verroit ,  eût-il 
»  cqnquis  toute  sa  terre ,  qail  n'en  prétendoit 
»  pas  garder  une  cbaumine  ,  et  ne  reeherchoit 
»  que  le  sens  et  la  raisons»  Le  tigre  versa  des 
larmes,  et  tous  les  ducs  qui  l'entouraient,  pleu- 
rant avec  lui  d'attendrissement ,  le  remercié- 
rent  de  sa  haute  confiance ,  dans  les  termes  les 
plus  touchans\ 

François  II,  accablé  de  ce  coup  inattendu  ^ 
et  ne  sachant  à  quelle  résolution  s'arrêter, 
essaya  de  temporiser.  Il  envoya  près  du  roi 
le  chancelier  Chauvin  ,  homme  éloquent  et 
sage ,  qui  sollicita  un  délai  de  trois  mois,  afin 
d'assembler  les  états  de  Bretagne  ,  de  leur 
soumettre  les  récUoiations  du  conseil  de 
France.,  et  d'en  obtenir  un  assentiment  qui 
lèverait  toutes  les  difiicultés.  Louis  XI  accorda 
le  délai  demandé;  il  avait  en  ce  moment  des 
démêlés  avec  le  comte  de  Cbarolais  et  le  duc 

^  Monstrelet,  tome  m,  fol.  io3  ,  io4  et  suiv.  — 
Hist,  eccUs.  et  cw.  de  Bret. ,  par  dom  Taillandier» 
tome  II,  page. 89. 
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de  Bourgogne,  et  il  ne  voulait  entr^en  Bre- 
tagne qu'avec  la  certitude  de  n'êti^  pas  attaqué 
par  derrière. 

Le  duc  François  y  dans  son  embarras,  pre- 
nait des  conseils  de  tout  le  monde.  Il  pdgnit 
son  pressant  danger  à  Tanneguj  du  Gbastel  ^ 
«Toi,  qui   est   si   expérimenté,»  lui  dit-îl, 
<c  n*as-tu  pas  un  expédient,  afin  d'y  pour^^ir, 
»  au  moins  sur  l'heure  ?«—;;«  Monseigneur,  » 
répondit  du  Chastel ,  V  il  n'est  pas  surprenant 
»  que  vous  ayez  du  souci;  la  chose  vous  touche 
»  de  pt^;  il  y  va  de  l'honneiir  et  de  la  souve- 
»  raineté.  Vos  prédécesseurs  les  ont  bien  mafn- 
»  tenus  jusqu'ici ,  et  il  sèroit  fâcheux  que  de 
È  telles  destinées  fussent  venues  expirer  dans 
»  vos  mains.  Peut-être,  par  la  grâce  de  Dieu, 
»  les  choses  ne  sont«elles  pas  /en  si  mauvais 
n  état;  peut-être  y  a*t-il  remède.  Le  roi  sup- 
l  pose  trop  légèrement  que  votre  situation  est 
»  dése^érée.  EntreprcneE  hardiment  sur  lui 
»  de  votre  côté.  Aidea^vous,  et  Dieu  ne  vous 
»  laissera  pas;  mais  surtout  mettez  la  main 

^  Sisi.  de  Bret.,  par  Bert.  d'Argentré,  pages  97^ 
€t  sttiv.  ^ 
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»  à  l'œuvre  en  diligence.  »  —  «t  Monsieur  le 
M  maître,  mon  ami,»  reprit  le  duc,  «conï^ 
»  ment  cela  se  peut-il?  Je  n'ai  pas  Tin  homine 
»  prêt,  et  le  roi  a  bne  armée  sur  leis  marches 
»  de  mon  duché,  toute  disposée  à  entret».  »— ^ 
cf  Voici ,  ce  me  semble ,  un  moyen ,  »  dit  du 
Ghastel  :  «  le  roi  est  assee  mal  avec  les  pï'inces , 
»  les  grands  seigneurs  et  les  principaux  offi* 
»  ciers  de  sa  couronné;  il  l'est  ^éme  avec  ses 
1»  voisins,  àar  son  caractère  biearrô  et  soup^- 
»  oonneuJL  les  a  tous  éloignés.  Il  ne  se  fie  en 
»  personne ,  et  personne  ne  se  fie  en  lui.  Les 
»  dues  de  Bourgogne,  de  Bourbon  et  d'Alen* 
»  oon  ^  les  comtes  de  Gharolais ,  d'Armagnac , 
»  de  Dunois,  de  Nemours ,  bien  d'autres ,  lui 
»  sont  peu  affectueux.  Je  sais  de  bonne  part 
»  quils  sont  ligués  ensemble,  il  n'y  manque 
»  que  vous.  ^  *-«  ttMais  me  recevront-ils  .dans 
»  leur  association^?  »  --^  ^c  A  bras  ouverts.  Il  uto 
»  s'agit  que  de  s'entendre.  Certains  de  vous,  ils 
»  se  lèveront  en*  armes  et  lui  feront  la  guerre  à 
»  bon  escient.  Il  aura,  lors,  plus  d'occupation 
)i  qu'il  n'en  veut.  Les  gens  qui  mènent  son  gou*> 
M  vemement  sont  de  basse  ootidition;  il  n'ap* 
»  proche  aucun  grand  de  sa  personne,  et  ^  loin 
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»  de  leur  conBer  ses  affaires,  il  lear  weatdu 
9  mal  y  il  cherche  à  les  abaisser  poor  les  mai- 
»  triser,  il  espère  ainsi  les  réduire  un  à  un,  et 
»  avec  le  temps  se  dé&ire  de  tons.  Serves-voQS 
»  de  la  crainte  qu'il  leur  inspire;  augmentez4a 
»  si  vous  pouvez.  Envoyez  vers  ceux  qui  vous 
»  touchent  de  près  par  le  sang;  envoyez  vers  le 
»  due  de  Bourgogne,  le  plus  puissant  de  tous. 
)i  Liez-les  à  votre  querelle;  marchez  tous  d'ac- 
»  cord  ;  attaquez-le ,  avant  qu'il  ait  pu  écraser 
»  quelqu'un  en  particulier.  Alors  il  désirera  la 
»  paix  à  son  tour.  Vous  le  forcerez  à  s'entourer 
»  de  ses  grands.  Ce  seront  près  de  lui  vos  dé- 
»  fenseurs  et  vos  amis.  Il  sait  bien  que  vous 
»  êtes  tenu  à  la  sanction  des  étatis ,  obtenez 
»  du  temps ,  s'il  est  nécessaire,  et  faites  vos  pré- 
».paratifs.  » 

François  li  reconnut  ]a  sagesse  du  conseil  de 
Tanneguy  du  Gbastel.  Il  trouva  des  hommes 
adroits  qui  se  déguisèrent  en  moines  ou  en 
mendians,  et,  par.  des  chemins  divers,  se 
rendirent  en  Bourgogne  et  en  Flandre.  Les 
princes ,  avertis  des  projets  d'abaissement  que 
leur  préparait  Ipi  politique  de  Louis  XI ,  se  hâ* 
tèrent  de  conclure  une  alliance  nécessaire  au 
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maintien  de  leur  grandeur.  Il  leur  fut  aisé  de 
s'apercevoir  qu'en  peu  de  temps  le  duc  de 
Bourbon  avait  été  dépouillé  ^e  son  gouverne- 
ment de  Guyenne,  le  comte  de  Dunois  privé 
de  toutes  ses  charges ,  le  duc  d'Orléans  aban- 
donné dans  ses  prétentions  sur  le  Milanais,  le 
duc  de  Calabre  dans  les  siennes  sur  le  royaume 
de  Naples;  que  le  comte  de  Charolais  avait 
perdu  sa  lieutenance  générale  en  Normandie  ; 
que  Famiral  de  Bueil  et  le  chancelier  des  Ur- 
sins  étaient  remplacés  dans  leurs  fonctions.  La 
ligue  se  forma ,  et  elle  prit  le  nom  de  ligue  du 
bien  public;  car,  de  tout  temps,  on  a  donné 
aux  entreprises  d'intérêt  particulier  des  cou- 
leurs d'utilité  >igénérale.  Le  duc  de  Bretagne 
en  fut  déclaré  le  chef. 

Le  secret  avait  été  si  bien  gardé,  que 
Louis  XI,  averti  des  levées  d'hommes  qui  se 
faisaient  de  toutes  parts,  les  considérait  comme 
des  renforts  destinés  à  son  armée.  Mais  un  jour 
qu'il  s'était  rendu  en  pèlerinage  à  Notre-Dame 
du  Pont,  en  Limousin,  un  messager  vint  en 
hâte  lui  apprendre  que  le  duc  de  Berri ,  son 
propre  frère,  sous  prétexte  d'une  partie  de 
chasse,  était  passé  len  Bretagne,  et  qu'il  avait 
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fiiit  détruire  les  ponts  alin  d*éviter  les  pour^ 
suites  ^  Louis  XI ,  eJBSraiyé ,  ne  reoonDot  pas  en- 
core rimmensité  de  Forage  ;  il  voulnt  se  réfu- 
gier à  Bourges;  mais  on  refusa  de  Yy  recevoir. 
Il  se  rendit  dans  le  Bourbonnais;  les  troupes 
rebelles  l'obligèrent  à  changer  de  direction. 
Partout  on  était  en  armes;  le  sire  d'Albret,  le 
4X>mte  de  Nemours,  le  comte  deDunois,  arri- 
vaient avec  leurs  vassaux;  et  le  duc  de  Bour* 
bon  s'emparait  des  finances  et  du  surinten- 
dant Pierre  d'Oriol ,  qu'il  envoyait  prisonni^ 
à  Moulins.  . 

Louis  XI  eut  recours  à  ses  expédiens  ordi- 
naires. Il  essaya,  par  des  ofires  avantageuses, 
de  séduire  les  ducs  de  Berri  et  db  Bretagne,  et 
de  diviser  les  conjurés;  il  publia  des  mani- 
festes apologétiques  et  même  une  amnistie  ^. 
Mais  déjà  le  comte  de  Charolais  s'avançait  vers 
Paris  avec  dik  mille  chevaux,  et  François  II 
passait  à  Chateaubriand  la  revue  de  douze 
mille  hommes  de  pied  ou  de  cavaierie  parfaii* 
tement  équipés.  Tous   les  seigneiirs   de  Bre- 

^  Philippe  de  Commines,  liv.  i,  chap.  ii.  — Mons« 
trelet ,  tome  m  ,  fol.  loo  et  suiv. 
2  MoDStrelet ,  tome  ni ,  fol.  m. 
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tague  s  étaient  fait  un  devoir  de  concourir  à 
t^ette  noble  guerre,  entreprise,  disait-on,  dans 
l'unique  but  de  renverser  un  pouvoir  arbi* 
traire  qui  prétendait  s'éleva^  sur  les  ruines  de 
la  liberté.  L'armée ,  commandée  par  François 
en  personne,  par  le  duc  de  Berri ,  parle  comte 
de  ûunois,  par  Jean  de  Lorraine,  par  Gha- 
bannes  de  Dammartin ,  qui  s'était  échappé  de 
la  Bastille  en  perçant  les  murs  de  son  cachot, 
prit  sa  route  par  Vendôme,  en  remontant  la 
Loire.  Partout  elle  était  accueillie,  partout  les 
peuples  accouraient  sur  son  passage,  jouissant 
d'avance  des  bienfaits  de  l'avenir;  et  les  cam* 
pagnes  retentissaient  des  cris  de  «  liberté  !  li- 
n  berté  !  diminution  de  tailles!  abolition  d'im- 
»  pots  nouveaux!  »  Suivant  l'usage,  on  fut 
généreux  en  promesses. 

Le  comte  de  Charolais  campa  dans  la  plaine 
de  Longjumeau  ,  et  son  avant-garde  s'avança 
jusqu'à  Montlhéry.  Il  n'avait  aucune  nouvelle 
des  Bretons ,  et  dans^  son  caractère  ardent,  il  en 
frémissait  d'impatience;  mais  le  roi  s'était  porté 
au  devant  de  l'armée  de  François  11^  et  il  in- 
terceptait les  communications.  Le  conseil  de 
Louis  XI  lui  proposa  de  combattre  successive- 
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ment  les  Bourguignons  et  les  Bretons  ,  avant 
qu'ils  eussent  opéré  leur  jonction.  Il  se  décida 
pour  les  premiers ,  parce  qu'ils  étaient  les  plus 
rapprochés  de  Paris.  L'action  eut  lieu  près  de 
Montlhéry  ;  elle  semblait  indécise  ;  les  Français 
même  avaient  fait  beaucoup  plus  de  prison- 
niers que  leurs  adversaires;  mais  le  roi  quitta 
le  champ  de  bataille  pendant  la  nuit ,  traversa 
Paris  ,  et  se  rendit  en  Normandie,  où  il  espé- 
rait réunir  une  armée  formidable  ^ 

Les  corps  ligués  se  rejoignirent  à  Étampes. 
Le  jeune  duc  de  Berri ,  frère  de  Louis  XI ,  vît 
avec  douleur  le  grand  nombre  de  blessés  qui, 
jetés  sur  la  paille,  encombraient  les  pues  de 
cette  ville;  et  il  gémit  des  afireux  résultats 
d'une  guerre  entreprise  pour  venger  ses  res- 
sentimens.  Sa  compassion  s'exprima  en  termes 
touchans ,  au  conseil  des  princes.  —  «  Avez-vous 
»  ouï  cet  homme?  »  dit  Charles  le  Téméraire 
en  sortant ,  «  il  se  trouve  tout  ébahi  pour  sept 
»  ou  huit  cents  hommes  qu'il  voit  blessés  par 
»  la  ville ,  qui  ne  lui  sont  rien ,  qu'il  ne  con- 
4>  noît  pas  !  Il  s^ébahiroit  bien  plus  si  la  chose 

^  Philippe  de  Gommines,  Uv.  i ,  chap.  m. 


LOUIS    X!    FAIT    LA    PAiX.     l465.  4^3 

»  le  touchoit ,  et  seroît  homme  à  nous  laisser 
»  dans  ]a  fange.....  Il  est  urgent  de  sepour- 
»  voir  d'autresamis  \  »  Charles  renouvela  donc 
son  alliance  avec  le  duc  de  Bretagne  dans  les 
termes  les  plus  énergiques. 

La  capitale  fut  bientôt  investie  ;  et  les  avan- 
tages annoncés  par  la  ligue  du  bien  public 
éblouirent  ses  habitans ,  comme  les  autres  po- 
pulations. Louis  XI  rentra  vainement  dans 
Pari;*.  Il  ne  lui  servit  h  rieu  d'exiler,  de  cares- 
ser, de  promettre  et  de  punir.  Il  y  allait  de 
la  nécessité  de  fuir  hors  du  royaume  ;  les  pro- 
grès des  Bretons  déconcertaient  ses  plus  sages 
mesures ,  et  il  se  vit  forcé  de  parler  de  paix. 
L'aîné  des  fils  du  duc  de  Milan  ,  GaléasSforce, 
le  politique  le  plus  habile  du  siècle ,  lui  fit 
sentir  qu'il  fallait  accorder  tout  ce  que  deman- 
deraient les  chefs  de  la  ligue,  sauf  à  les  rendre 
ensuite  jaloux  les  uns  des  autres,  et  à  les  dé- 
truire par  leurs  propres  mains.  Quatre  traités 
donnèrent  successivement ,  au  duc  de  Berri  le 
duché  de  Normandie;  au  comte  de  Charolais, 
les  comtés  de  Ponthieu ,  de  Boulogne  et  de 

^  Philippe  de  Commincs ,  liv.  i ,  chap.  iv  et  v. 
IV.  28' 
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Guines,  les  villes  d* Amiens,  de  Saint-QuentiD^ 
de  Gorbie  et  d'Abbeville  ;  de  l'argent  aux  ducs 
Je  Bourbon  et  de  Galabre.  Le  comte  de  Saint- 
Pol  devint  connétable  ;  le  bâtard  de  Bourbon , 
grand  amiral  ;  Lobéac ,  maréchal  de  France  ; 
Ghàtillon ,  grand  maître  des  eaux  et  forêts ,  et 
gouverneur  de  Champagne.  Juvénal  desUrsins 
reprit  les  fonctions  de  chancelier,  et  Morvilliers 
fut  chafisé.  Le  duc  de  Bretagne  ne  demanda 
rien  ;  il  n'était  là  que  pour  obtenir  justice  des 
prétentions  du  roi  sur  ses  états ,  et  la  faire  ren- 
dre à  ses  amis;  mais  la  fameuse  déclaration  qui 
l'avait  entraîné  à  la  guerre  fut'  déclarée  non 
avenue  ;  il  reçut  cent  vingt  mille  écus  d'or  et  le 
titre  de  lieutenant  général  du  roi  dans  les  pro- 
vinces limitrophes  de  la  Bretagne.  Tel  fut  le 
résultat  de  la  ligue  du  bien  public  ;  elle  ne  chan- 
gea rien  au  sort  des  peuples ,  et  le  fou  de  Fran- 
çois II  l'appela  le  jeu  du  roi  dépouillé. 

Louis  XI ,  pour  mettre  à  profit  le  conseil  de 
Galéas  Sforce  ,  essaya  de  rompre  l'alliance  qui 
unissait  le  comte  de  Charolais  au  duc  de  Bre- 
tagne. Tandis  qu'il  tendait, sans  réussir,  des 
pièges  à  leur  bonne  foi ,  un  évéque  vint  se  plain- 
dre à  lui  des  tracas  que  lui  suscitaient  sans  cesse 
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deux  de  ses  archidiacres  ^  —  «  Puisqu  ils  sont 
»  aussi  processifs  ,  »  dit  le  roi,  «  quel  obstacle 
»  vous  empêche  de  vous  accorder  avec  eux  par 
»  quelque  doux  moyen  ?»  —  k  Celui  même 
y>  qui  fait  que  vous  ne  vous  accordez  pas  avec 
»  vos  archidiacres.  »  —  «  Hé  !  »  reprit  Louis  XI , 
«  qui  soùt  donc  mes  archidiacres  ?»  —  «  Ne 
»  les  voyez-vous  pas  ?  ce  sont  les  ducs  de  Bre- 
»  tagne  et  de  Bourgogne.  Ce  qui  empêche  Fac- 
»  cord,  c'est  que  je  veux  tout  et  qu'on  ne  veut 
»  me  rien  céder.  » 

François  II  espérait  bien  gouverner  le  duc 
de  Normandie ,  qui  lui  devait  sa  nouvelle  gran- 
deur, n  voulut  aller  présider  à  son  installation , 
et  le  sage  Tanneguy  du  Chastel  lui  ouvrit  un 
avis  contraire.  «  Je  vous  vois ,  »  lui  dit-il ,  «  en 
»  fantaisie  de  conduire  dans  ses  états  monsieur 
»  le  nouveau  duc.'  Si  vous  m'en  croyez ,  vous 
»  n'en  ferez  rien ,  et  vous  vous  retirerez  chez 
M  TOUS  comme  ont  failles  autres.  Ayez  sôu- 
»  venance  de  ce  que  jfe  vous  dis  à  Nantes, 
»  quand  le  chancelier  de  Morvilliers' vint  Vous 

^  Hîst.  de  Bret,,  par  Bert.  d'Argentré ,  pages '980 , 
et'suir.  "   ';  '  ^r   ■        : 

28. 
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»  faire  ces  belles  .sommations  qm  ont 
n  la  journée  dn  bien  public.  Il  ne  vous  eo  est 
»  pas  mal  advenu.  Vous  ne  serez  pas  long-tcmp» 
•  d'accord  avec  le  frère  de  Louis  XI ,  et  moins 
9  encore  avec  cette  farouche  nation  de  Kor* 
»  mands.  Le  moment  de  répartir  les  places  et 
m  honneurs  arrivera.  Nombre  de  chevaliers  eC 
H  de  seigneurs  espèrent  se  dédommager  de  ce 
^  qu  ils  ont  perdu  près  du  roi.  Le  duc  est  telle- 
;i  ment  votre  obligé, qu'il  ne  pourra  se  dispen- 
>i  ser  de  vous  considérer  par-dessus  tous ,  et 
n  déjà  la  place  de  gouverneur  de  Rouen   est 
»  donnée  à  I^escuusur  votre  recommandation. 
V  Cette  nation,  dont  jeconnoisle  naturel ,  ne 
n  s>oulIrira  pas  la    domination  des  étrangers. 
»  Si  Charles  de  Berri  blesse  en  un  seul  point 
»  son  orgueil ,  il  ne  sera  pas  long- temps  duc 
w  de  Normandie,  Le  roi  n'a  rien  fait  que  par 
«  force ,  et  il  cherche  déjà  Foccasion  cie  se  ven- 
»  ger.  Ne  vous  en  mêlez  plus,  ou  je  crains  que 
»  vous  ne   vous  en  trouviez  mal.   Écoutez  la 
»  voix  d'un  bon  serviteur,  et  n  oubliez pasqu'une 
»  des  grandes  calamités  que  Dieu  envoie  aux 
))  puîssans  du  monde,  c'est  de  fuir  les  conseils.» 
Tanneguy  avait  raison  ;  mais  il  s'aperçut  que 
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François  II  lui  retirait  sd  rfonflaticc;  il  prétexta 
uhétnîiladiedesa  femme  et  partit  pour  la  Breta*i 
gne.  François  vint  loger  avec  le  duc  de  Norman- 
die dans  un  faubourg  de  Rouen,  à  l'Abbiiyc  de 
Sainte-Catherine,  en  attendant  que  les  pnépa-* 
ratifs  de  Ventrée  solennelle  du  prince  fusseut^ 
'  achevés.  Les  partisans  de  Louis  XI  répan<f 
dirent  le  br^it  que  le  duc  de  Bretagne  voulait 
ravir  le  duc  de  Berri  aux  Normands.  Une  cons-* 
piration  se  forma  ;  on  cacha  des  hommes  et  de» 
armes  dans  les  caves  et  les  greniers;  enfin ,  Jean 
de  Lorraine ,  tiuivi  des  échevins  et  gardes  dé 
ville,  vint  arracher  le  nouveau  duc  du  couvent 
qui  lui  servait  de  demeure,  et  le  força  d'entrer, 
seul  et  sans  solennité,  dans  la  capitale  de  son 
duché.  François  II,  craignant  pour  sa  sûreté, 
repartit  pour  la  Bretagne;  mais  à  pfine  y 
était-il  rendu,  que  Louis  XI  vint  assiéger 
Rouen,  et  s'empara  sans  obstacle  de  Tapanage' 
de  son  frère,  qui  n'eut  bientôt  d'autre  asile  que 
la  cour  du  prince  breton. 

Les  discussions  auxquelles  donna  lieu  la  ré- 
sidence du  duc  de  No'rltïandie  en  Bretagne, 
furent  longues  et  '  compliquées  d'événemens. 
François  II ,  fatigué  de  la  mauvaise  foi  du  roi 
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de  France,  prit  le  parti  (Tann^  et  de  s'empa- 
rer du  mont  Saint-Michel,  de  Caen,  d^Avran- 
ches  et  de  Bsjeux.  Louis,  forcé  de  traiter,  fit 
un  autre  apanage  à  son  fi*ère;  il  lui  conféra  le 
duché  d'Aquitaine;  puis  l'empoisonna  ,  pour 
reprendre  ce  qu'il  avait  donné  \  H  s'était  déjà 
vengé  cruellement  du  comte  de  Saint-Pol ,  du 
duc  de  Nemours  et  du  comte  d'Armagnac, 
dont  les  tètes  étaient  tombées  sur  l'échafaïud,^ 
et  il  n'oubliait  pas  que  François  II  avait  fo- 
menté la  ligue  du  bien  public.  Plusieurs  am- 
bassades furent  envoyées  de  part  et  d'autre, 
plusieurs  traités  conclus  et  rompus,  plusieurs 
intrigues  nouées  sans  succès,  afin  de  semer  la 
discorde  entre  François  II  et  Charles  le  Témé- 
raire. Enfin,  Louis  XI  s'avisa  d'ofirir  au  duc 
de  Bretagne  le  collier  de  l'Ordre  de  Saint-Mi- 
chel qu'il  venait  de  créer.  François,  qui  ne  re- 
cevait les  avances  de  ce  prince  que  comme  les 
caresses  d'un  serpent,  s'aperçut  que  cette  cour- 
toisie n'était  qu'un  piège  tendu  à  sa  bonne  foi, 
et  que  le  serment  de  l'Ordre  l'éloignerait  né- 
cessairement de  ses  amis.  Il  fit  valoir  de  teUe& 

*  En  1472. 
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raisons  de  son  refus,  que  le  roi  ne  put  s*en 
offenser  ;  mais  on  jugera  facilement  de  sa  co- 
lère^ quand  il  apprit  que  le  duc  de  Bretagne 
avait  accepté  la  Toison-d'Or  et  la  Jarretière ,  ^t 
que  le  roi  d'Angleterre  et  le  duc  de  Bourgogne 
portaient  les  insignes  de  l'Ordre  de  l'Hermine 
et  de  l'Épi. 

Une  révolution  venait  de  s'opérer  en  Angle- 
terre. Edouard  IV  avait  pour  la  seconde  fois 
remplacé  sur  le  trône  Henri  VI ,  et  le  tenait  à 
la  tour  de  Londres,  où  il  ne  tarda  pas  à  le 
faire  périr.  Le  jeune  comte  de  Richemont ,  qui 
depuis  fut  Henri  VII ,  s'était  échappé  avec  le 
comte  de  Pembroke.  Ils  se  dirigeaient  vers  la 
Normandie ,  quand  une  tempête  les  rejeta  sur 
les  côtes  de  Bretagne.  Le  duc  François  leur  en- 
voya des  gardes  d'honneur,  dès  qu  il  apprit  leur 
désastre,  et  les  fit  conduire  à  Vannes,  où  il  les 
reçut  avec  de  grandes  démonstrations  d'ami- 
;rié.  Mais  il  ne  leur  permit  pas  de  se  rendre 
en  France,  et  ils  durent  se  r^arder  comme 
prisonniers. 

Vers  le  même  temps ,  l'abbé  de  Saint-Jean 
d'Angely ,  qui  avait  empoisonné  à  Saint-Sever 
le  duc  d'Aquitaine  et  la  dame  de  Montsoreau  y 
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sa  maîtresse,  arrêté  'par  des.  amis  incoosola- 
bles  de  la  mort  du  jeune  prince,  fut  amené 
à  Nantes,  et  le  duc  de  Bretagne  ordonna  de  le 
juger.  Louis  XI  en  parut  d'autant  plus  in- 
quiet;, que  le  misérable  a^bé  avouait  le  délit, 
et  désignait  le  roi  comme  Vinstigaleur  du 
crime,  mais  Louis  parvint  à  le  faire  périr  dans 
la  tour  q\cme  du  Boufiay.  Le  geôlier  déclara 
qu'un  coup  de  tonnerre  l'avait  tué  et  qu'un 
diable  avait  emporté  sou  àme.  Une  odeur  de 
soufre  et  de  bitume,  répandue  dans  le  cacliot, 
et  les  noires  meurtrissures  du  cadavre,  accrédi- 
tèrent un  bruit  que  les  juges  mêmes  n'osèrent 
approfondir,  tant  la  superstition  avait  encore 
d'empire  sur  les  esprits  les  plus  éclairés  ! 

Charles  le  Téméraire,  tué  sous  les  murs  de 
Nanci,  ne  faisait  plus  ombrage  à  la  puissance 
de  Louis  XI,  et  déjà  môme  le  roi  de  France 
contestait  les  droits  de  la  jeune  héritière  de  ce 
prince  entreprenant.  Tous  les  grands,  qui  jadis 
avaient  rêvé  l'affaiblissement  de  son  autorité, 
rampaient  abattus  à  ses  pieds.  Les  bourreaux 
lui  avaient  fait  justice  des  plus  obstinés.  Le  duc 
de  Bretagne  seul  résistait  encore;  «(lais  il  était 
l'allié  de  rxlnglelerre,  et  IxHiis  n'osait  Tatta- 


DE    GHAHLCS    LE    TÉMÉRAIRE,     l  ^11  '        44^ 

qaer  ouvertemeut.  Afin  de  se  préparer  des 
moyens  d'agressiou ,  il  acheta^  à  prix  d'or ,  les 
droits  prétendus  des  derniers  rejetons  de  la 
maison  de  Penthièvre  au  trône  ducal  de  Breta- 
gne; et  y  dans  l'intention  de  troubler  la  paix 
dont  jouissait  les  peuples  de  François  II ,  il  en 
fit  de  telles  promesses  &  l'évéque  de  Nantes , 
Amaurj  d*Acigné,  que  ce  prêtre  turbulent  se 
déclara  tout  à  coup  pour  le  roi  contre  le  duc. 
François  le  traita  en  rebelle  et  en  ennemi  de 
l'état  ;  et  le  prélat  jeta  un  interdit  sur  toutes 
les  églises  de  son  diocèse. 

Antoinette  de  Magnelais,  dame  de  Ville- 
quier,  nièce  d'Agnès  Sorel,  était  devenue  la 
maîtresse  du  duc  de  Bretagne  après  avoir  été 
quelque  temps  celle  de  Charlc*s  VII.  Son  écla- 
tante beauté,  son  esprit  supérieur,  avaient  si 
bien  séduit  le  faible  François ,  qu  elle  en  dis- 
posait à  sou  gré.  Elle  ordonna  un  jour,  à  cet 
esclave  de  ses  volontés,  de  chasser  le  sageTan- 
neguy  du  Gbastél  ;  et  le  généreux  guerrier  fut 
forcé  d'aller  en  France  chercher  un  asile  contre 
des  fureurs  rue  sa  franchise  avait  excitées.  La 
dame  de  Magnelais  brillait  à  la  cour  de  Bre- 
tagne beaucoup   plus  que  la    duchesse  elle- 
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même ,  et  la  seule  personne  qui  balançât  son 
crédit  était  le  ministre  Landais  ^  anqod  le  doc 
accordait,  comme  à  sa  maîtresse,  une  confianoe 
sans  bornes.  Ces  deux  êtres  corrompus  y  liés 
par  le  crime  et  TinËimie,  avaient  uni  leurs 
efforts  et  se  sontenaient  mutuellement. 

Maître  Pierre  Landais,  fil^  d*up  tailleur  de 
Vitré,  s'était  insinué  dans  Fintimité  du  duc  de 
Bretagne ,  en  lui  essayant  des  vêtemens  et  hn 
rendant  des  services  honteux.  Possesseur  de 
tous  les  secrets  du  prince,  il  déploya,  dans 
quelques  afl&ires  dont  il  fut  chai^,  autant  de 
finesse  que  d'habileté ,  et  reçut  comme  récom- 
pense la  charge  de  grand  trésorier  de  Bretagne. 
Il  se  montra,  dès  lors,  hautain,  superbe, avide 
et  vindicatif.  Landais  s'était  donné  pour  se- 
crétaire, maître  Guillaume  Guéguen,  homme 
aussi  adroit ,  aussi  ambitieux  que  lui ,  et  qui 
devint  bientôt,  par  sa  protection,  président  de 
la  chambre  des  comptes,  évêque  deMirepoix, 
puis  de  Nantes,  abbé  de  Redon,  prieur  de 
Lehon  et  conseiller  en  la  chancellerie.  Il  étâdt 
impossible  que  François  II  échappât  aux  liens 
dont  l'enveloppaient  sa  maîtresse  et  son  favori. 

C'était  par  la  main  du  grand  trésorier  que 
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passait  la  correspondance  secrète  que  le  duc 
de  Bretagne  entretenait  avec  le  roi  d'Angle- 
terre. Son  espion  se  nommait  Maurice  Brom- 
mel.  Louis  XI  eut  connaissance  de  ces  négo- 
cia:ions  par  ses  émissaires  y  et  Tor  fut  employé 
à  corrompre  le  messager.  Il  se  rendait  à  Cher- 
bourg avec  les  paquets  de  la  chancellerie  bre- 
tonne ;-un  habile  agent  les  ouvrait ,  copiait  les 
dépêches  avec  un  talent  merveilleux,  les  re- 
cachetait dun  sceau  contrefait,  et  remettait 
les  originaux  mêmes  au  roi  de  France.  Cette 
manoeuvre  durait  depuis  près  de  trois  ans. 
Mais  un  jour  qu'une  ambassade  du  duc  de  Bre- 
tagne, chargée  de  renouveler  à  Louis  XI  les 
assurances  de  la  fidélité  de  François  II ,  parut 
au  camp  du  roi,  qui  tentait  alors  d'enlever 
la  ville  d'Arras  à  Théritière  de  Bourgogne, 
Louis  fît  arrêter  les  ambassadeurs,  et  les  retint 
pendant  deux  semaines  dans  une  étroite  pri- 
son \  Ce  temps  écoulé ,  il  se  fit  amener  le  chan- 
celier de  Bretagne ,  l'un  des  envoyés ,  et  lui 
dit  :  a  Monsieur  le  chancelier ,  devinez-vous  le 
»  motif  pourquoi  je  vous  ai  fait  traiter  comme 

^  Hist.  de  Bret,,  par  d'Argenti-é ,  page  ioi5. 
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n  you8  l'avez  été  ^  VOUS  et  vos  compagnons?  m  — 

«  Sire  y  n  répondit  Chauvin ,  «  il  est  inalaiflr 

»  de  le  savoir  s'il  ne  vous  plait  pas  de  me  le 

»  dire,  à  moins  qu'on  ne  vous  ait  rapporté 

)>  quelque  chose  de  sinistre  de  monseigneur  le 

»  duc  de  Bretagne  )  mon  maître.  Je  voos  |NÎe 

»  humblement  de  me  le  confier;  et,  cxHnme 

»  tout  est  plein  de  &ux  bruits ,  je  mettrai  nu 

»  peine  à  éclaircir  la  vérité  et  à  fisiire  preuve 

»  complète,  *»  —  «  Voire?  »  reprit  Louis  Xï, 

«  ne  vous  en  tourmentez  pas  davantage;  car 

»  dès  que  vous  aurez  vu  ce  que  je  puis  voos 

»  montrer,  vous  l'avouerez  vou^même;  et ,  di- 

»  sons  vrai ,  ne  m'avez-vous  pas  assuré ,  à  tous 

»  les  vojjFages  que  vous  avez  faits  vers  moi,  qae 

»  mon  neveu  de  Bretagne  n'avoit  aucune  intelli- 

»  gence  avec  le  roi  d'Angleterre  contre  moi  ?  • 

—  (c  Surm^  vie,  je  le  crois  ainsi;  et  je  ne  voo- 

»  drois,  dussé-je   mourir,  avoir  rien  dit  qui 

»  ne  fût  véritable.  »  —  «  Si  je  vous  montre  le 

»  contraire  par  écrit  ?»  —  «  Sire ,  je  croirai  ce 

»  que  je  verrai ,  et  rien  de  plus.  »  Le  roi  lui 

montra  douze  lettres  du  duc  et  dix  du  roi 

d'Angleterre.  Le  chancelier,  stupéfait,  balbu- 

lia  qu'il  ignorait  cette  correspondance,  et  que, 


a 
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f  si  le  roi  supposait  qu'il  y  eût  trempé,  il  le 
priait  d'en  tirer  vengeance.  <î  Au  vrai ,  mon- 
î{  »  sieur  le  chancelier,  je  ne  vous  en  charge  paâ,  » 
u  répliqua  Louis  XI.  «  Cela  s'est  fait  sans  vous. 
ti  »  On  n'emploie  pas  les  gens  de  bien  à  ces 
,  M  choses.  Mon  bon  neveu  a  brassé  tout  cela 
g  w  avec  son  trésorier  Landais  et  son  petit  secré- 
^  »  taire  Guéguen ;  mais,  vous  le  voyez ,  ce  n'est 
!,  »  pas  à  tort  que  je  me  plains  et  que  je  l'accuse 
»  d'intelligence  avec  mes  ennemis  contre  moi 
»  et  le  royaume  de  France.  Rapportez*] ui  ces 
»  lettres,  et  qu'il  apprenne  que  je  sais  de  ses 
»  nouvelles;  et  dites-lui  que  je  ne  veux  plus  de 
»  ses  envoyés ,  s'il  ne  se  défait  de  tout  |>oint  de 
)>  ce  roi  d'Angleterre.  » 

Lorsque  leà  ambassadeurs  furent  de  retour  en 
Bretagne  etque  lechancelier  Ghauviu^ut  mis  les 
lettres  sous  les  yeux  de  François,  le  prince  soup- 
çonna Landais ,  le  manda ,  et  lui  dit  :  h  Pierre  , 
»  voici  des  lettres  que  le  roi  m'envoie;  vous 
»  les  connoissez ,  voyez-les.  »  Landais  pâlit, 
tomba  sur  ses  genoux,  et  dit  d'une  voix  trem- 
blante :  a  Monseigneur  ,  si  vous  avez  sur  moi 
»  quelque  soupçon ,  je  me  consigne  prisonnier 
»  aux  mains  de  qui  il*  vous  plaira  ;  ma  tète 
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«  répondra  de  mon  fait.  Ce  n  est  pas  moi  qoi 
»  ai  porte  vos  lettres  en  Angleterre ,  mais  un 
»  jeune  garçon  habile  et  rusé ,  que  je  croyois 
»  loyal  et  fidèle.  Quon  Farréte,  et  qu'il  ré- 
»  ponde  :  par  lui  se  démêlera  toute  la  fusée.  » 
—  a  Sur  votre  vie ,  Landais ,  faites  qu'on  le 
»  retrouve  et  qu'il  parle  !  »  Le  trésorier  se 
hâta  de  donner  ses  ordres ,  et  l'activité  de  ses 
agens  le  sauva.  Brommel  fut  arrêté  au  mo- 
ment où  il  s'embarquait.  Il  fut  interrogé,  mis 
dans  un  sac ,  et  jeté  secrètement  à  l'eau  ,  afin 
que  le  roi  n'en  eût  aucune  information. 

Landais  crut  être  parvenu  à  effacer  les  im- 
pressions que  Louis  avait  reçues  par  la  tra- 
hison de  son  messager,  et  il  devint  plus  que 
jamais  nécessaire  au  duc  de  Bretagne.  Véritable 
homme  d'état ,  comme  on  les  concevait  alors, 
délié,  rusé,  audacieux,  entreprenant^  adroit 
à  remuer  les  partis ,  à  fomenter  les  divisions , 
il  avait  fait  de  son  maître  le  jouet  stupide  de 
ses  passions.  Personne  ne  l'égalait  en  autorité. 
Il  résistait  à  chacun  des  barons  en  particulier 
et  k  tous  en  général.  Des  nuages  de  haine 
s  amoncelaient  sur  sa  tête  orgueilleuse  ,  et 
l'aveugle  François  le  laissait  disposer  de  toutes 
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les  charges  et  dignités.  Quel  grand  cœur  eût 
osé  l'accuser!  et ,  dans  ce  cas ,  que  u  eût-il  pas 
osé  lui-même  !  H  approchait ,  il  éloignait,  il 
disgraciait,  il  confisquait,  il  distribuait  à  son 
^ré  places,  argent,  terres  et  bénéfices;  il  at- 
tentait impunément  à  la  vie  des  gens  qu'il 
haïssait.  Le  vertueux  Chauvin  fut  une  de  ses 
plus  intéressantes  victimes. 

Ce  chancelier  était  un  homme  droit,  ri- 
gide, de  bonne  renommée,  ayant  de  l'hon- 
neur et  de  la  conscience.  Il  résistait  souvent  à 
Landais,  qui  n'avait  oublié  ni  les  lettres  inter- 
ceptées, ni  l'estime  que  Louis  XI  avait  té- 
moignée à  ce  magistrat.  Il  parvint  à  le  repré- 
senter à  son  mattre  comme  un  coupable  qu'il 
fallait  punir  ;  Chauvin  était,  suivant  lui ,  pen- 
sionnaire secret  du  roi  de  France ,  et  il  avait 
en  Angleterre  des  intelligences  au  préjudice  de 
la  Bretagne.  L'indignation  du  duc  fut  si  bien 
excitée ,  qu'il  ordonna  l'arrestation  de  Chauvin 
et  sa  mise  en  jugement  ^  Mais  il  n'existait 
aucune  charge  réelle  contré  le  chancelier ,  et 

^  Chroniques  de  Bretagne ,  par  Alain  Bouchard  , 
loi.  ccix,  recto. 
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les  conimisbaires  avouèrent  forcément  son  iw- 
nocence.  Landais,  alors,  résolut  de  le  faire 
mourir  par  Texcès  des  mauvais  traitemens. 
Chauvin  fut  transféré  de  prison  en  prison  , 
privé  de  vétemens ,  de  lit ,  et  enfin  de  nourri- 
ture. Ses  biens,  meubles  et  immeubles,  ceux 
de  sa  femme  et  de  ses  eufans ,  furent  confisqués 
avec  une  rigueur  inconcevable  ,  et  donnés  au 
baron  d'Avaugour ,  fils  naturel  de  François  II 
et  de  son  infâme  concubine,  la  dame  de  Ma- 
gnelais.  Ces  infortunés  furent  réduits  à  men- 
dier du  pain;  et,  quoiqu'un  si  noble  malheur 
et  si  peu  mérité  arrachât  des  larmes  aux  plus 
insensibles ,  nul  n'aurait  osé  montrer  en  pu- 
blic sa  pitié,  tant  la  tyrannie  de  Landais  était 
cruelle,  tant  la  crainte  avait  pénétré  au  fond 
des  âmes!  Chauvin,  dans  son  cachot,  expirait 
de  faim ,  de  fpoid  et  de  douleur  ;  et  sa  détresse 
devint  si  horrible,  que  l'un  de  ses  geôliers  pré- 
senta requête  pour  être  déchargé  de  la  garde 
d'un  homme  parvenu  à  un  tel  état  de  dépé- 
rissement ^  !  Enfin ,  il  mourut.  Sa  feitime  avait 
cessé  d'être ,  peu  de  jours  avant ,  sur  une  place 

^  Bist,  de  Bret. ,  par  B.  d'Argentré ,  p.  io4a  à  io43. 
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publique.  Quatre  coïdeli ers  les  enterrèrent  par 
cbarité;  et  le  cercueil  ue  fol  accoitipagne  que' 
d'un  vieqx  pauvre  qui  n'avait  plue  de  misèrefr 
redouter. 

Jean  de  Châlona,  prince  d'Ora»ge,  neveu 
du  duc  de  Bretagne^  vint  à  la  cour  de  son 
oncle  ,  sous  prétexte  de  i-emplîr  un  devoir  de 
femille,  mais  plus  réellement  dans  l'intention 
de  traiter  du  muriage  de  Farefaiduc  Maximi^' 
lien  j  roi  des  Romains,  avec  la  princesse  Anne. 
La  noblesse ,  indignée  dé  l'insolence  du  mi- 
nistre sous  l'autorité  duquel  elle   pliait ,   et 
forte  de  toute  la  haine  que  le  peuple  portait 
au  favori ,  reçut  do  prinee  d'Orange  le  cH>nsêil 
de  se  défoire  de  Laudars  ,'soit  en  obtenant  son 
uenvoi,  soit  en  le  livrant  elle-même  aux  cours 
de  justice  qui  brûlaient-  de  venger  k  mort  de 
Chauvin.  LesxseigneU'fs  se  concertèrent  en  effet , 
et  projetèrent  de  s'em^parer  du  trésorier  le  jour 
où  il  se  rendrait  h  w^e  a>aison  de  pkisaneè 
qu'il  possédait  près  dQ  Nantes;  Elle  se  nom- 
mait la  Pab(M;ière.  Landais  en  prît  la  route 
avec  son  secrétaire  Gueguen»  Mais  l'espioo  des 
conjures,  ne  l'ayant  pas  exactenlént  surveillé, 
ne  put  affirmer  qu'il  était  k  sa  campagne,  et 
IV.  "19 
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ils  résolurent,  assez  maladroitement ,  de  se  di- 
viser en  deux  troupes,  dont  Tune  irait  chez  ]e 
duc  et  l'autre  à   la  Pabotière.    La  première 
pénétra  vers  le  soir  au  château ,  s'empara  des 
clefs ,  ferma  les  portes ,  et  fit  des  recherches 
dans  les  appartemens,  les  caves  et  les  gre- 
niers. Ce  mouvement   inaccoutumé  ,  ce  bruit 
inattendu  ,  eflfrayèrent  le  duc  ;  il  pensa  qu'on 
voulait  se  saisir  de  sa  personne  ,  et   donna 
l'ordre  à  l'un  de  ses  officiers  de  monter  sur  les 
crénaux  et  d'appeler  le  peuple  à  son  secours. 
A  cet  appel ,  les  archers  de  la  garde ,  les  offi- 
ciers de  la  maison  ducale,  les  gentilshommes 
étrangers  au  complot ,  et  même  les  habitans 
accourent  en  tumulte.  On  crie  :  aux  armes!  à  la 
trahison  l  on  assassine  le  duc  !  Le  château  est 
entouré ,  les  canons  des  vaisseaux  sont  amenés 
sur  la  place,  et  les  conjurés  se  trouvent  trop 
heureux  que  le  duc  veuille  bien  intercéder  pour 
eux ,  en  se  montrant  au  peuple. 

Une  autre  scène  se  passait  à  la  Pabotière. 
Les  seigneurs  arrivent  au  nombre  de  dix-huit, 
et  frappent  brusquement.  Landais  commen- 
çait à  souper;  un  domestique  afîidé  s'étonne 
de  la  foule  qui  se  présente  ,  il  croit  apercevoir 
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des  armes ,  il  refuse  d'ouvrir ,  et  vient  averiii 
son  maître.  Landais ,  sans  autre  information , 
s'échappe  tout  au  travers  du  jardin ,  saute  des 
murs ,  des  fosses ,  et ,  seul ,  à  pied  ,  marchant 
toute  la  nuit,  il  arrive  au  château  dePouancé, 
d'où  il  fait  donner  connaissance  au  duc  de  son 
évasion. 

François  II  l'envoya  chercher  avec  une  es- 
corte formidable*  Déjà  le  prince  d'Orange ,  le 
maréchal  de  Rieux  et  quelques  autres  s'étaient 
retirés  à  Ancenis  pour  fuir  la  vengeance  du 
favori.  Elle  fut  terrible.  On  alla  jusqu'en  Italie^ 
,  afin  d'avoir  l'opinion  des  jurisconsultes  sur  la 
punition  que  méritait  un  telfor  fait.  Un  arrêt , 
enfin ,  condamna  les  seigneurs  bretons  à  mort , 
comme  criminels  de  lèse-majesté.  On  confis- 
qua leurs  terres ,  on  rasa  leurs  maisons  et  leurs 
châteaux ,  on  coupa  leurs  bois  de  haute  futaie 
par  le  milieu  ,  comme  bois  de  traîtres ,  on  or- 
donna de  leur  courir  sus  comme  bétes  féroces , 
et  l'on  défendit ,  sous  peine  de  la  vie ,  de  leur 
fournir  des  vivres,  des  armes,  des  munitions, 
des  vétemens ,  du  feu  et  de  l'eau  K 

*  Actes  de  Bret.,  tome  ni,  5'.  de  lacollect. ,  col.  i33. 
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Louis  XI  n^était  plus.  Charles  VIII,  encore 
enfant,  venait  de  lui  succéder,  sous  la  tutdle 
d*Anoe  de  Bourbon ,  duchesse  de  Beaujeu ,  sa 
taote.  Les  seigneurs  exilés  lui  demandèrent 
une  sauvegarde;  elle  la  leur  accorda  ,  en  exi- 
geant quils  reconmissent  qu après  la  niort  de 
François  II ,  le  duché  de  Bretagne  app^rUea- 
draii  k  Charles  VIII ,  en  vertu  de  la_  cession 
faijie  à  Louis  XI  par  Nicole  ,de  Bretagne ,  la 
dernière  des  BloisrPenlhièyre.  Du  traité  fut 
signé ,  au  nom  des  proscrits, par^lç^  pripce  4*0- 
ratige, le  maréchal  de  RiçUx,  du  fetrier,  Vil- 
leblanchç  et  h  Bp,uteill€r  ;  et  Çhuries  YUl  \e& 
reçut  appelant  des  iniques;  s^ntçnces  du  con^ 
de  Bretagne. 

Landais  voulut  opposer  intrigua  i|  intrigue. 
Il  pvQoiit  au  due  d'Ocléansi,  mécoatewt  de  la 
régence  d'Anne  de  Beaujeu,  la  main  de  J'hé- 
ruière  de  Bretagne,  à  peine  âgée  de  huit 
ans,  et  parvint  k  Vattirer  à  la  cour  de  F«u- 
çois  II,  où  il  essaya  d^  oapter  sa  confiance. 
Mais  la  régeate  montrait  un  grand  carac- 
tère; et  Louis  d'Orléans,  forcé  de  revenir 
près  d'elle ,  déclara  par  écrit  qu'il  ne  préten- 
dait nullement  épouser  Jia  princesse  breton- 
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Bv         nn  ^  La  dame  de  Beaujeu  k  réservait  ]5eut-étre 
H         au  roi  lui-même. 

mi  Lahd«is,  enfin,  se  proposa  d^écraser  d'un 

fti  «eul  coup  fcs  seigneurs  exilés.  Il  leur  fit  déclarer 
jes  la  guterrepar  le  duc  Françbife,  et  tiiii  le  éire 
ai  de  Goëtquen  b  là  tête  de  Tarmée  qu'il  chargea 

5^1  de  ^'emparer  de  leui's  places.  Coëtqoen  reçut 

,j-  l'ordre  d'assiéger  là  ville  d'Arictehife ,  qui  appar- 

tenait am  maréchal  d)[>  RieuiL.'  ICi^  maréchal  ras- 
^  sembla  des  troupes ,  et  fut  rejditit  par  le  prince 

jj  d'Orange ,  Lescun ,  Molac ,  Pluscallec ,  Kërhid- 

van  ,  Plœuc>  Tyodarleii  et  Kerouseré.  Mais 
quand  les  adversaires  furent  ^n  présence,  il 
lio  manqua  pas  de  s'établir  des  relations  entre 
lès  membres  des  menées  familles,  prêts  à  s'en- 
tre égorger;  on  gémissait  également ,  dé  part 
et  dautte^  de  l'odieuse  entreprise  qui  devait 
convrirde  sang  la  malheureuse  Bretagne  ;  on 
e»  eiit  horreur ,  ott  sfe  rapjprocha  ,  l'on  s'em- 
brassa ,  et  les  chefs  qui  semblaient  tenir  pour 
Landais ,  retournèrent  à  Nantes ,  dans  l'inten- 


^  Fie  de  Louis  d'Orléans ,  par  Godefroy  ,  membre 
de  l'Acârdëiîiie  deà  belléd-lettres  -,  tdme  Tfii^  {iage  708. 
—  D'Argentréy  page  ibSi. 
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tien  d'obtenir ,  à  tout  prix ,  le  renvoi  de  ce  mi- 
nistre exécré.  ^ 

Landais  ne  tarda  pas  k  connaître  la  déter- 
mination 'qui  venait  d'être  prise.  A  Tinstant 
même,  il  fit  rédiger  un  acte  qui  déclarait  cri- 
minelles de  lèse-majesté  toutes  les  personnes  qui 
avaient  communiqué  avec  l'armée  des  exilés^ 
et  prononçait  la  confiscation  des  biens  de  cc^s 
traîtres.  Il  envoya  cet  acte  au  chancelier  pour 
le  sceller;  le  chancelier  s'y  refusa.  Landais  le 
lui  ordonna ,  sous  peine  de  mort.  Mais  déjà  le 
sire  de  Pont-Château ,  l'un  des  principaux  pros- 
crits, se  trouvait  près  du  chancelier ,  l'encoura- 
geait, lui  promettait  secours,  et  en  obtenait 
un  décret  de  prise  de  corps  contre  Landais,  à 
raison  de  ses  concussions,  violences,  vols,  ou- 
trages, homicides  et  autres  crimes.  Le  bruit 
s'en   répandit  parmi  le  peuple;  et  dans  un 
instant,  une  masse  formidable  se  rassembla,  in- 
vestit le  château ,  en  poussant  des  hurlemens 
de  joie  et  de  rage,  et  demanda  la  tête  du  mi- 
nistre \  Les  portes  furent  forcées,  et  les  tor- 

^  Chronique  d'Alain  Bouchard ,  fol.  ccix  et  suiv» 
—  lyArgentré ,  pages  1060  et  suiv. 
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rens  de  ]a  foule,  se  précipitant  à  flots  énormes, 
remplirent  les  cours,  les  escaliers  et  les  appar-- 
temens.  La  chambre  seule  du  duc  fut  respec- 
tée; et  Landais  s'y  réfugia  pour  se  faire  un 
rempart  de  la  personne  même  de  son  maître. 
Par  malheur,  la  vieillesse  avait  atteint  le  prince, 
et  il  restait  peu  de  ressources  dans  son  énergie. 
Cependant,  François  II  envoya  le  cardinal  de 
Foix  et  le  comte  son  fi'ère ,  afin  d'apaiser  le 
peuple  et  de  l'engager  à  se  retirer.  Mais  il  était 
impossible  de  s'en  faire  entendre,  et  ce  ne  fut 
qu'à  grand'peine ,  et  après  avoir  couru  le  risque 
d'être  étouffés ,  qu'ils  parvinrent  à  rentrer  dans 
la  chambre.  «Par  ma  foi ,  monseigneur,  »  dit  le 
»  comte,  «  il  vaudroit  mieux  avoir  affaire  à  mille 
»  sangliers  qu'à  ce  peuple-là  !  Il  vous  est  néces- 
»  saire  de  le  contenter,  autrement  nous  sommes 
»  tous  en  danger  de  périr  par  ses  mains.  »  En 
ce  moment,  les  portes  s'ouvrirent,  et  le  chan- 
celier, parmi  des  cris  inhumains,  porté  sur  les 
épaules  des  furieux,  fut  brusquement  déposé 
au  milieu  de  l'appartement,  a  Monseigneur,  » 
dit-il  au  duc  effrayé ,  «  je  suis  contraint  de  vous 
i>  dire  une  chose  qui  me  déplaît  beaucoup , 
»  c'est  que  le  peuple  exige  que  justice  soit  faite 


456  LANDAIS    B6T   AKAACHé 

»  de  votre  trésOTiery.inaitra  Pierre  Landais,  que 
»  ¥oilà  !  et  cette  tourbe  ne  sortira  d^ici  qu'elle 
»  De  «oit  satîsfeite  et  qu'il  ne  soit  représenté  à 
9  justice.  Ce  peuple  est  courroucé;  il  ne  veut 
»  recevoir  ni  raison  ni  parole  que  votre  mi- 
»  nistre  ne  soit  prisonnier  !»  —  «  Que  veut 
»  donc  ce  peuple?  de  que»  s'embarrasse-^t^il?» 
dit  le  duc.  «Pourquoi  s'émeut-il?  quel  mal  a 
»  fait  le  trésorier?  »  —  «  Monseigneur ,  on  lui 
»  met  sus  de  mauvais  cas.  Peut-être,  et  je  le 
»  désire ,  est-ce  à  tort  ;  mais  prison  ii*est  pas 
9  condamnation.  Après  tout,  à  loisir  et  desang- 
»  froid ,  on  Tenlendra  parler;  et^  s'il  e^  trouvé 
»  tel  que  vous  le  voulez ,  faudra  que  le  peu{Je 
»  preDne  patience.  »  —  a  Âs^res-moi  qu'on  le 
»  traitera  avec  jùsltice,»  repritleduc— dADieu 
n  neplaisequonfasseautrechose^mousei^ueur, 
n  ni  que  je  participe  k  qnelque  conseil  où  Ion 
»  délibère  de  faire  autremeat  In 

On  ne  saurait  iroagÎBer  le$.  angcHsses  da 
tinisérable  Landais  >  durant  cette  bornble  dis- 
cussion. Il  palissait^  il  pl^iui^it,  il  frémissait, 
il  5iipp1îaitw;i)e  montent  en. moment,  il  int^- 
jonipait  en  sanglotant,  prenait  la  parole,  et 
voulait  rendre  au  duc  un  courage  qu'il  n^avait 
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pîtô  luinnéme.  Mais  l'heure  ëtâit  sôtihëe;  le 
miuijsti'e.dut.se  résoudre  à  suivre  le  cliance- 
lier;  et  François,  prenant  fedtt  fevbri  par  la 
main,  dit  au  nlagistràt  :  «Je  Vous  le  remets , 
»  et  défends  sur  votre  vie  qu'il  lui  soit  fait  tort 
A  Qu  injure,  sous  prétette  de  justice  ni  autre- 
»  ni<^nt*  Vous  lui  déve^  votre  fortune  et  vos 
»  digoUés;  pèQsez-y,  et  qu'à  Toccasion  il  vous 
»  en  souvienne  1  » 

Ce  a'était  pas  tout.  Il  fallait  sortir  du  châ- 
teau I  il  fallait  traverder  c^te  multitude  irritée 
qui  ne  semblait  attendre  la  victiihe  que  pour 
la;  décfaivert  On  plaça  Landais  entre  le  chance-, 
lier  et  le  sire  de  Potit^^Château.  Mais  qui  pour- 
rait, redire  les  Cris,  les  huées,  les  injures  qUi 
firappèrenl  les  vt>ûtes  du  palais,  quand  lé  peu- 
ple aperçut  l'odieux  ministre  abandonné  à  Ta 
vindicte  des  lois  qu'il  avait  si  long-temps  bra- 
vées? et  les  tremblement  de  TinfâQie  et  ses 
basses  prières,  et  ces  mots  dé  rilôrt ,  torturfe ,. 
bourreau ,  vengeance  qui  retentissnieUt  à  ses 
^oreilles,  comme  un  souvenir  du  passée  comme 
un  sentimeat  de  l'avenir?  L'espof^  d'une  écla- 
tante justice ,  le. respect  que  l'on,  voulut  garder 
pour  Tindigne  successeur  dé  Chauvi u,  parce 
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qu  il  semblait  appelé  à  satisfaire  aux  mânes  de 
ce  magistrat  vénéré  ,  les  efforts  des  archers  de 
la  garde  y  suffirent  à  pein^pour  protéger  Lan- 
dais, dans  le  court  trajet  qu'il  fit  du  château  k 
la  tour  de  Saint-Nicolas. 

On  nomma  des  commissaires  pour  interro- 
ger le  ministre  coupable.  La  mort  de  Chauvin , 
celle  d'un  fils  naturel  du  prince  Gilles  de  Bre- 
tagne ,  une  foule  d'homicides  subalternes,  des 
arrestations  illégales,  des  clercs,  jetés  à  Teau 
dans  des  sacs ,  des  concussions  de  toute  nature, 
des  distributions  de  lettres  de  marque  à  des 
corsaires  pour  attaquer  les  vaisseaux  des  puis- 
sances avec  lesquelles  on  vivait  en  paix,  Fincen- 
die  de  plusieurs  villes ,  l'abus  du  sceau  particu- 
lier de  François  II ,  tels  furent  les*  principaux 
points  de  Tacte  d'accusation  de  Landais. 

On  découvrit  en  outre  que  cet  indigne  favori 
avait  reçu  de  Richard  III,  roi  d'Angleterre,  des 
sommes  considérables  pour  lui  livrer  le  comte 
de  Richertiont.  Tandis  que  le  duc  de  Bretagne 
aidait  ce  jeune  prince  de  ses  conseils  ;  de  ses 
troupes  et  de  ses  vaisseaux ,  il  était  vendu  au 
Doinitien  anglais;  et  la  faveur  du  ciel  avait 
seule  sauvé  le  dernier  rejeton  des  deux  roses , 
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qui  gouverna  sous  )e  nom  de  Henri  VII, 
Landais  se  défendit  avec  audace.  L'espoir  de 
Timpunité  ne  l'avait  pas  quitté.  Il  savait  que  le 
duc  ne  l'abandonnerait  jamais;  aussi  n'hésita- 
t-il  pas  à  reconnaître  la  plupart  des  délits 
qu'on  lui  attribuait,  cdlavait^  »  disait-il,  «mis 
»  de  l'indulgence  dans  l'exécution  des  plus  se- 
»  vères  mesures.  L'argent  qu'on  lui  reprochait 
»  d'avoir  reçu  était  employé  à  l'éducation  des 
»  bâtards  de  son  maitre.  Les  clercs  noyés 
»  lavaient  sans  doute  mérité;  ils  pouvaient 
»  divulguer  des  secrets  d'état.  S'il  avait  puni 
»  des  hommes  acquittés  par  les  tribunaux,  c'est 
»  que  les  gens  de  justice  n'avaient  pas  bien 
»  conçu  quel  était  leur  devoir.  Chauvin  était 
»  un  traître,  le  fils  de  Gilles  un  ingrat,  tous 
»  les  seigneurs  des  intrigans  vendus  à  la  cour 
»  de  France.  » 

Lé  procureur  général  donna  ses  conclusions  : 
a  Yu  les  confessions  pubUques  et  secrètes  de 
)»  Landais,  preuves,  enquêtes  et  informations; 
m  attendu  l'énormité  des  crimes  et  délits  dont 
»  Landais  est  chargé  ,  il  est  jugé  que  ledit 
»  Pierre  a  commis  trahison ,  et  qu'il  doit  être 
)»  conduit  par  le  bourreau ,  la  corde  au  cou , 


/ 
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»  jusqti'du  gil)(et,.6t  pendu  jusque  ee,  que  mort 
»  s'ensuive.  Ses  biens  et.nieubligs  seroht  cou- 
M.fisqués  et  acquis  au  duc: S. doit  être  traîné 
» .  sur  )à  claie;  mais ,  par  certaine  considération , 
9 .  le  duc  lui  remet  cette  pfàne^  »   . 

.Or  ^  le.  duc  ne,  savait  pas  un. .mot  dii  juge- 
ment ni  dé  la  candanstnation  de  sofa  iainistre! 

Jiea  conseillers  voulaient  ,.àelon  les  règles  de 
Téquitév  dohner  avis  à  François  II  de  Tétat  de 
U  procédure;  mais  les. seigneurs  s'y  opposè- 
tent;  ils  étaient  certains  xpœ  le.  duc  eût  i^gné 
la  grâce  de  Landais.  Bs  mirent  des  gardes 
auK  avenues  et  aui  portes  du  <^teau^.  et  dé- 
fendirent qu'on. laissât  entrer  qui. que  ce  fôt 
avaïBt  leiiécûtion  dii  jugement»  La  santé  de 
François  II  était  alors  si  faible ^  qu'il. ne  voyait 
plus  qbé  le  petit  nombre  dfe  personnes  qui 
pouvaient  lui  porter  des  distractions,  il  aimait 
beaucoup  le  comi-e  ile.  Gomniinges  et  ne  le 
Boramàit  que  son  cdmpère.  On  engagea  donc 
le.cointe.ii  lui.  teniMiompagme,  tapdis  qu^on 
lisait  à  Landais)* sa  sentenc&^.Le.  due,,  en  le 
voyant  j  lui  dit  d!un  ton  chagrin  s  <«  Gompère, 
»  4  ai  50  quW  besognoit  au. procès  du  tréso- 
»  rier  ;  en^  saurièz^vous  rieii  ?»  —   «  Oui  , 
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M  luonseigoéur^  »  répondit  Comminges,  a  et 
»  lesjuge^  disent  quil  s'y  trouve  de  grands 
V  cas!  Ils  sont  ep  délibération  devons  en  ven^r 
1»  parler,  après  ayoir  tout  vu  et  entendu ,  et 
»  devant  que  d'y  asseoir  jugeçient.  >*  •—  «  i^ 
))  le  veux  ainsi,  »  réprit  le  duc,  a  et  quelque 
»  cas  qu'il  ait  cornmis,  je  lui  donne  sa  grâpe, 
»  et  qe  veux  pas  qu'il  meuref»  Le  comte 
changea  de  discours  et  l'entretint  d'objets 
agréables.  Mais  quand  le  duc  apprit  le  len- 
demain l'exécution  de  Landais ,  il  s'àban- 
donna.à  la  plus  vive  douleur ,  maudit  cent  fois 
celui  qu'il  nommait  son  traître  de  compère, 
refusa  de  le  voir  désormais,  et  loin  de  con- 
sentir à  la  confiscation  des  biens  du  fav^i 
qu'il  venait  de  perdre ,  il  ordonna  de  ledf  ve*- 
mettre  en  totalité  à  sa  Ëimille. 

Landais,  qui  s'attendait  à  reeevoir  sa  gi^ce, 
tomba  dans  uiiailreux  désespoir  quand  on  le 
saisit  pour  le  conduira  au  gibet.  IK  n'y  parvint 
qu'k  travers  lesi  imprécations  du  peuple  que  soû 
nom  seul  avait  si  long-iemps^fàittrembier.  On 
ne  sait  s'il  mourut  avec  courage: 

Telle  fut  la  fin  d'un  ministre  d'une  immense 
capacité ,  dont  le  génie  fécond  ne  manqua  'ja«- 
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mais  de  ressources  dans  les  périls  où  la  poli- 
tique des  temps  jeta  souvent  son  maître  ;  mais 
que  son  oi^ueil ,  sa  cruauté ,  son  despotisme 
rendirent  en  horreur  aux  petits  comme  aux 
grands.  S'il  eut  pour  bat ,  en  imitant  Louis  XI, 
dabaisser  la  puissance  des  seigneurs  pour 
augmenter  celle  du  souverain,  il  neut  pas 
l'adresse  de  8#  faire  comprendre  au  peuple ,  ou 
ne  comprit  pas  lui-même  que ,  dans  sa  po- 
sition ^  i]  était  nécessaire  d'obtenir  l'assenti- 
ment des  masses  pour  légitimer  ses  attaques 
contre  les  familles  dominatrices. 

Les  parens  de  Landais  conservèrent  leur 
fortune  et  leurs  honneurs.  L'un  de  ses  neveux , 
Robert  de  Guybé,  fils  de  sa  sœur  Olivette, 
couturière  de  Vitré,  fut  évéque  de  Nantes  , 
cardinal  du  titre  de  Saint- Anastase ,  conseiller 
du  roi  Charles  VHI  y  et  son  ambassadeur  à 
Rome  sous  Léon  X  ;  un  autre  devint  évéque  de 
Dol  et  de  Rennes;  un  troisième ,  gouverneur 
de  Rennes ,  capitaine  des  cent  gentilshommes 
delà  duchesse  Anne,  reine  de  France,  et  amiral 
de  la  Méditerranée.  L'aînée  de  ses  nièces  épousa 
le  comte  de  Jaucourt  de  la  Vilie-Ernoul ,  la 
seconde ,  le  sire  de  Brezé. 


LES    HÉRITIERS   DE  -FRANÇOIS   II.     i486.    4^3 

La  mort  de  Landais  amena  la  réhabilitation 
des  seigneurs  exilés ,  et  la  restitution  des  biens 
confisqués  ^  Le  prince  d'Orange  devint  lieute- 
nant général  de  Bretagne;  le  maréchal  de  Rieux 
partagea  ce  titre  avec  lui ,  et  le  sire  dé  Rofaan- 
Guémené  fut  créé  baron  de  Lanvaux. 

François  II ,  accablé  de  vieillesse ,  n'était 
plus  qu'un  instrument  passif  dans  la  main  des 
hommes  qui  l'entouraient.  Cependant ,  il  son- 
geait profondément  aux  malheurs  que  le  par- 
tage de  sa  succession ,  ou  les  querelles  qui  s'élè- 
veraient à  sa  mort ,  pourraient  déverser  sur  la 
Bretagne.  Il  réunit  donc  ses  états,  déclara  so- 
lennellement la  princesse  Anne ,  son  héritière, 
et  après  elle  sa  seconde  fille ,  Isabelle.  On  leur 
prêta  serment  comme  à  deux  souveraines;  et 
le  baron  d'Âvaugour,  fils  naturel  de  François, 
leur  promit  de  ne  jamais  sortir  du  duché ,  afin 
de  leur  donner ,  en  sa  personne ,  un  gage  con- 
stant de  sa  fidélité. 

Mais  le  mariage  même  de  la  jeune  duchesse 
Anne  était  déjà  une  source  d'intrigues  où  pui- 
saient les  mécontens  qui  entouraient  les  souve- 

^  Actes  de  Brel, ,  tome  m ,  5*.  de  la  coliect. ,  col .  4^  i . 
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r^ins  de  France ,  d'Allemagne  el  d'Aiagleterrc* 
Les  prétçndans  étaient  le  prince  de  Galles  ,1  ar- 
chiduc Maximilien^  roi  desAomains^  Louis^, 
duc  d'Orléans  ^  y  le  sire  d'Albret ,  iarouche  et 
grossier  Navarrais^  le  vicomte  de  Rokaa  et  le 
roi  de  France,  Charles  VlII. 

La  dame  de  Beaujeu ,  toujours  soopcoi»neuse 
des  intentions  diu  duc  d'Orléans ,  continuait  à 
le  retenir  à  sa  cour ,  où  sans  doute  il  lui  était 
plus  facile  de  surveiller  les^  actions  du  prince. 
Mais  le  duc,  las  de  ce  dégoûtant  espionnage ,  et 
craignant  d'être  arirété ,  se  réfugia  en  Bretagne, 
sous  prétexte  de  visiter  sa  .«^œur ,  Tabbesse  de 
Fontevraùd.  Le  comte  de  Danois,  exilé  dans 
^n  gouvernement  d*  Astii ,  vint  rejoindre ,  près 
de  François  II ,  son  pareât  et  son .  ami  ;  et  la 
faiblesse  du  vieux  doc  laissant  un  champ  libre 
^.  leurs  menées  ,  ik  formèrent  une  ligue  à  la- 
quelle ils  affilièrent  Tarckiduc  d'Autriche  Fr«^ 
déric ,  et  Maximilien ,  et  le  site  d'Albret ,  et  le 
prince  d'Orange ,  et  le  comte;  et  le  Cardinal  de 
Foiz.  Ces  derniers  goitfveraaient  entièremtat 

^  Il   était   marié   à   Jeanne    de  France,    sœur  de 

^  Charles  YIII  ;  mais  l'espoir  d'obtenir  la  possession  du 

ducbé  de  Bretagoe  luiinspirait  déjà  l'idée  d'un  divorce. 
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François,  avec  le  comte  de  Commingès  et 
Jacques  Guybé,  l'un  des  neveux  de  Landais. 
Le  roi,  qui.  ne  les  regardait  que  comme  des 
factieux,  leur  déclara  la  guerre.  La  régence 
était  le  Lut  secret  du  duc  d'Orléans  ^ ,  et  la 
dame  de  Beaujeu  n'avait  aucune  propension 
à  la  lui  céder  ;  mais  il  fat  malheureux  pour  ce 
prince  et  pour  la  Bretagne  ,  qu'il  n'eût  pas 
hautement  déclaré  ses  intentions,  en  sollicitant 
l'assistance  de  François. 

Les  seigneurs  exilés ,  réconciliés  depuis  trop 
peu  de  temps  avec  leur  duc ,  concevaient  encore 
des  soupçons  et  des  inquiétudes*  N'ayant  pu 
pénétrer  les  projets  de  Louis  d'Orléans  ,  ils  al- 
lèrent s'imaginer  que  tous  ces  étrangers  n'arri- 
vaient en  Bretagne  qu  afin  de  servir  le  ressen- 
timent caché  que  leur  gardait  François  U.  Le 
duc  s'en  laissait  entourer;  eux  seuls  parvenaient 
jusqu'à  lui  ;  leurs  volontés  étaient  seules  exé- 
cutées ,  et  il  devenait  urgent  de  s'opposer  à  cette 
ligue  redoutable.  Madame  deBeaujeu^  instruite 
des  appréhensions  de  ses  anciens  protégés, 
ne  manqua  pas  de  fomenter  la  rébellion  qui 

*  Histoire  de  Louis  XII,  par  Godefi*oy. 
IV.  30' 
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se  prépardit.  Elle  oflfrit des  hommes ,  elle  donna 
de  Fat^ent ,  et  trouva  merveilleux  de  ruiner  le 
prince  par  les  sujets  et  ceux-ci  par  le  prince. 
Les  seigneurs  bretons  se  rassemblèrent  à  Cha- 
teaubriand ,  et  formèrent  une  association  cobtre 
les  Français  réfugiés  à  la  oour  de  François  H. 
On  remarquait ,  parmi  ces  nouveaux  alliés ,  le 
maréchal  de  Rieux ,  le  comte   de  Lâval  y  le 
vicomte  de  Rohan    et  trois  membres   de  sa 
puissante  famille ,  d' Avaugour,  Rostrenen ,  Tal- 
houet  ,  Kerguézengor  ,    Saint  -  Aignan  ,  du 
Cambout ,  Trévécar ,  Lebis ,  Villeblanche  y  Kct*- 
guisec,  Coëtdro,  Sourdéae,  et  une  foule  dao* 
très.  On  dressa  des  articles  siit  les  propositions 
du  roi  de  France.  Us  contenaient  lacceptatHMi 
de  quatre  Cents  lances  et  de  quatre  mille  hom- 
mes de  pied  /daûs  le  cas  seulement  ou  l'asso- 
ciation en  ferait  la  demande;  mëis  nn  exigeait 
que  le  roi  s'engageât  par  Wnmmt  k  ne  récla- 
mer Ja  propriété  d'aucune  )H)rtiotl  du  duché , 
à  ne  jamais  asâéger  ni  villes  ;  ni  châteaux  ,  et 
à  payer  tout  ce  que  ses  troupes  pourraient 
prendre  ^  On  lui  promettait ,  à  ces  condkîons, 

^  Hist.  de  Bref, ,  par  Bert.  d'Argeirtrë,  p»ge  1090. 
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^e  forcer  le  duc  d'Orléans ,  Danois ,  le  prince 
d'Orange  et  leurs  partisans ,  à  quitter  la  Bre- 
tagne. Le  fih  de  Louis  XI  y  tout  jeuhe  qu'il 
pétait ,  reconnut  la  faute  que  cominetiaient  les 
seigneur$  bretons,  qui  sacrifiaient  l'indépen- 
dance de  leur  patrie  k  l'espoir  de  Conquérir 
une  portion  de  pouvoir  dans  le  gouvernement 
et  à  la  cour  de  leur  prince.  Instruit  par  une 
femme  ambitieuse  ,  il  signa  sans  objection  ;  et 
dès  le  lendemain,  Saint -André  pénétrait  en 
Bretagne  avec  six  cents  lances  et  six  mille  hom- 
mes de  pied  ;  le  comte  de  M ontpensier  entrait 
par  une  autre  route  avec  un  corps  aussi  consi-  . 
dérable;  Louis  de  Bourbon  les  imitait  sur  un 
troisième  point  ;  Louis  de  la  Trémoille  brisait 
une  quatrième  barrière;  et ,  dans  un  instant ,  le 
sol  breton  fat  couvart  de  gens  de  guerre  enne- 
mis ,  qui  se  présentaient  forts  de  l'assentiment 
de  la  noblesse.  Elle  reconnut  sa  faute,  mais 
l'envahissement  était  consommé.  A  la  nouvelle 
de  Tint asion ,  les  intrigues  des  princes  français 
se  nouèrent  avec  plus  de  fobce.  Le  duc  d'Or- 
léans protnit  de  répudier  sa  femme ,  sœur  de 
Charles  VIII ,  si  François  II  consentait  k  lui 
donner  la  main  de  la  princesse  Anne.  Dunois , 

30. 
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qui  n'avait  d'autre  but  que  de  le  servir ,  offi*ait 
cependant  en  secret  la  jeune  duchesse  au  sire 
d'Albret,  à  condition  qu'il  appelât  en  Bretagne 
a&es  troupes  qui  combattaient  dans  les  Pyrénées. 
On  écrivit  à  Maximilien  que  le  succès  de  i'hj- 
men  qu'il  projetait  dépendait  du  prompt  envoi 
d'une  armée.  Les  mêmes  moyens  furent  em- 
ployés pour  émouvoir  l'ambition  du  roi  d'An- 
gleterre. 

Toutefois,  les  corps  français  réunis  aux  vas- 
saux des  seigneurs  bretons  s'avançaient  rapide- 
ment. L'armée  royale ,  malgré  les  promesses 
du  roi ,  mit  le  siège  devant  Ploërmel.  Le  conseil 
de  François  II  décida  qu'il' fallait  combattre 
et  délivrer  cette  ville  ;  mais  la  plupart  des 
troupes  bretonnes  se  révoltèrent ,  prétendirent 
qu'on  ne  voulait  que  les  conduire  à  la  bouche- 
rie y  et  que  tel  était  le  but  des  étrangers.  Elles 
abandonnèrent  leurs  enseignes ,  et  de  seize  mille 
hommes  qui  composaient  l'armée  ducale,  il 
n'en  resta  pas  quatre  mille.  François  II  eut  à 
peine  le  temps  de  se  réfugier  à  Vannes ,  où , 
par  bonheur,  le  prince  d'Orange  vint  le  prendre 
sur  une  escadre  qu'il  avait  équipée  à  la  hâte 
au  Croisic.  Le  malheureux  duc  sortit  de  cette 
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ville  au  monieDt  où  rennemi  s'en  rendait  maî- 
tre ,  et  il  alla  débarquer  à  Nantes. 

.  L'année  royale ,  fière  de  ses  succès ,  assiégea 
bientôt  François  II  dans  sa  capitale.  Il  n'était 
pas  probable  qu'il  pût  résister  ,  et  le  sort  de  la 
Bretagne  semblait  décidé,  lorsque  le  comte  de 
Dunois  et  Coëtmen ,  à  leur  retour  d'Angleterre, 
où  leur  ambassade  n'avait  rien  produit ,  trou- 
vèrent ,  en  Ba£se*Bretagne,  toute  la  population 
spulevée,  au  nombre  de  plus  de  quatre-vingt 
mille  hommes ,  armés  de  faux,  d'arcs,  de  fron- 
des ,  et  de  quelques  arquebuses.  Une  sainte  ar- 
deur les  animait;  ils  exhalaient  leur  fureur  en 
cris  et'  en  menaces;  mais  aucun  d'eux  n'avait 
vu  la  guerre;  ils  ignoraient  l'art  de  se  battre, 
et  n'eussent  pas  résisté  sans  doute  au  premier 
choc.  Dunois  cependant  essaya  d'en  former 
des  compagnies;  il  réunit  ceux  qui  possédaient 
des  chevaux  elles  conduisit  vers  Nantes,  à  tout 
hasard.  Ces  hommes  indisciplinés  y  furent 
bientôt  mécontens  et  affamés  ;  et ,  après  huit 
jours  ^  plus  de  la  moitié  avait  repris  le  chemin, 
de  ses  foyers.  Mais  le  but  était  atteint.  L'armée^ 
française ,  saisie  d'épouvante  à  l'aspect  de  ce& 
masses ,  désertait  elle-même  ses  enseignes ,  ei. 
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le  conseil  du  roi  de  France  mit  fin  à  un  siège 
dont  il  attendait  un  autre  résultat. 

Le  projet  4e  Charles  VIII  n'en  était  pas 
moins  de  s'emparer  de  toute  la  Bretagne;  et 
nonobstant  les  réclamations  de  ses  alliés,  qui 
lui  rappelaient  les  termes  de  la  convention  de 
Chateaubriand  y  et  k  qui  la  dame  de  Beau*- 
jeu  répondait  avec  une  hauteur  insultante  :  il 
prit  Moncontour,  Qnintin,  Clisson,  Vitré,  Au-< 
ray,  Saint- Aubin-du-Cormier.  le  maréchal  de 
Rieux  y  désespéré  d'avoir  trempé  dans  une  as- 
sociation qui  devenait  un  crime ,  et  plusieurs 
autres  seigneurs  qui  commençaient  à  soup- 
çonner qu  ils  avaient  vendu  leur  pairie  au  poids 
de  leur  orgueil,  se  rapprochèrent  de  Fran- 
çois II.  Le  duc  leur  pardonna.  L'Angleterre 
ouvrit  les  yeux  sur  les  desseins  secrets  du  con- 
seil de  Charles  Vni  ;  elle  reconnut  qu  une  seule 
campagne  suffirait  désormais  pour  achever  la 
conquête  de  la  Bretagne;  et  le  parlement  s  em- 
pressa de  voter  des  subsides ,  et  de  déclarer  la 
guerre  à  la  France.  Mais  Henri  VII  ne  fit  que 
de  vaines  démonstrations,  et  le  danger  devint 
imminent. 

Dans  un  lit  de  justice  que  le  roi  tint  à  Paris , 
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il  déclara  criminels  de  lèse-majesté  les  ducs  de 
Bretague  et  dOrléaus ,  et  mie  foule  de  parti- 
sans des  deux  princes.  Cependant ,  les  Bretons 
avaient  repris  la  ville  de  Vannes,  et  le  sire 
d'Albret  avait  amené  quatre  mille  hommes  au 
se^^owrs  des  Français.  Il  continuait  à  rechercher 
la  main  de  Théritière  de  Bretagne.  Cette  prin- 
cesse, quoiqu'elle  n'eût  pas  encore  douze  ans, 
avait  distingué  le  duc  d'Orléans ,  et  ses  refus 
positifs  et  coiistans  ne  décourageaient  pas  le 
vieu2(  seigneur.  Ce  renfort,  huit  cents  archers 
que  les  Anglais  avaient  enfin  envoyés  sous  la 
conduite  du  lord  Scales,  quatre  cents  hommes 
que  l'on  d^vàit  à  Maximilien,  formèrent  le 
noyau  d'une  armée;  et  le  conseil  de  François 
prit  la  fésolution  de  tenter  une  action  décisive. 
La  bataille  eut  lieu  près  de  Saint-Aubin-du- 
Cormier  ^  La  Tr^oille  commandait  l'armée 
royale,  et  le  meilleur  esprit  y  régnait.  La  ja- 
lousie, la  discorde,  le  soupçon  excitaient  sans 
cesse  de  nouveaux  tumultes  dans  l'armée  bre- 
tonne. Ce  fut  avec  peine  qu'on  arracha  le  sire 
d'Albret  aux  fureurs  dg  duc  d'Orléans.  Le  bruit 
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qae  les  exilés  irançais  trahiasaieiit  leors  alliés, 
amena  tout  à  ccmp  des  mésinteHigenccs  teiks, 
que  tous  les  rangs  se  rompirent,  et  que,  poor 
empêcher  la  désertî<Mi ,  le  prince  drOrange  e( 
Louis  d'Orléans  se  Tirent  forcés  de  déclarer 
qu  ils  combattraient  à  pied  parmi  les  BietooL 
Les  deux  armées  se  divisèrent  en  trois  crapsL 
Le  premier  choc  fat  £i¥orable  aux  troupes  de 
François  II  ;  mais  la  cavalerie  ne  fit  pas  son 
devoir  ;  loin  de  soutenir  VinÊinterie  qui  eom- 
battait  avec  intrépidité,  elle  prit  la  fiiite,  et 
la   laissa    exposée  aux  chaînes   des  che?aoi 
ennemis.   Ce   ne   fut  bientôt   qu'un  affireoi 
carnage,   et  quatre    mille   cadawes  bretons 
couvrirent  en    peu    d'instans    le   champ  de 
bataille. 

Le  duc  d'Orléans  et  le  prince  d'Orange  fo- 
rent faits  prisonniers.  On.  trouva  parmi  les 
morts  le  sire  de  Léon ,  fils  amé  du  vicomte  de 
Rohan ,  et  le  capitaine  anglais  lord  Scales,  fils 
du  célèbre  Talbot.  Le  maréchal  de  Rieuxetle 
comte  de  G>mminges  allèrent  retrouver  le  duc 
de  Bretagne  à  Coiron ,  près  de  Nantes. 

Les  vengeances  de  la  dame  de  Beaujeu  ne  se 
firent  pas  attendre;  et  la  Trémoille  en  fo^ 
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l'exécuteur.  D'après  ses  ordres,  il  envoya  une 
fouie  de  prisonniers  à  la  mort. 

L'armée  royale,  libre  désormais  de  toute 
inquiétude,  poursuivit  ses  conquêtes.  La  ville 
de  Rennes,  sommée  de  se  rendre ,  prit  la  réso- 
lution de  se  défendre  jusqu'à  la  dernière  ex- 
trémité. Dinan  capitula.  Saint-Malo  se  rendit 
sans  coup  férir.  Le  malheurieux  François ,  dés- 
espéré, sans  espoir  du  côté  de  l'Angleterre, 
qui  promettait  tout  et  n'accordait  rien ,  sans 
espoir  du  côté  du  roi  des  Romains,  alors  pri- 
sonnier dans  la  ville  de  Bruges,  pleurant  la 
mort  ou  la  détention  de  ses  amis,  regrettant 
d'avoir  trop  vécu,  demanda  humblement  la  paix. 

L'ambassade  bretonne  se  composait  des  com- 
tes de  Dunois  et  de  Comminges ,  du  vicomte 
de  Coëtmen,  du  grand -maître -d'hôtel,  du 
gouverneur  de  Monfort,  et  de  Guéguen,  archi- 
diacre de  Penthièvre.  Elle  s'exprima  en  termes 
respectueux ,  et  peignit  énergiquement  les  mal- 
heurs que  la  guerre  avait  attirés  sur  la  Bi^eta- 
gne.  Le  roi  répondit  avec  hauteur.  Madame  de 
Beaujeu  prétendit  qu'il  fallait  continuer  la  con- 
quête, et  que  l'équité  naturelle  était  toujoqrs 
d'accord  avec  la  volonté  des  rois.  Le  chance- 
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lier  Guy  de  Rocbefort  osa  seul  contredire  la 
duchesse  ;  et  quelques  membres  du  conseil 
s'étant  hâtés  d'ajouter  que  d'inomenses  obsta- 
cles se  rencontreraient  encore,  lorsqu'il  s'agirait 
d'enlever  les  places  maritimes  et  celles  de  la 
Basse-Bretagne,  on  consentit  à  traiter. 

Les  conditions  ne  furent  pas  celles  d'un  pa- 
rent ,  mais  d'un  souverain  qui  commande  à  des 
rebelles  K  On  exigea  de  François  U  le  renvoi 
des  troupes  étrangères ,  et  le  serment  de  n  en 
jamais  appeler  dans  ses  états  ;  la  promesse  de 
ne  pas  marier  ses  filles  sans  l'agrément  du  roi; 
la  cession  de  Saint<*Malo,  Fougères,  Dinan, 
Saint- Aubin- du -Cormier;  l'entrelien  d'une 
garnison  à  Dol  ;  l'hommage  lige  ;  l'appel  de  ses 
cours  de  justice  au  parlement  de  Paris. 

Ainsi  la  Bretagne,  après  mille  ans,  cessait 
de  former  un  état  indépendant.  Cette  paix 
cruelle  n'éteignit  pas  les  haines  qui  dévoraient 
les  grands  seigneurs.  Les  intérêts  étaient  trop 
divisés,  et  la  révolution,  qui  devait  unir  à  la 
France  la   vieille   Armorique,  se  préparait. 

^  Traité  de  Coiron  ou  du  Ferger;  Actes  de  Bret.  » 
tome  111 ,  5«.  de  la  collect. ,  col.  SqS  et  suiv. 
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Fraoçois  II ,  accablé  d'ans  et  d'infirmités ,  ne 
survécut  pas  à  sa  honte;  une  chute  accéléra 
l'heure  de  sa  mort,  et  il  rendit  le  dernier 
soupir  à  Nantes,  le  9  septembre  1488. 

Le  sort  des  filles  de  François  II  semblait 
d'autant  plus  incertain  y  qu'une  horrible  con- 
fusion régnait  encore  en  Bretagne.  La  jeune 
princesse  Anne  fut  toutefois  proclamée  du- 
chesse ,  et  son  conseil  se  composa  du  maréchal 
de  Rieux ,  du  sire  d'Albret ,  du  chancelier  de 
Montauban  et  des  comtes  de  Dunois  et  de  Com- 
minges.  Le  roi  de  France  se  hâta  de  profiter 
de  ses  avantages  ;  il  exigea  de  sa  jeune  parente 
qu'elle  ne  prit  pas  le  titre  de  duchesse  de  Bre- 
tagne et  qu'elle  remit  ses  droits  en  arbitrage; 
il  réclama  sa  tutelle  »  celle  de  sa  sosur,  et  la 
garde  noble  de  leurs  terres  et  seigneuries  du- 
rant leur  minorité  ;  et  il  requit  impérieuse- 
ment le  licenciement  définitif  de  tous  les  corps 
armés. 

Les  projets  de  Charles  VIII  devenaient  ma- 
nifestes. Ce  roi  voyait  les  peuples  bretons  ef- 
frayés, leurs  forces  anéanties,  les  grands  sans 
énergie  et  sans  volonté,  le  trésor  épuisé,  la 
division  dans  le  conseil;  il  donna  Tordre  à  ses 
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généraux  d'employer  partout  la  puissance  des 
armes  9  et  bientôt  Châteaulin-sur-Trieu ,  Poot- 
rieu  y  Guingamp ,  Brest  même  et  Concameau 
tombèrei-t  en  leur  pouvoir. 

La  jeune  duchesse  demandait  en  vain  des 
secours  à  la  Flandre  et  à  FEspagne;  elle  n'ob- 
tint qu'une  diversion  qui  ne  changea  pas  sa 
destinée.  Le  roi  des  Romains  prit  Saint-Omer, 
et  le  roi  de  Gastille  fit  marcher  une  armée  sur 
les  Pyrénées  ;  mais  Charles  YUI  triomphait  en 
Bretagne  par  ses  lieutenans,  qui  tous  étaient 
des  Bretons  acharnés  à  là  perte  de  leur  pays. 
C  était  le  vicomte  de  Rohan,  sire  de  Léon ,  qui 
les  commandait!  Enfin,  par  suite  du  traité  le 
plus  onéreux  avec  l'Angleterre,  six  mille  An- 
glais débarquèrent  près  de  Saint-Brieuc. 

Leur  arrivée  jeta  de  nouveaux  brandons  de 
discorde  entre  les  partisans  de  la  duchesse. 
Déjà  le  maréchal  de  Bieux  avait  voulu  l'en- 
lever, afin  de  la  forcer  à  donner  sa  main  au 
sire  d'Albret.  Nantes  lui  avait  fermé  ses  portes. 
Elle  s'était  retirée  à  Rennes.  Jean  du  Quénélec, 
amiral  de  Bretagne ,  se  déclara  contre  elle ,  et 
le  maréchal  parvint  à  mettre  les  Anglais  d^ns 
ses  intérêts.  Deux  mille  hommes  d'armes  et  un 
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nombre  considérable  de  piquiers,  d'arbalé-^ 
triers  et  d'arqilebusiers  furent  alors  envoyés 
par  Isabelle  et  Ferdinand;  et,  au  travers  de 
mille  intrigues  nouées  et  dénouées  par  les 
hommes  qni  prétendaient  disposer  de  la  du- 
chesse, la  guerre  reprit,  sur  tous  les  points , 
sanglante  et  désespérée. 

Une  guerre  de  minorité,  le  plus  grand  mal- 
heur qui  puisse  arriver  aux  peuples,  ne  se 
compose  que  de  massacres  inutiles  et  de  dévas* 
tations  sans  résultat.  Après  que  les  Bretons  eur 
rent  souffert  toutes  les  calamités  que  des  am- 
bitions rivales  purent  attirer  sur  une  l^rave  et 
généreuse  nation ,  un  simulacre  de  paix ,  conclu 
à  Francfort,  sous  Tinfluence  du  roi  d'Angleterre 
Henri  VU  et  du  roi  des  Romains,  vint  lui  faire 
espérer  des  jours  de  repos,  et  donner  pour 
époux  à  la  duchesse  de  Bretagne  ce  même 
Maximilien  qui  semblait  arracher  ses  états  à 
l'envahissement  des  satellites  de  Charles  YIII. 
Le  comte  de  Nassau  reçut  pour  son  maître  la 
main  de  la  princesse,  et  lui  conféra  le  titre  de 
reine  des  Romains. 

Mais  Maximilien,  recommandable d'ailleurs 
par  ses  qualités  et  par  son  droit  à  la  succession 
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de  l'empereur  Frédéric ,  son  père,  ne  possé- 
dait ni  troupes ,  ni  a^ent,  et  retenu  d'an  côté 
par  les  lenteurs  de  rAn^ieterre ,  de  l'aatre  par 
les  menaces  de  Charles  \III,  il  ne  put  jamais 
aborder  en  Bretagne.  La  dudiesse  déployait 
.  un  courage ,  une  grandeur  d'âme  dignes  du 
noble  but  qu'elle  se  proposait  ^  l'indépendance 
de  ses  états.  Elle  se  défendait  contre  les  bulles 
de  saisie  qUe  fulminait  contre  elle  la  cour  de 
Rtfine  ;  elle  résistait  au  sire  d'Albret ,  qui  ve- 
nait ,  par  la  plus  insigné  lâcheté ,  de  livrer  la 
ville  de  Nantes  aux  Français,  sous  condition 
d'épouser  la  princesse  :  tlie  refusait  péremp- 
toirement la  main  même  de  Charles  VlII. 

La  liberté  du  duc  d'Orléfeins ,  dé  ce  Louis  XII , 
qui  troj)  long-temps  après  épousa  la  magna* 
nime  Anne  de  Bretagne  y  en  répudiant  Jeanne 
de  France ,  devint  le  but  des  effî>rts  du  oomte 
de  Dnnois  et  du  prince  d'Orange.  Ils  usèrent 
de  toute  leur  iilfluence  sur  Tesprit  de  la  jeune 
princesse;  mars  elle  était  fière  et  résolue.  En 
se  livrant  elle-même,  elle  entendait  stipuler 
pour  la  Bretagne;  et  la  guert^>  eticot^  une 
fois,  fut  portée  dans  ses  foyers  par  lès  troupes 
de  Charles  VIII. 
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La  duchesse  Anne  réclama  près  du  roi  d'An- 
gleterre et  du  roi  des  Romains;  elle  n'obtint  du 
premier  que  des  promesse ,  du  second  que  la 
certitude  de  son  impuissance.  Ses  propres  con- 
vseils  étaient  ligués  contre  elte.  Le  duc  d'Orléans, 
libre  alors ^  eut  quelque  influence  sur  ses  déter-  ^ 
niiiiations,  parce  qu'il  en  avait  déjà  sur  son 
cœur.  Il  fit  briller  à  ses  yeux  le  bonheur  de 
donner  la  paix  à  la  Bretagnev  bien  plus  que  la 
haute  qualité  de  reine  de  France;  et  les  senli- 
mens  personnes  de  la  princesse  cédèrent  à 
l'espoir  de  rendre  un  avenir  à  ses  peuples,  la 
prospérité  à  ses  villes  demi-ruinées ,  le  repos 
à  ses  campagnes  désolées. 

Les  conditions  furent  celles  que  Ton  accorde 
à  l'hymen  :  la  paix ,  l'oubli  du  passé ,  la  con- 
servation des  franchises  et  privilèges,  le  main- 
tien des  formes  de  la  justice,  la  remise  des  con- 
fiscations ,  un  douaire  immense ,  la  réserve  de 
tous  les  droits  d'Anne  de  Bretagne  sur  son 
duché ,  et  la  reconnaissance  de  son  autorité 
spéciale.  Le  mariage  fut  fait  à  Langeais  ^  ;  on 
n'attendit  même  pas  les  dispenses  du  saint-^ 

^  La  princesse  avait  à  peine  quinze  ans. 
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siège,  qui  n'arrivèrent  que  pour  relever  le> 
époux  de  lexcommunication  encourue. 

Le  couronnement  de  la  nouvelle  reine  de 
France  fut  solennisé  dans  Féglise  de  Saint-De- 
nis. Anne  de  Bretagne  attira  tous  les  regards, 
conquit  tous  les  hommages  par  la  modestie  de 
son  maintien ,  par  sa  beauté  rare  et  sa  brillante 
parure.  Entourée  des  princes  dusang  de  France, 
soutenue  par  la  duchesse  de  Bourbon ,  dame  de 
Beaujeu ,  couronnée  de  diamans ,  elle  fit  son 
entrée  à  Paris,  aux  acclamations  d'un  peuple 


immense!. 


Je  n'en  décrirai  point  les  fêtes;  la  Bretagne 
n'était  plus!... 
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G£ST£S  DES    BRETONS    EN   ITALIE    SOUS    LE  PONTIFICAT 
DE   GRÉGOIRE   XI. 

L'entreprise  la  plus  remarquable  des  compa- 
gnies bretonnes  qui  se  formèrent  à  Tépoque  où 
la  paix  fut  rendue  à  leur  pays ,  et  qui  allèrent 
ofirir  leurs  services  aux  puissances  belligérantes , 
est  sans  contredit  celle  de  Sylvestre  Budes. 

Sylvestre  Budes  netait  encore  que  mince 
écuyer , 

Sage,  hoDDéte,  doux  et  cortois, 
Généreux  comme  sont  les  rois , 
Sçachant  danser  avec  les  dames, 
Mais  de  chanter  ne  sçachant  rien  ; 

lorsqu'il  vainquit  en  Allemagne  un  guerrier  de 
haute  naissance ,  s  empara  de  ses  biens  et  les 
donna  tous  à  madame  sainte  Catherine.  Ce  trait 
dévot  parut  si  merveilleux  au  sire  de  Malestroit , 
IV.  31 
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témoin  du  combat ,  qu  il  confém ,  siir-Ie-ckamp , 
l'ordre  de  cheTalerie  au  Taillant  Sylvestre. 

A  peine  le  guerrier  fut^il  apte  à  lever  bannî^^^ 
qu'il  prit  la  résolution  de  rétablir  Grégoire  XI 
sur  le  trône  pontifical  de  Rome.  Suivi  d'une  bande 
de  Bretons  déterminés,  et  nommé  par  le  pape 
généralissime  de  ses  troupes  en  Italie ,  il  pénétia 
dans  le  Piémont  par  le  col  de  Suze.  Le  chevalier 
Guillaume  de  la  Pérëne,  qui  l'accompagnait,  et 
qui  mit  en  vers  l'histoire  de  ses  campagnes  ,  dit , 
en  parlant  de  ce  premier  exploit  : 

Là ,  trenràmes  de  grands  gîsarmes  1  » 
Qui  nous  cuidoient  faire  nos  barbes; 
Laisser  passer  ne  nous  vouloient , 
Quar  fiers  et  orguilleux  estoient. 

La  rime  n'en  est  pas  riche  ;  mais  le  bon  chevaUer 
se  connaissait  mieux  en  coups  d'épée  qu'en  poésie; 
il  prétendait  surtout  qu'il  ne  mentait  jamais ,  pour 
or  ni  récompense  ; 

El  n*alloit  poiut  son  temps  usant. 
En  songes  ni  eu  flatterie. 

M.  Sylvestre  s'empara  de  PaViê  et  de  Bologne 
où  il  prit  bonne  vengeance 

Des  ennemis  qui ,  Sainte-Église, 
Ayoienl  à  grant  pauyreté  mise. 

1  Gendarmes. 
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Il  entra  ensuite  à  Gézène ,  puis  à  Ascoli ,  puis 
dans  la  marche  d'Ancône  ;  car,  disait-il  à  ses  com- 
pagnons , 

Puisque  nous  somm*  en  cette  terre , 
Toujours  devons  poursuivre  guerre  ; 
Allons ,  tretous ,  de  ci ,  de  lit. 
Et  Diou  sempre  nous  aidera. 

Le  chantre  de  -M.  •  Sylvestre  commençait  ^ 
comme  on  voit ,  'à  savoir  quelques  mots  italiens. 
Les  habitans  de  la  yijle  d'Ancône  envoyèrent  des 
.députés  ^u  g^nér^l , 

Pour  lui  dire  :  Monsieur  Sylvestre  , 
Quand  serez  o  pays  venu  » 
Vous  i  serez  le  bienvenu  ; 
Chacun  de  tous  vous  i  drsire  , 
.   Pour  le  grand  bien  qu'il  a  oui-dire 
De  Y09tre  boa  gonsTersement. 

Toutefois ,  il  fallut  combattre,  et  M.  Sylvestre 
perdit  un  assez  bon  nombre  de  Bretons ,  assas- 
sinés et  empoisonnés.  Le  cardinal, .qui  repré3en> 
tait  le  pape ,  avait  une  effroyable  paour^ 

£t  moult  désiroit  de  s*enfouir. 
Pour  ce  disoit  :  Mon  sou  Sylvestre, 
Mon  cher  signour  et  mon  cher  mestre , 
En  vous  je  mets  tout  mon  élat. 
.le  vois  ici  tel  grant  débat 

31. 
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Que  je  D*aj  noulle  «tsigourance  ^ , 
Que  Dous  n'ajons  mal  méchéanceS. 

M.  Sylvestre,  sans  se  toarmenler  des  frayeurs 
du  cardiual  et  de   son  acceut,  s'eu  fut  prendre 

De  monseigneur  de  Malestroit , 

La  bannière  que  il  avoit. 

Et  puis ,  ôria  monsieur  SjlTestre  : 

c  Sur  eux  1  sur  eux  !  nul  ne  s'arreste  3  ! 

»  Ferez,  ferez 4,  tuez,  tnezl 

»  Les  yilains  soient  déshonorés  !  » 

Ensuite,  comme  il  avait  grand'pitié  des  morts 
%filains ,  il  alla  prier  M.  le  cardinal  de  leur  oc- 
troyer gentil  pardon  de  leurs  méfaits , 

Ce  qui  fut  fait  très-humblement. 

Sylvestre  Budes ,  entouré  des  premiers  seigneurs 
de  ritalie ,  qui  le  servaient  selon  ses  besoins , 
comme  il  conv^enoit  que  cela  se  ftt^  marcha  sur 
Rome  où  était  entré  le  saint-père ,  qu'il  n'avait  pas 
vu  depuis  Avignon.  On  peut  imaginer  les  chères 
que  lui  firent  le  pape  et  les  cardinaux.  Afin  de  le 
divertir ,  il  se  passa  une  grande  aventure  où  dix 
bons  compagnons, 

Qui,  trelous  eux,  esloient  Bretons, 

1  Assicuranza ,  certitude. 

2  Mauvaise  aventure. 

3  Que  nul  ne  s'arrête*. 

4  Frappez ,  frappe/. 
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combattirent  contre  dix  Allemands  pour  l'hon- 
neur de  rÉglise  catholique.  Là  se  trouyait 
Aymon  de  Tréfili , 

Qui  déconfit  son  Allemand  ; 
Trémigon  qui, 

Vite  estoit  comme  un  lévrier  ; 

Cavalerie , 

Qui  combattoit  tout  au  plus  prés  , 
Que  il  pouYoit ,  son  ennemi , 
Le  yisage  toujours  sur  lui, 

Kerouard,  Chiquet,  Bourdat,  Locrist,  le 
Carias,  Jacques  le  Noir;  Tanouarn  ^ ,  dont  les 
joyeux  talens  et  la  gaieté  , 

Lors  deyoient  beaucoup  très-bien  plaire 
A  tous  guerriers  qui  vont,  par  terre , 
User  leur  temps  en  fait  de  guerre  ; 

Les  Allemands  ne  furent  pas  les  vainqueurs  ^ 
Ënmi  le  champ  cinq  en  mou  rirent, 

et  les  autres  ne  valaient  guère  mieux.  Les  Bretons 
remercièrent  le  ciel  en  criant , 

à  voix  vive  : 

«  Votre  merci  l  Charles  el  Yves  1  » 
Ce  sont  deux  saints  du  Paradis 
Aux  Bretons  de  tous  temps  amis. 

1  11  existe  encore  en  Bretagne  des  descendann  des  familles  eh»- 
valeresques  des  Tanouarn ,  des  Kerouard  et  des  Trémigon. 
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On  comprend  cju'après  cela  lesïtaKensdiskkletiâ^ 

Avoient  grand  pàonr  <pi*à  leurs  talons 
Fussent  toujours  ces  6ers  Bretons; 

Il  y  eut  de  belleB  prc^é^ssionsî  On  alltuna  des 
feux  de  tous  côtés.  On  i)ienait  les  Bretons  YtAr 
les  brandons  allumés ,  et 

Famés ,  filles  ,■  tous  leur  fesoient 
Tous  les  honne«rs  que  ils  pouyoient  ; 
A  haute 'Voix'dHaiit^'c  Bttiotis  , 
»  Prenez  tout  ce  q^e'ndà's  aTonsl  • 

M.  Sylvestre  entra  a  Fermo ,  à  Osimo.  Les 
prêtres  venaient  au  devant' de  lui  en  procession, 
en  lui^  disant': 

Moussou  S^lvest'  tou  es  oun  saint! 
Puié  véndient  entants  de  la  ville', 
En  nombre  dfe  ptus' de  deux' mille'; 
Puis'  après  évcx!  les  gens  d'état , 
Pour  lui  donner  plus  grand  éclat. 
Tous  chautoicnt  ygnes  et  antaignes  i  ; 
Eussiez  dit  que  c*éstoiént  seraines  2. 

M.  Sylvestre  payait  et  faisait  payer  avec  soin 
les  denrées  et  provisions  qu'il  prenait  pour  sa 
troupe  ;  aussi , 

Tretous  disoient  communément 
Les  Bretons  sont  très-lojaux.gens. 

^  ^yémés  «t  antiennes. 

2  Vous  euMÎex  dit  que  c'étaient  des  syrènes. 


Çpj^Djy  iiJ^.,bef|u  jour,  c'^ét^t^la  fête  de  saint 
£i§fiiQiqty  £^nrè&^a^yoir.  jeûné  ,  et.  d^euné  de  pain 
it^çit  ^  ,  RJ,  Sj^ves^tre  s'empara  de  Florence. 
I4ie9i  Aliçinai^^^furent  chassés  çt  maltraités^ 

Ne  leur  comrint  çhapter  ipiUde^ , 
Car  i|s  étoient.  trop  fprt  malades. 

Sylvestre  les  poursuivit  à  Foli^o ,  à  Yiterbe , 
à  Monte -FiascoQc,  à  Bevagna.  Attaqué  à  son 
tour  par  le  comte  de  Lucqoes ,  il  te  força  de  se 
retirer 

è  Péroufe , 

hvà  4t.  sa  gent  toHt^,  hcMïtous^; 

et  il  vainquit  en  bataille  rangée  M.  Trenk  et  ses 
Hongres  théodesques. 

Grégoire  vint  alors  à  mourir,  et  les  cardinaux 
divisés ,  élurent  à  la  fois ,  pour  le  remplacer , 
Urbain  VI  et  Clément  VII.  Budes,  qui  avait  reçu 
le  titre  de  défenseur  de  la  religion  ,  prit  le  parti 
de  Clément  VII.  Maître  du  château  Saint-Ange 
et  du  faubourg  Saint-Pierre ,  il  tenait  en  respect 
les  partisans  d'Urbain  VI,  lorsqu'il  fut  forcé  de 
faire  une  absence  pour  inspecter  ses  compagnies. 
Les  Allemands  et  les  Romains  se  réunirent ,  at- 
taquèrent les  Bretons  pendant  la  nuit  dan&  le 
faubourg  Saint-Pierre,  en  égorgèrent  lâchement 
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une  partie  ,  et  firent  le  siège  du  chÀteau  Saint* 
Ange,  où  s'étaient  retirés  ceux  qui  avaient 
échappé  au  massacre.  La  garnison  de  ce  château 
soutint  vigoureusement  quelques  assauts ,  capi- 
tula et  obtint  de  sortir  avec  armes  et  bagages. 
Les  Romains,  après  leur  départ,  brûlèrent  le 
faubourg  et  démolirent  la  forteresse. 

Lorsque  Bades  eut  appris  ^  par  le  détache- 
ment qui  le  rejoignit ,  .  ce  qui  s  était  passé  à 
Ron^e ,  il  jura  de  se  venger.  Il  se  mit  en  marche 
avec  trois  cents  hommes  dévoués,  choisit  des 
routes  écartées  et  pénétrant  dans  Rome  par  la 
porte  de  Naples ,  il  alla  droit  au  Capitole ,  où ,  se- 
cond Brennus  ,  il  fit  main  basse  sur  les  bannerets , 
seigneurs  et  notables ,  qui  dans  ce  moment  s  y 
trouvaient  réunis ,  et  rendaient  un  décret  pour 
ordonner  regorgement  des  Bretons,  dans  tous 
les  lieux  où  ils  seraient  rencontrés  armés  ou  dés- 
armés. Plus  de  deux  cents  bannerets ,  marquis  et 
comtes ,  périrent  sous  les  coups  de  Budes  et  de 
ses  compagnons ,  qui  sortirent  de  Rome ,  ainsi 
qu'ils  étaient  entrés ,  sans  qu'on  osât  s'opposer 
à  leur  marche. 

Le  lendemain ,  les  Romains  mirent  à  exécution 
l'affreux  décret  de  la  veille ,  et  tous  les  clercs  , 
pèlerins ,  prêtres  et  moines  bretons  et  français , 
au  nombre  de  plus  de  trois  cents ,  bien  étranger» 
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à  Tentreprise  de  Sylvestre  ,  furent  massacrés  sans 
pitié  ;  ce  <j«i  ne  rendit  pas  la  vie  aux  seigneurs 
et  notables  de  Rome. 

Urbain  VI  leva  une  armée  considérable  d'Al- 
lemands ,  d'Anglais ,  de  Piémontais  et  de  Lom- 
bards. Sylvestre  Budes  ,  avec  une  poignée  d'hom- 
mes, imagina  de  lattaquer  à  Marino.' La  bataille 
fut  sanglante;  il  s'y  fit  des  prodiges  de  valeur. 
Cinq  mille  guerrier^  périrent  sous  les' coups  des 
Bretons  ;  mais  ceux-ci  succombèrent  ,  et  Budes 
fut  fait  prisonnier.  Il  paya  sa  rançon  et  vint  de 
nouveau  offrir  ses  services  au  pape  Clément  VII, 
dans  la  ville  d' Avignon.  Le  cardinal  d'Amiens 
(  son  véritable  nom  m'est  inconnu  ) ,  accusa  secrè- 
tement le  brave  chevalier  Budes ,  d'avoir  trahi  la 
cause  de  Clément  VII.  Le  principe  de  sa  haine 
contre  ce  guerrier  venait  de  ce  que,  dans  nue 
occasion  difficile  ,  Budes  lui  avait  emprunté  ,  un 
peu  militairement ,  son  argenterie ,  afin  dé  payer 
les  troupes  qui  défendaient  l'église  avignonaise. 
Le  procès  s'instruisit  à  huis-clos  ,  et  Budes  con- 
damné ,  sans  se  douter  seulement  qu'on  l'eût 
accusé  ,  fut  arrêté  par  des  agens  du  pape  et  con- 
duit à  M âcon ,  où  il  eut  la  tête  tranchée  ,  avec  un 
autre  gentilhomme  de  Bretagne ,  nommé  Guil- 
laume Boileau  (1379]. 

Le  connétable  du  Guesclin  jeta  feu  et  flamme 


4|^      wmBM  mis  «moMs  m  itviub> 
i|«Wli4/il(iap.pri|Li  Ja^i  mort  df .  Sylvestre)^  C'^ait 
69»jQi^iMin  ;  il  jura  qu«Je  pape  cAiSe«|  cardina]|v^ 
s'en  repentiraient;  mais  il  mourut,  à   (fj^i^ffaei^ 

Le  doc  d«}Bretagd0,  Jean.  lY.,  avait:  au»^ 
Toulu ivenger.  rassassinat  de Rtides  •  Sou-  premif^t 
Bhouvement  lairaôt'  portéj  à>  se;  dédacer  e»ifa?^w 
d'iUrbainiyi);,mais.  il. avait  pei^é  que  cQ,^ralt: 
approuver,  oui  laisser  à'j{fmfds;imp^^i9  1^  m^- 
sacne  des  clercS) bretons  ordonné  par  Urh^n,  ci^ 
commis  de  son  gré  par.  ses  parl^a^i^^f  Daps  ce 
moiiient ,  du  Goeaçlint  efc  Glis^oniuniMai^t,  l^^rs 
eflbohifpour.  i^nurerser  sa  dotni^atiom  i)écçtnte;  il 
lie  soD^a  Uentôt  plq|  qu  à  se  défendlîf  6(  ga^^da 
la  neotraUté. entre  les  deui  pape3> 


b: 

EXTRAIT  IXE  Ii'lNVENTAIRas:  DES  JOTAUX|p'»RaifVR£^>AUX 
GAi^M£S   DE   A AITTES   POUR    Lfi.  YCKlï*Df:   ISilf  «T.. 

Un  tableau  à'or  avec  iinage.de «N.  D«|,ganii  a  la 
bordure  d'un  ffços  saphir  car  ré,  «7  rubis  balais 
et  8  grosses  perles, ^pesant. a<  niarcs  5  0DCds;:auT 
tre  de  la  circqucision  de  N.  S.x,  avec  g.rubisi  e^ 
19. perles,  pesmit  !a. marcs  Souces.f;  deux  autir^ 
tableaux  dor,  pesant,  ensemble  7.  marc& ,.  ga^QÎs 
de  II  rubis,  6  saphirs  et  2 5  perles;,  un:  saint 
Michel  d'or,  orné  d'un  diamant,  10  rubis  et 
53  perles ,  pesant  a  marcs  5  onces  -;  ;  une  N.  D. , 
ornée  d'un  diamant,  5  rubis,  €  émeraudes  et 
3  perles,  pesant  d  marcs  a  onces  ^;  une  Annon- 
ciation garnie  de  s(4  saphirs  et  94  perles ,  pesant 
7  marcs  5  onces  ;  un  saint  Jean ,  orné  de  7  saphirs, 
5  rubis  et  38  perles ,  pesant  3  marcs  3  onces  |  ; 
une  Trinité  avec  1 1  rubis  ,  17  saphirs,  70  perles, 
pesant  5  marcs  3  onces  { ;  le  couronnement  de 
N.  D. ,  orné  de  28  gros  rubis  ,  8  saphirs ,  26  gran- 
des émeraudes ,  12  hyacinthes ,  54  grosses  perles 
et  35  plus  petites ,  le  tout  pesant  24  marcs  1 1  on- 
ces i  un  grand  tableau  d'or  à  l'image  de  N.  I>.  et 
du  petit  Jésus  ,  ayant  i5  grands  rubis,  16 beaux 
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saphirs  et  77  perles  très-grosses ,  pesant  a4  marcs 

7  onces  ;  un  porte-paix  d  or ,  avec  un  béril  ,12  sa- 
phirs ,  1 5  rubis  et   1 1  perles ,   pesant    1 1  marcs 

8  onces  ;  un  tableau  d'or,  à  image  de  N.  D. ,  ayant 
a  56  beUes  perles  de  compte  et  25  émeratides  ^ 
pesant  4  marcs  4  onces. 

Je  ne  continuerai  pas  cette  transcription.  Le 
poids  de  la  totalité  du  don  était  de  38o  marcs 
7  onces  d'or.  La  valeur  des  rubis ,  saphirs ,  éme- 
raudes  et  perles  était  certaii^ement  plus  considé- 
rable que  celui  de  la  matière.  Mais  elle  passa 
par-dessus  le  compte.  Il  parait  que  Jean  V  pesait 
190  livres  7  onces. 
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Le  maréchal  Pierre  de  Rieux  mourut  prison- 
nier de  guerre  à  la  terre  de  Nesle.  On  trouva  fort 
insolent  qu'un  roturier  Teût  mis  à  rançon  ;  ce  qui 
cependant  semblerait  assez  naturel,  puisque  le 
maréchal  avait  lui-même  rançonné  de  quatre  mille 
écus  le  capitaine  qui  le  tenait  à  son  tour.  En 
conséquence ,  Robinet  TErmite ,  qui  lavait  pris , 
eut  la  tête  tranchée  à  Paris ,  et  Guillaume  de 
Flavy ,  son  compagnon  d'armes  ,  ayant ,  comme 
gentilhomme ,  obtenu  sa  grâce  ,  fut  condamné  à 
déterrer  les  ossemens  de  Pierre  de  Rieux ,  à  les 
mettre  dans  un  cercueil  de  velours  noir  aux 
armes  du  défunt,  à  payer  une  amende  de  dix 
mille  livres,  à  faire  dire  un  grand  nombre  de 
messes  pour  le  repos  de  son  âme ,  à  fonder  une 
chapellenieà  perpétuité,  à  donner  des  aumônes , 
et  enfin  à  lui  construire  un  tombeau.  La  famille 
de  ce  Flavy  en  fut  ruinée.  Sa  femme  l'étrangla 
de  colère;  mais  elle  n'en  fut  pas  moins  obligée 
d'exécuter  l'arrêt  ;  et  si  l'assassinat  de  son  mari 
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lai  fut  pardonné  ,  ce  fut  moins  parce  qu'elle 
allégua  qu'il  avait  eu  lui-même  le  projet  de  la 
noyer,  qu'à  raison  de  l'argent  qu'elle  consentit  à 
donner  pour  élever  une  croix  de  pierre  à  fleurons 
découpés^  'Wr  la  toinbe/^du^ maréchal  de  Rieux. 
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